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13. АСТРОНОМИЧЕСКЯ НАБЛЮДЕНТЯ. 


ЭБШЕЯ  ЗАМЪЧАНТЯ. 


$ 102. 


`Чтобы опредблить-въ точности мБето, на земномъ шаръ, занимаемое ‘измт- 
ренною треангулящею, необходимо знать, по крайней мърЪ, широту одной три-. 
гонометрической точки, и азимутъ, одной етороны тригонометрической ‚ети. 
Правда, что елЪдовало бы, по веей строгости, равномърно знать и долготу од- 
ной изъ тригонометрическихь точекъ; но какъ вообще долгота есть величина 
‘относительная, и каждый мериманъ можеть быть принать за первый, то дол- 
‘гота не принимается зафеь въ соображеше. Но дабы оть скопленя ошибокъ, 
|. _ хотя малыхь, неминуемо случающихея при измрени угловъ, неизмфнилась 
бы сть въ своемъ положен, на большемъ. своемъ протяжени, то для сего 
принято за правило: наблюдешя для опредъленя широты и азимута произ- 
водить въ различныхь м5фетахь тригонометрической съти, выбирая оныя, 
такимъ образомъ, чтобы опредъленя могли служить повфркою одно другому. 
С1е правило. было. ‘соблюдаемо, и при настоящей треангулящи, и пункты 
были мною для сего избраны такимъ образомъ, чтобы сколько возможно въ 


равныхь разетояняхъ были ‚разеБбяны надъ. веею треангуляшею. 


-$ 108. 
Дабы сколь`возможно болБе устранить веЪ. обстоятельства, могушя имъть 


различное зляше. на ‚произведенныя-въ. разныхь. мъетахь. наблюден!я,.: и 





емБетЬ съ тъмъ доставить. веъмь вообще наблюденамь . одинаковое довър:е, 
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ве Астрономическя наблюденя были ввЪрены Начальнику 3-го Отдьленя 
Военно-Топограхическаго Депо, Корпуса ТопограФовъ Порутчику Лемму. — 
Сей офхицеръ производиль Астрономическя наблюденя для опредълешя вре- 
мени, широты, и азимута на вефхь избранныхъ мною точкахъ, и употребляль 
везлЪ одинаковыя методы наблюденя, и т же ‘самые ‘инструменты. 

По сей причинЪ, одна только со временемъ пр1обрьтенная большая опыт- 
ность наблюдателя, могла бы дать не большой перевфеъ въ пользу поел5д- 
нахь опредфленй; но подробный разборъ наблюденй въ поелБдетв1и пока- 
жетБ, что первыя опредъленя въ. добротБ ничемъ не уетупають послёднимъ, 

$ 104. 

При астрономическихь наблюденяхъ были употребляемы елъдующ!е ин- 
струменты: 

Столовый Хронометръ Луп-Берту №. 147-го, НВ весьма вЪрный ходъ; — 
до 1830-го года, — онъ шель по среднему времени, а поель того’ ходъ его при- 
ведень быль къ звфздному времени; при чемъ онъ и остался непремьн- 
ным. 

8-ми дюймовый Астрономический Теодолить работы Эртеля въ Мюнхенф, 
коего ношусы показывають непоередетвенно 10"; къ лимбу наружного ру а 
` сего теодолита быль привинчиваемь весьма чувствительный уровень, для дуч- 
шаго указашя мальйшаго измфненя въ положения его. Каждое дБлеше сего 
уровня показывало 180. Въ Фокусе глазнаго стекла зрительной трубы, 
натянуты были по два взаимно параллельныхъ между еобою горизонталь- 
ныхь и вертикальныхь волоска, имъющихь небольшое `разетояще одинБ 
оть другаго, такъ, что точка визированя, или свътило, приводимы были ми- 
крометрическимъ винтомъ въ средину сихъ волоековъ. — Подробное опиеа- 
н1е сего инструмента находитея въ сочиненш Академика Струве: ФхабтеЙиио, 
\Уо]. 1. стр. 41—47. 

12-ти дюймовый Повторительный Теодолитъ, работы Эртеля въ МюнхенЪ, 
коего’ ношусы непоередетвенно показывали 4"; каждое дълеше уровня, стоя- 
наго на горизонтальной оеи, равнялось 2 секундамъ. Устроеше сихъ инетру- 


ментовъ столь извъетно, что здфеь надлежить замфтить только то» что онъ быль 
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сдълань для измъреня лишь земныхъ угловь, И что оптическую ось. трубы 
`можно было возвысить только на 43° высоты; и что по сей причинЪ, при 
опредёлени азимута, должно было выбирать звЪзды, имБюпия такое съверное 
склонен!е, что бы при нижнихь своихъ прохожденяхь чрезъ мерил1анъ имъли 


высоту менъе 43°, и въ такое время дня, когда и земной предметъ могъ яено 


быть видимъ. 
Барометръ и Термометръ работы Механика Брюккера въ Дерпть; первый 


раздъленъ на Парижеюня линш, а послднй иметь дълеше Реомюра. Оба 
инструмента были повЪрены, на Дерптекой Обсерваторш Академикомъ Струве. 
. $ 105. 

Время было опредьляемо астрономическимъ 8-ми дюймовымъ теодолитомъ, 
посредетвомь зенитальныхь разстоянй хундаментальныхь звЪздъ близъ во- 
сточнаго и западнаго вертикаловъ, за, исключенемъ однакожь точекь Новгорода 
и Пскова, на коихь оно опредьляемо было. Секетантомъ, для вычиелен1я ши- 
ротъ, поередетвомъ соотвзтетвующихь высоть солнца. 

Опредълеше времени астрономи” “чимъ теодолитомъ производилоеь въ 
сльдующемъ порядкь: уетановя сь ‚ теодолить, надлежащимъ обра- 
зомъ для. опредълешя зенитальныхъ разстояшй , т. е. такъ, чтобъ плоскость 

лимба находилась въ вертикальномъ положени, и привинтивъ уровень къ 
наружному. кругу; начинали потомь наблюдешя опредълешемъ дъленя на 
лимбъ, соотвътетвениаго зениту, дабы въ поельдетв1я можно было вывести 
прямо зенитальное разстояше звЪзды, для каждаго отдфльнаго наблюденя, а 
изъ сихь посльлнихь, каждое отдльное спредьлеше времени. Для уничто- 
жешя погрынности, проистекающей отъ напряженя винта, какъ при сихь 
наблюден!яхь, такъ и при опредълени широтъ и азимутовъ, было принято 
правиломъ, приводить микрометрическимъ винтомъ точку Е. или 
евътило, въ средину горизонтальныхь или вертикальныхь волосковъ, справа 
и елбва; и елЬдовательно среднее будеть незавиеимо оть сего источника по- 
- трьшноети. 
Дабы уничтожить по возможноети ошибку, могушую произойти оть 


не равномфрнаго хода часовъ , при опредфленш широты и азимута, И - 
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не времени было -учинено прежде. и`послЪ: наблюденй, отноеящихся. до. сихь. 
лвухь предметовъ. ‹. 7: 

Каждое опредьлен!е .времени: еостояло ‘изъ’ двухь визированЁй на одну ‘и: 
ту же звЪзду; изъ. коихь при олномъ, кругь находился: справа, а при другомъ, 
кругз. быль елфва; -Какъ-секоро точка визирован1я приводима ‘была въ вре. 
дину горизонтальныхъь волосковъ, то замфчалось показане часовъ, а потомъ 
немедленно состояне уровня; на концахь коего предварительно выставлены 
были знаки -- и — ‚дабы въ семъ не могло. случиться ни какой ошибки; 

Состояние барометра и термометра также оть времени до времени. замБ- 
чаемо было. 

Когла наблюденя производилиеь днемъ, когда простыми глазами не’льзя 
было- видьть. звЪзду, тогда было ‘льлаемо предварительное \— приближен 
ное: опредълен1е на азимутальномъ кругЪ м$фета, соотвфтетвующаго Сзверу, или 
Югу, ноередетвомъ приближенно-извЪетнаго времени а потомь но исчисления 
для каждаго часоваго угла’отъь 5-ти до 5-ти минуть азимутовь ий высоть свЪ- 
тила, возможно было всегда еъ удобност!ю находить звъзду. 

_Въ Нековь же‘и въ Новгородф, ‘опредвлеше времени, для’ вычисления 


широть,; узинено носредствомъ секетанта; коимъ было взято въеколько соотвЪт-_ 


‘етвенныхъь выесоть верхняго и. нижняго: края еелнца, близъ перваго верти- 


кала, какъ по восточной, такъ и по западной сторонф меридана; при чемь 
предполагалось, что погрьшноети` секстанта, въ продолжен времени ‘наблюде- 
ни, по объимъ сторонамъ‘ мерид1ана, оставалиеь постоянными, > 
$ 106. 
Вычисления для’ опредБлен!я времени, по еоотв5тетвующимь выеотамъ 
Солипа, производилиеь по елёдующей извъетной ФормулБ: 
Ри ге 
— 9 Г . : 4 
В Чи В: 
— 1901. 5 В В = 100 {апб. 15 Б 
М = — Ар в. ФВ ив. 8. 
м =ш М 





































































тд 
п и: у означають времена, замбченныя при наблюдения равныхь высоть Солнца. 
и» измьнене склонешя Солнца въ 48 часовъ, коего логариемъ находится въ 
Берлинекихь Эхемеридахь.. 
Ф, широта м5Бета. . 
4, еклонеше Солнца. 
М. поправка полудня. 
та',. время неиеправленнаго полудня... 
ть ‘время: исправленнаго полудня.. 
105. А. и 105. В; находятся въ вопомогательныхь таблипахъ.Пумахера, пля каж: 
даго, чавоваго угла.до 6-ти часовъ. 
Опредълене времени изъ зенитальныхъ. разстоян исчислено. по елБдую- 
шей Формуль:_ | 
м. — м. 6 
с03; & — 511.. @ з.д 
с05. Ф сов. д 


Уж: ато 1 ет 8 — —. С 


с03'Ф’ ©03. 9% 





- ©08. в = или: 


1, 1 в = 
дБ 
п, означаеть звЪздное' время во мгновене` наблюденя.. 
и, прямое восхождене звфзды.. 
$, часовой уголь зеЪЗДы.. _ 
2, зенитальное измьренное: разетоян1е`, исправленное чрезь рехракцию: 
ф, широту м5ета. 
д, еклонене звфздье 
$ 10т. 

Широты мфеть опредбляемы были 8-ми дюймовымъ астрономическимь 
теодолитомъ ‘работы Эртеля, большею часто поередетвомъ циркуммерид!о- 
нальныхъ выеотъ ЗЕЪЗДЪ, не далеко. отъ полюса лежащихъ, но: въ нБкоторыхъ 
случаяхь, и таковыхь: же выеоть. экваторальныхь звЪздъ.. 


Наблюденя для опредБленя широты были. совершенно подобны наблю- 
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лен!ямъ учиненнымъ для опредьленя времени, съ тою только разницею, ‘что 
зенитальныя разстояня браты ‘были близъ меридана, а не близъ: перваго 
вертикала, и что на’ мБето: двухъ визированй  едБлано четыре, то’ есть: по 
два въ каждомь положеши круга. 

Для уничтожен я погрфшности оть невфрноети дъленя, точка зенита на 
лимбЪ инетрумента была, измфняема отъ 15° до 15°. 

Лабы уничтожить по возможности ошибку въ наблюденной широть, проис- 
текающую оть небольшой невЪрности склоневшя звфзды, даннаго въ Эзе- 
меридахъ, то для сего циркумполярныя зв5зды наблюдаемы были въ верхней 
и въ нижней ихь кульминащи, еколь часто е1е только было возможно. 

Каждое наблюдене широты состояло изъ 4 визированй , изъ которыхъь 
два были наблюдаемы по правую, и два — по лБвую еторону вертикальнаго 
круга, и по приведени каждаго изъ сихь 4-хъ отечитыванй ‘на мериданъ, 
съ принадлежащимь къ оному временемъ, и съ поправкою отъ уровня, было 


взято ереднее изъ первыхъ двухъ и послфднихь. двухъ. 


$ 108. 

При вычисления широты употреблялась слБдующая извфетная Формула, 
для приведен!я на мериланъ каждаго отечитываня. 
и 9 р зш. т ий 

в. Е (а-я) ва. Ш а 
2, означаеть зенитальное разстояне звЪзды вн мерид1ана. 
2, зенитальное ея разетояне въ мерид1анф. 
ф, широту м5ета. 
д, склонене звЪзды. 
$, часовой уголь звЪзды во времени. 
№ — е05. Ф ©05. д. 


-Ъ —_ Г ИИ 
‘положивь и. — #. = к №, ДлЯ множителя ш — —.—_) вЫыЧИ- 
м ВО ЧЕ" 3 Вт еВ 


‘слена была таблица для каждаго часоваго угла. 
105. Ъ поетоянная величина для одной и тойже звъзды. 


Для нахождешя + (2-Е #2) служила табличка, составленная напередъ для 


ава —=— 
аа аниеиивываианииазесвинииеиачинининекииаиииипазииизжившипив ива жим ниниииние ппоиирнитвенинии 
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каждаго  чаеоваго угла и одной и той же звёзды. С1я табличка способствовала 


въ нахождени звЪзды днемъ. 

_ Жакъ ея, такъ и поправка зависящая оть уклонен!я уровия, присовоку- 
плялиеь еъ надлежащимьъ знакомъ къ соотвътетвенному отщитыванно на лим- 
бъ, и тогда получалось отечитыване на лимбЪ, каковое находилось бы, еели 
звЪзда была наблюдаема въ мерид1анЪ. , 

Поправляя такимъ образомъ каждое отечитываше, или приведя. оное 
такимъ образомъ на мериманъ, было взято среднее по парно изъ четырехъ 
отечитыванй ‚ составляющихь одинъ пр1емъ (а); потомь вычитая среднее 
отечитыванте кругь слБва, изъ средняго отечитыван!я кругъ справа, и раздБ- 
`ливъ ео разность пополамъ, получали зенитальное разетояне звЪзды; при- 
совокупивъ же къ оному поправку, завиеяшую оть рефхракши, находили по 
извъетному еклоненюо звёзды, широту мфета изъ елБдующихъ уравнений: 

Ф = д — и, для верхней кульминащя. 
ф = 180° — # — д, для нижней кульминаши, 

Въ слБдующихь наблюденляхь ниже сего, до 1830 года при вычислении 
широты, поправка времени дана только для перваго. наблюденнаго мгновен1я, 
а для прочихъ трехъ, она легко можеть быть найдена. по интерполяции, взяв- 
ши во внимане двЪ ближайшя поправки. 

$ 109. 

Веб эзимуты были опредьляемы по методБ, описанной  Аколениконь 
Струве въ сочинени его о градуеномъ измфрен, изключая азимута опредЪ- 
леннаго въ. 1825 году, на академической обсерваторш, гдь наблюден1я про- 
изводилиеь поередетвомъ Солица и звЪздъ. 

Для измБренйя угла между земнымъ предметомь и звЪздою, употребленъ 
быль способъ измбрешя земныхь угловъ, съ тою только разноетю, что тот- 

чаеъ послЪ наведенйя на ‚евтило замъчаемо было еначала время, а потомъ со- 
стояще уровня. Такъ какъ коллимашонная ошибка лини зрфн1я имъеть раз- 
личное вляще на разныхь высотахь, то посему употреблено было всевозмо- 
жное стараше довести оную до возможной малости поправительными вин-. 


тами глазной трубки. — Сверхь сего, для еовершеннаго уничтоженя сей 








УИ! 








_женяхъ трубы, оборачивая оную въ гиъздахь горизонтальной оси. 
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„ ошибки, наблюдешя. длаемы были одинаковое  чиело разъ въ обоихъ. поло- 


При изм5ренш азимутовъ, опредфлене состояло также изъ нъеколькихь 


пр!емовъ, проходя всю окружноеть лимба отъ 15 до’ 15-ти градуеовъ; каждый 


пр1емъ состоялъь изъ четырехъ визированй, изъ коихъ два —-въ одномь поло- 


жен1и трубы, а два другихь:въ обратномъ. 


Для удостовъреня. въ. неизмфнномъ положенши инструмента въ продолже- 
ни цпфлаго наблюден1я, “самъ наблюдатель или помощникъ его, при каждомъ 


визирован!и, ть, въ повфрительную трубу не измьнное положеше 


. онаго. 


‚$. 1. 


Азимуть свътила вычиелялея ельдующимъ  образомь: 
Пуеть означаетъ: 
А, часовой уголь зв$зды въ верхней ея кульминаши, 
Ъ, дополнен:е широты м$ета, 
с, дпополненте -склонентя: зиЪзды. 
С, азимуть зВЪЗды, 
2, зенитальное разетоян1е звЪзды въ мгновёне ‘наблюдения, 
у, поправка для отсчитывания, 
Г, наклонность горизонтальной оси инструмента, выраженная въ ‘секундахъ 
дуги. | | 
е, коллиман1онная ошибка лиши зря, найденная изъ наблюдений; 


тогда будетъ: 


ыы 


фапо. +: (ВС) = еойпё 


ь|н 
ын 


415. + (В--©) =-собле 


положимь: — 
:Ф-9=е и: 049 = 


тогда будеть: 
































зп. а 


=> сес Е ет 
Чао. 2 (в с) = тов | щыё а’ 
с08.. 2 
. & (В- = ©0415. $ А 
215 в+е= со Е ГА вв | 
откуда. С = + (В--© — # В-© | 


Для иечиелешя горизонтальнаго угла, между звЪздою и земнымь предие- 
томъ, нужно было прежде всего исправить отечитываше на лимбЪ оть на- 
клонноети оси, и коллимашонной ошибки лини зрёня; при чемь служила 
сльдующая Формула: 

Е соапв. де созес. 2 


- — сов, $ в—о И — вы. (Вс) 


Сложешщемь или вычитанемъ азимута свътила съ горизонтальнымь 








угломъ, между земнымъ. предметомь и евфтиломъ, получается азимуть земнаго 


< 


предмета. 


Эла Зы ‚ аъеней 

Инструменты, при веБхъ наблюденяхъ, были поетавляемы на весьма твер- 
дыхь. кирпичных ‚етолбахь, нарочно. для того, выстроенныхь, на м5стБ опре- 
дъаен!а, или. близъ. опаго. Если опредълеше широты и азимута произво имо 
было внь той точки, на которую измБрене отнести надлежало, то для ВЫ 
дев:я кь оной, по извфетнымь снособамъ, приложено было веевозможное ета- 
ране. 
Инструменты всегда столли,. и наблюденя. производились, подъ палаткою. 
нарочито для: сего устроенною еъ поворотной и откидной крышею; и а 
валйсь. неподвижно, въ. одномъ положен, во все ‚время производетва наблю- 
денй, до совершеннаго окончаня ихъ. . | 

Вычислене рехракши производилось по таблинамъ Гауса, помьщенпымь 
въ первой книжкБ веномогательныхь таблиць, изданныхъь Г. Щумахеромъ. 

Положене солнца и Фундаментальныхь а взято было до 1829 года 


изъ таблиц. Шумахера; а а посль сего, изъ, морекаго. иъеяцослова. 
2 


























- 10 
$ 112. 


О точности наблюденй можно сказать ‚ Что она возраетала по мЬрь- того, 
какъ наблюдатель привыкаль къ свойетвамь наблюденй и къ самымъ инетру- 
ментамъ. Безъ сомиъшя, первое измбреше азимута, на Академической ‘обеер- 
ваторш въ С. Петербургь въ 1825 году, повторительнымь способомъ посред- 
ствомъ Солнца и ЗЕЪЗдЪ, есть пеблагопрытньйшее изъ веъхь опредъленй; 
ибо _ когда въ 1830 оо сдфлана была, съ точки Дудерговь, повфрка. сему ази- 
муту, по принятому и вышеизложенному въ $ 109 способу поередетвомъ на- 
блюдев!й звЪздъ, то разность оказалась = 849 не смотря на то, что съ обсер- 
ваторм сдълано было множество наблюдений. а 

Ошибки при опредълени широть и азимутовъ могли быть двоякаго рода: 
слугайныя и постоянныя. Хотя ве причины; ' раждаюния таковыя погрфш- 
ности, не могуть быть ‘извъетными, однако упомянемъ, зльеь о главныхь. — 

Случайныя ошибки еуть. слраующея:. неопытность самахо наблюдателя ‚ не 
точноеть визирован1я, невфрноеть отечитыванйя по ‘нонтусамъ. и дБлешямъ 
уровня, коего воздушный пузырекь не всегла остается въ покоф во время. 
наблюденя; не точность въ опредёлени времени ‚ куда входить и не едино- 
образный” ‘ходь хронометра; не’ равномьрибе ОНИ ‘различныхь частей 
инструмента э проиеходящее оть дъйетня теплоты; ' й внезанная: неремьна, въ 


положенм ‘инструмента, могущая случиться, или оть непрочноети оенова- 


ная; на коемъ. стоить ‘инструменть, ) Или. оть движеня ътра „ ИЛИ оть малаго 


толчка, ‘гообщеннаго самилгь наблюдателемь. 

Постоянныя ошибки суть елБлующ: напряжеше микрометричеекихь 
винтовъ и трен въ оси; ошибка въ дБлени лимба; невфрность прямаго вос- 
хождешя: и склонен наблюдаемаго свътила, показанныхь въ Ефемеридахь ; 
несовершенство таблиць рефракции, и отклонеше. ‘лин направленя т 
происходящее оть расположеня и массы сосъдетвенныхь торъ. 

И убфдиться въ своей опытности, Г. Леммъ въ 1826 году. учиниль 
опредьлене И и. азимута на островЪ Гохландф, на томв же еамомъ 


пункть, `и тогоже ‘самаго предмета, какъ Академикь Струве; при градусномъ 


своемъ ‘измёреши; онъ нашель разноеть, изъ небольшаго: числа ‘ввоихь на- 
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блюден и, еъ опредълешями Струве, учиненными универсальнымь его инстру- 
ментомъ, въ широтБ = 0;59, а въ азимутБ — 1119. 

_ Для уничтоженя по возможности прочихь упомянутыхь случайныхь 
ошибокъ, было опредьлено на каждой точкБ едълать столь значительное число 
наблюденй, чтобы вляве сихъ ошибокъ не. могло быть чуветвительно. 

Изъ описаннаго въ прежнихь $$ способа наблюденй видно, что взяты 
были мБры и для. уничтожены ноетоянныхь оннабовь,. дьлая тая противу- 
положныя наблюденя, въ коихъ бы сш ошибки, — равныя но величинь, —` 
падали бы въ противуположныя етороны, такъ что взявъ среднее изъ сихь 
выводовъ, ошибки шт уничтожались бы сами собою. 

Хотя сильной дневной евфть и сумракъ вечера не дозволяли сдълать 
равнахо чиела ‘наблюдений, ‘аля опредьленя лнироты „ различныхь звЪздь въ 
верхней и нижней. кульминашаихь; а для‘азимута равнаго-же чиела наблюде- 
ни по объ стороны меридмана; однакожъ выводы изъ сихъ противуполож- 
ныхъ наблюденй етоль согласны, что трудно рЬшить ‘происходить ли раз- 
ность ©1я оть погрышноети прямаго восхождения и склоненля звуздъ, или отъ 
_ ошибки въ самыхь наблюдентяхь; ТЪмЬ болье, что {я разность падаеть не 
всегда въ одну еторону, при однъхь и тБхъ-же дьлешяхь лимба, и одной и. 
той же звбзды; а потому при вычиелени въроятнЪйшей величины, но боль- 
шей части, нолученные выводы предполатались равно-въроятными, 

Постоянная ошибка оть Рехракши (если ‘таковая существовала). должна 


(2- 


быть весьма маловажна. 
Чтожъ ‘касается до постоянной `ошибки, происходящей ‚отъ уклоненя ли- 


на направленйя тяжести, то хотя она должна быть весьма мала, однакожъь 
до сей поры еще’. не опредьлена, и нейзбъжиа при опредьлен! широтъ. 

За симъ ельдуеть извлечен!е изъ журналовъ астрономическихь наблю- 
денш, съ ихь вычислещями ; наблюдешя для самаго опредьлен!я времени, 
считаль я излишнимь заъеь еообщать, а огранизилея опредьленемь широть 
и азимутовъ. Устройство и расположене сихъ таблиць не требуеть ника- 


кого изъяененя; "Въ НИхХЪ найдутея веб данныя, но коимъ можно иечиеслить 


и повфрить самые выводы. 
—=>506=—=———— 9* 
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14. АСТРОНОМИЧЕСКИЯ НАБЛЮДЕНИЯ 


УЧИНЕННЫЯ ВЪ С; ПЕТЕРБУРГ. 


$ 113. 


Наблюденя, для опредфленя* иироты, произведенных -въ 1828 году сна: 06- 
серватори Главнаго о ЕГО: ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 


№ ы 
: : : : Нриведеше в от- а : 
В ео НО оз о и ити ка аи 


; меридланъ.. 


№ 1. ПОЛЯРНАЯ: `ЗВБЗДА. Във к т. 
Поправка хроном. на среднее время = -+ зв 45,6. АВ* = о '58. 49,4. 


‚ Состоян1е ыы == 338,25 париж. лин. тона воздуха" = 19: Р. 
г Февраля 1828. Температура ртути = — 12, ›0. 

В й С о И 
ам р — 120 0. 13. 5400 —0. 2,47 Зенит: разет.* = 28. 26. 55.22 
2. 2. 41. 364 — т 20 0.14. 4,00 — 0. 525 Резракщя = 34,81 
Эбратное положен1е лимба.. - Лополн.склон.* = 1. 36. 13,10 


3. 2. 53. 19,4 -н= 7,00 303. 19. 41,25 +0. 14,56 о 30. 3. 43,13 
4. 2.51. 29,4 -+ 8,00. 303. 19. 32,25 о — 06. 28,23; 
. гроте мета — 59. 56. 16,87 


№ 5. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗАДА. Парная кульминацщ:а. 
Поправка хроном. на среднее время = -+ 11..53,8. АВ* = 0. 58. 48,9. 
Состоянще т — 336,4 париж. лин. "Температура воздуха. == — 4,6. Р. 
о 1828: ‹ Температура ртути = -— 4,6. 
Е. (712.298 16 + 3.70 0. 13: 53:00 — 0: 1568 Зенит. разст.* = 28. 26. 57,27 
2. 2. 30. 46,4 ны 3,70. 0. 13. 52,25 —0. 1540 Резракшя == 33,73 
Обратное положен1е лимба. . ДЛополн. склон.*= 1. 36. 13,31 


5. 2. 36. 60’ -ь 480 303. 19. 55,25 0. 0,412 Лополн. широт; = 30. 3. 44,31 
4.. 2. 38. 26,8 сы 4,80 303. 19. 52,15 -ы0. 1,47 ] 
- ИЁарота мьста == 59. 56. 15,69 































ваша, 
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№ . Е Приведене и а. а 

Состолие хроно- Состояше: Отщитываня. на р . Полученный вы вод+х. 
Визиро- итыван!л на 
ао метра Луи - Берту. уровия. 2нмбз, и . 


№ 3. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
1 р у 1! | 1 Й 
`Поправка хроном. на среднее время — 11. 53,8. АВ* = 0.58. 48,9. 
Состоян:е баромет. = 336,4 париж. лин. Температура воздуха = — 4,6 Р. 


`':& Февраля 1828. `'Температура ртути — — 4,6. 


| В Й и ° й и '. п . о 
1. 2. 41; 2,6 -+ 5.00 303. 19. 52,00 -н 0. 3,39 Зенит. разет.* = 28. 
2. 2. 43. 22,6 -+ 5,00 303. 19. 48,50 0. 5,77 Резракшя — 
`- Обратное положене лимба. Лополн. склон.* —= 1. 


3. 2. 47. 10:6. -+ 3:50 0. 14. 3,00 —0. 11,00 Дополн. широт. = 30. 
4 2ы. 86 +350 0. М. 13,5 — 0. 18,26 


` № 4. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на среднее время — -+- 11. 53,9. АВ* — 0. 598. 48,9. 


Состоян1е баромет. = 336,4 париж. лин! Температура воздуха = — 4,6 Р 
2& Февраля 1828. "Температура ртути — — 4,6. 


26. 


58,58 


36. 
3. 


Широта м5ста — 59. 56. 


1. 2. 5. - 1,8 -+ 3,30 360; 14. 19,75 — 0. 24.68 Зенит. разст:* == 28. 26. 


2. 2. 58. 47,4 +в 3,50 360. 14. 31,25 — 0. 37,39 Резракшя = 
Обратное положене лимба. Дополн склон.* = `1. 


3. 3. 8. 422 +450 303. 18. 46,75 -+ Е 122% Дополи. широт. = 30. 
4. 3. 12. 10,2 -+ 4,00 303. 18. 25,50 + 1. 27,87 


№ 5. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. | 
Поправка хроном.-на среднее время = ++ 12. 13. 8. АВ* — 0. 58 471. 
Состояне баромет. = 337,94 париж лин: "Температура воздуха = — 1:0: Р. 
21 Февраля 1828 температура ртути — — 0, 


36. 
3. 


Широта м5ета = 59. 56. 


Т. 2.9. 494 — 0,00 360. 14. 7,00. —0. 7,59. Зенит. разет.® = 28. 26. 


- 2. 2. 14. 524 — 0,00 360. 14. 3,25 —0. 2,37 Рехракшя = 


. Обратное положен1е лимба. Лопол. склон.* = 1. 36. 
9. 2. 91, 21,2 — 2,40 303. 20. 6,50 — 0. 0,00 Дополи. широт. = 30. 3. 
Пе и рр 

Широта мфста = 59. 56. 
№ 6. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминаши. 
Поправка хроном. на-среднее время — -+- 12; 15,8. АВ* = 0. 58. 47.4. ' 
-`Состоянйе баромет. — 337,94: париж. лин. 'Температура воздуха — — ЪоР. 
21 Февраля 1828. Температура ртути — — 1,0. | 
Т. 2; 98. 4,4 — 240 303. 20. 1,75 = 0. 9,70 Зенит: разет:* = 28.26. 
3. 2. 30: 44,8 — 3,00 303. 19. 59,75 о — 0. 4,19 Резракшя = . 
Обратное положене лимба. Лополн: склон.» = 1. 36. 
3. ^^ 2. 37. 18,2. =12,00° 360. 14. 13,00. —0. 14,96 Допоан широт. = 30. 3. 
4. 2. 40. 24,4 — 1.60 360. М. 20,50 — 6: 21,23 
рота места — 59. 56. 


13,31 
45,62 


14,38 


58,68 
33,73 


13,31 
45,72 


14,28 


58,17 
3311 


13,93 
45,21. 


14,79 ` 


57,68 


_ЗЗ/П 


13.93. 
44,72 


15,28, 











































о а Н 
ры “Состояше хроно- `Состолье "Отщитыван!я на 
А метра Луи- Берту. уровня. димбз. ^ 


14 


Приведеше и от- 
щитыван!я на 
мерид!анъ. 






Похученный ‘выводь 


№ 17. полярРнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминация. 


м й Ь й и о 
Поправка хроном. на среднее время — += 12. 13.8. АВ* —.0. 58..47.4. 


Состоянйе баромет, — 331,94 париж лин. Температура. воздуха = — 1.0. Р.. 


=; Февраля 1828. Температура ртути-= — 1,0. 





























1. 243. 310 — 160 360° 14' 2450 — 0. 28:77. Зенит. разст.* — 28. 26. 5619 
2. 2 46. 28,6 — 1,80 360. 14. 37,00 — 0. 36,9% ТРезракшя = 31 
Обратное положен1е лимба. Дополн, склои.*— 1. 36. 13:93 
3. 2. 51. 48,2 — 1,30 303. 19. 950 +0. 5413. Допоин. знирот. = :30. 3. 43,83 
4. 2. 54. 47,0 — 1,00 303. 18. 58,75 --1. 518 в. 
Широта мета — 59. 56 1617 
№ 8. полярнля ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминацля. 
Поправка хроном. ‘на среднее время = -+. 12. 13,8. АВ* — 0. .58. 47,4. 
Состоянйе баромет. — 331,94 париж. лин. _ Темперахура воздуха —= — 1,0 Р. 
21 Февраля 1828... "Телература ртути = — 1,0. 
1 3..0. 55:6 — 0,80. 2863. 18. 29,15 1. 3119 Зенит. разет* = 98. 96. 38,58 
2. 3. 3. 36,0 — 0,40 303. 18. 19,00 -= 1. 48:86 Режракця = 3315 
Обратное положенйе лимба. Дополн. склон* — 1. 36. 13.93 
3. 3. 8. 2450 — 1,30 360: 16. 9,00 — 2. 8,63 Дополн.ширет.=:30. .. 3. 45,66 
4. 3. 1. 21,8 — 1,90 360. 16. 25,00 — 2. 25,24 к. 
, Широта ‘мфста = 59. 56. 14,34 
№ 9. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминация. . 
Поправка хроном. на среднее время —.-+- 42. 13:8. АВ* — 0. 58. 497.4. ы 
Состояще баромет. = 337,94 париж. лин. Температура воздуха =.— 1:0 Р., 
21 Февраля 1828. "Температура ртути ‘== в 1,0. 
1. 3.15 356 — 2.40 360. 16. 45,25 —2 41,32 Зенит. разст* — 28.26. 56.67 
2. 3. 11.52,2 — 2,40 `360. 11. 850 —3. 515 Рефракшя = . 3318 
Обратное положенйе лимба. — ‚ Дополн.еклон:* =. 1..36. 13,93 
3 3.2. 348 — 1,80 303. 16. 34,75 -+ 3. 30.04 „Дополн.-широт. = ‘30. 3. 43,78 
4: 3. 25. 40,6 — 1,50 3053. 16. 59,00 -- 3. 59,31 
я 9. Широта мфста = 59. 56. 16,22 
№ 10. полярная 'ЗВФЗЛА. Верхняя кульминаця. 
Поправка хроном. на среднее время = -+ 12. 21,0. АВ* — 0. 58. 46;9. 
Состоянйе баромет. — 339,0. париж. ‘лин. Температура. воздуха —=.— 6,2. Р. 
28 Февраля 1828. Температура ртути: = 3,2, . 
1. 2.35. 11.8. — 0,00. :360. 14. 17,25 — 0. 18,82 ‚ Зенит разст:*. = 28.26. 55:99 
2. 2. 37. 36,0 .— 0,00 -360. 14. 25,00 — 00, 24,16 Реъракшя —. © 33:89. 
‘Обратное положеве лимба. ‚  („Дополн. склон.* =. 1, 36. 1417 
3. 2. 41. 444 — 5,00 -303. 19. 41,00 -+- 0. 34:97 „Дополн. широт. = 30... 3. 44,05 


4. 2. 44.510 — 5,00 303. 19. 25,00 +0. 44,38 


Широта ифета — 59. 56. 15,95 













№. 
ЗВизиро- 
ван!я.. 


Состояне: хроно- Состояше Отщитыван!я на 
метра Луи- Берту. „уровня. 2787 5 


в —— 


Приведеше. и от- 
щитыван!я: на’ 
мериданъ. 


Похученный выводт. 


№ 11. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кулвминашия. 


: Г , Ь 
Поправка; хроном. на звфздное время — — 49. 52,9. АВ* = 0: 58. 43,9. 


Состойн!е' баромет; = 384,20 париж. лии. "Температура воздуха = — 9,5; Р. 
г а 1828. _ Температура ртути = — 9.5. 

‚ ^ 213 284 — 150 318. 28. 1825 0. 36.12. Зенит, разст:* = 28; 26; 

в 2. 15. 45,2 — 1,50 318. 28. 12,50. 0. 42,55. Рееракшя ЕЕ 
‚; Обратное` положене лимба. Лонохлн. склон.* = Т. 36. 
3..2 2. 19. 344 450. 15. 23. 30,00 — 0. 55,38 Дополин. широт. = 30. 3. 

`4. т — =. ни —- о - 

Широта мета — 59. 56. 


№ №, ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА.. Верхняя кульминаюя. 


Поправка: хропом.она звёздное время = — 49. 50,5. АВ* — 0. 58. 43,9. 
Состояние баромет. —.334,20. париж. лин. . Температура- воздуха — — 9.5. Р. 
-6; ый 1828. Температура ртути = — 9.5- 
1. ‘2. 27. 35:2; + 3,50. 375.24. 6,75 — 1. 27,15 Зенит. разст.* — 28. 26. 
-2;. 2. 99. 53,6 св 3.50375. 24. 15 — № 38,43 Рееракщя_ =ы 
с 'Обратное положене: лимба. Лополн. склон.*—= 1. 36, 
3. 2. 33. 260 — 2,00. 318; 26. 55,75 -- 1. 56,00 Дополн. широт. = 30. 3. 
4. 2. 36 552 — 0,00 318. 26. 36,75 -в 2. 12,86 
р Широта места = 59. 56. 
№ 13. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звёздное время — — 49. 48,6. АВ* — 0.598. 43,9. ь 
Состояне баромет. = 884,2 париж. лин. Температура воздуха — — 9,5. Р. 
55 ры 1828. Температура ртути =`— 9,5. 
1. 2. 38. 57,2. — 0,00 318. 26. 28,00 += 2. 26,24 Зенит. разст.* — 28. 26. 
2. 2. 41. 20,6 — 0,00° 318. 26. 13,75 +52. 40,40 Реъракшя —= 
’ Обратное положене лимба. Лополн. широт.* = 1. 36. 
тэ: 2. 46. 17.2. ++. 2:00 375. 25. 46,25 — 3. 11/13 Дополн. широт. = 30. 3. 
4. 2. 50. 29,0 -+ 2,60 375. 26. 13,715 = 3: 40,50 
Широта мъста = 59. 56. 
№ 14. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульмивашя. 
Поправка хроном. на звфздное время — — 49. 46,0. АВ* = 0. 58. 43,9. 
Состояш!е баромет. = 334,2 париж. лин. "Температура воздуха: = — 9,5 Р. 
5; фона 1828. Температура ртути = — 9,5. 
№ 2. 53. 40,2 -н 2,00 375. 26. 38,25 — 4 3,64 Зенит разет.” — 28. 26. 
= 2. 2. 56. 8,2 + 2,00 375.27. 0,00 — 4. 22,32 Резракшя = 
Обратное положен! лимба. Дополн. склон.* = 1. 36. 
3.’ 2. 59. 434 = 0:60 318. 24. 1,00 +4. 50,69 Дополн. широт. = 30. 3. 
ян 5. 1118 


4. 3. 2. 468 — 0,00 318. 253. 43,50 


5185 
33,96 
16,18 
41,99 


18,01 


54,99 
33,99 


16,18 
45,16 


14,84 


50,99 
34,02 


16,18 
41,19 


18,81 


52,48 
34,06 


16,18 
42,12 


Широта иБста — 59. 56. 17,28. 





































































№ 
Бизиро- 
ваыя. 


Состояше 
уровня, 


Состояше хроно- 
метра Луч-Бертту. 


ОФщатыван:я на 
лимб. 


16 


Приведен и от- 
щитываюня на 
мериданъ. 







Цехлучокный выводъ. 


№ 15. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминащя. | 


) Я й и В Й ( 
Поправка хроном. на звфздное время — — 49. 44,1. АВ* — 0.58. 43,9. 


Состоян!е баромет. = 334,2 париж. лин. Температура воздуха = — 9,5 Р. 
55 и 1828. Температура ртути = — 9.5. 
Ъ Не [ р о ПМЕ й си, о. и 

1. `3. 4. 44,4 °— 0,00 318. 23. 20,50 -+-5. 32,15 Зенит. разет.* = 28. 26, 52.75 

2. 3. 7. 3,0 — 0.00: 318. 22. 57,25 сн5. 53,03 Резракшя =. 34,09 

Обратное положен!е' лимба. . Дополн: склон.* — 1. 36. 1618 

3. 3. 10. 31.0 +. 2,80 375. 29. 1,75 — 6. 24,56 ДЛополн. широт. = 30. 3. 43,02 

4. 3. 13. 38,0 + 2,80 . 375. 29. 25,75 — 6. 54,01 _ 

Широта мъета — 59. .56. 16,98 
№ 16. полярРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хропом ма среднее время = -+- 14. 38,7. АВ” — 0. 58. 41.3. 
Состояние баромет. = 336,12 париж. лин. “’Гемпература воздуха = — 2,0 
: $ Марта 1828. ’Фемпература-ртути = — 0,0. 

17 Ь 31 39.8 == 1.500°° 15. 22; 47,15 2—9. 57 Зених. разст.* = 28. 26. 51,20 

2. 1. 34. 44,8 '-221;00> 15.22. 57,50 — 0: 20,19 Резракия Ее 32,97 
`Обратйое положеше лимба, : Дополн. склон.* =. 1 36. 18,33 

3 1 309. 31,4 = 2,00 318.28; 23,15 = 0. 32,61 °Дополн. широт. — 30. 3. 42,50 

4. 1. 43. 30,2 — 2,00 318. 28. 10,25 „=. 0. 44,47 | И ги 

г. РО ЧНирота м5ста —59. 56. 17,50 
№ 11. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на среднее время — += 14.-38.9. = АВ*.0. 58. 41,3. 
Состоян!е баромет '= 836,1 париж. лин.. Температура воздуха = — 2,0 Р 
‚4 Марта 1828. Температура ртути = — 0,0. о 
у” 21. 47. 29.4. -ы 0,50 318..27, 54,25 -- 0. 5819 Зенит. разст.* —.28. 26. 58,76 

5 1. 50. 32,6 сы 0.50. 318..27. 40,75 1. 9,93: Регракщя ВЕ. 32,99 
Обратное положен! лимба. Дополн. склон.* = 1. 36. 18,33 

3: 1.56. 10,6 — 0,00 15; 24: 12,25 — 1. 3439 Дополи. широт — 30. 3. 44,08 

4 1.59. 35,0 — 0,00 15. 24. 28,50 — 1. 51,20. 

Широта мета — 59. 56. 15,92 
№ 18. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на среднее время — -+. 14. 391. АВ* — 0. 58. 413... 
Состоян1е баромет. = 336,12 париж. лин. „Температура воздуха = — 2:0 Р.. 
*& Марта 1828. ‘Температура ртути — — 0,0. 

1 2. 4.218 — 0,00 15. 24. 49,00 — 2: 16:42 Венит. разст.* — 28. 26. 50,50 
Но: 2 71.118 = 040 15...25: 10,25 — 2. 3212 ТРетракия — лав С 93.00 
” Обратное положеше лимба. —. Дополн. склон." = 1. 36. 18,33 
-3.2 12. Ш. 8:0. = 0,00 318: 25: 55.25 -= 2. 56:89. Дополн. широт. = 30. .. 3. 41,87 

4. 2. 14. 518 — 0,00 318. 25: 33,75 -в 3: 2/13 - о . 

ое = Широта м65ета —= 59. 56. 18.13 
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№ 
Визиро- 
вашя. 


(остолн!е хроно- Состояше 


Отщитыван!я на 
мстра Луи- Берту. уровня- зимбф. - 


17 










Приведеше и от- 
щитыван1я на 
мерид'анъ. 


Полученный выводъ, 


`№ 19. полярная ЗВЪЗЛА, Верхняя кульминашя. 


у * 1 7/ 8 Ь / И 
Поправка хроном. на среднее время — = 14. 39,2. АВ». — 0. 58. 41.3. 


Состоян1е баромет. —= 336,12. париж. лин. Температура воздуха = — 2,0 Р. 


*& Марта 1828. ’Гемпература ртути = — 0,0. 


Ь ды 1! И о Й И! 
1. 2. 17. 48.2. — 0,00 318.`25. 10,00 
2... 2. 20. 94 — 0,00; 318. 24. 55,50 
Обратное положезе- лимба, 


3. 2.94. 2,2. -+. 1.00 
4. 2. 96. 37.2 °-+ 0,80 


‚15; 27. 4,50 
15. 27. 23,00 


№ 20. полярРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


-+. 3. 41,84 Зенит. разст.* 
-ь 3. 58,84 


— 28; 26. 51,52 
Резракшя ы 33,05 
Дополи. склон.* = Т. 36. 18,33 


— 4. 28,26 Дополн. широт = 30. 3. 42,90 
— 4. 48,78 


"Широта мьста — 59. 56. 17,10 


Поправка хроном. на среднее время’ = =. 14. 39.3. -АВ* = 0.58. 41,3. 





Состоян!е баромет. = 336,12. париж, лин. „Температура: воздуха = — 2,0. Р. 
= Марта 1828. "Температура ртути — — 0,0 х 
1. 2. 29..46,0 + 0.70 - 15. 27. 49,00 — 5. 14,76 Зенит. разет.* 28. 26. 50.11 


2% 2. 32.-57,6 -в.0,10,. 15. 28, 16,25 


‘Обратное положеше. лимба. 


3.43 190.36. 63. бра 00050318. 2226 37850 
4. 2. 40. 222 +. 1,40 318. 22. 2,50 


№. 


— 5. 42,23 


Реъракшя _^ не ‚° ^ 33.09 
Дополн.склон.*= 1. 36. 18,33 


= 6. 17,59 Дополи. широт, = 30. . 3. 41,53 
_-= 6. 50,24 - 


Широта мЬста — 59. 56. 18,47 


ПОЛЯРНАЯ ЭЗВЪЗДА. Верхняя кульминащя. 


Поправка хроном. на среднее время == + 14. 39,3. АВ* — 0. 58. 41,3. 


Состояшще баромет.. = 386,12 париж. лин. › Температура воздуха. = — 2,0. Р. 
= Марта 1828. Температура ртути — — `0.0. 
Я. 2. 43. 59.0 -н 0,70 318. 2. 25,50 +7. 25.53 Зенит. разст.* = 28: 26. 51,54 
2. : 2. 46. 21,0 с 0,30 318. 21. 2,15. сн 7. 49,40. Резракщя- Е 1: 233,15 
Обратное. положен1е лимба. Дополн. склон.* = 1. 36. 18,33 
3. 2. 50. 2,2 -+ 2,30. 15. 31. 0,25 — 8. 21,17 Дополн. широт. = 30. 3. 43,02 
15, ЗЕ. 35,00 — 8. 59:75 


4 2.53. 06 + 0,30 


Широта мъста — 59. 56. 16,98 


№ 22. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. па среднее время = = 15. 20.9. .АВ* = 0. 58. 40,2. 


Состояше \баромет.. = 386,25 париж. лин. 


Температура воздуха: = — 5,0 Р. 


*8 Марта 1828. Температура ртути‘ = — 3,0 


1. 0. 56. 11,0 _-+ 1,00 
2.:; 0.59. 222 — 0,00 
Обратное положене ‚лимба. 
2... 1. 5. 48,4 —.1,00 333. 44, 9, 
4. _ №. 8. 286 0,50 333. 44. 6 


30. 37. 53.25 


30. 37.:52,25__ 


- — 0. "0,60 Зенит. разст.* = 28. 26. 5112 
— 0. 0,00. Регракщя - = ._ 33,44 


Дополн.склон.* = 1. 36. 19,67 


‚ =. 0. 2,40 Дополн/ широт. = 30. 3. 44,23 
с 0. 4,81 : 


Широта мъета — 59. 56. 15,77 | 
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№ 
Визиро- Состояе хроно- Состояше Отщитыван!я на. 
ваня. метра Луи-Берту. уровня. | 


о 


Приведене и от- 
щитыван!я на 
мериданъ. 








Похученный выводъ. 


№ 23. поляРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминащя. 


9. И Ь. й и! 
Поправка хроном. на среднее время = „=: 15. 21,0. АВ» — 0. 58. 40,2. 


Состоянйе баромет. = 336,25. нариж. лин. Температура воздуха — — 50 Р. 


* Марта 1828.` Температура ртути = — 3,0. 


| , 1! И, о й Г / и © 1 
1. №13. 36,0 — 1.80 333. 43: 58,25 + 0. 11575 Зенит. разст.* = 28. 26. 
2. 1. 15. 50,2 — 0,80 333. 43. 54,25. ‚„ы 0. 15,74 Резракшя == 
Обратное положен!е лимба. Лополн. склон.* = 1. 86. 
3% 1. 19. 25,2 „+. 2,80 30. 38. 12,00 — 0. 23,33 Дополн. широт. = 30. 3. 
4. 1. 22. 13,8 +. 1.20. 30. 38. 16,00, — 0. 30,33 
Широта. мьета = 59. 56. 
№ 24. полярнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминани. 
Поправка хроном. на среднее время = -+- 15. 11. АК» = 9. 58. 40,2. 
Состоянйе баромет. = 336,25 париж ‘лин. Температура воздуха = — 5,0. №: 
*% Марта 1828. '’Гемпература ртути. = — 3,0. 
Т.. Т. 25. 6,4 2,00 30. 38. 24,75 — 0. 38,44 Зенит. разск* = 28. 26. 
2. 1. 28. 18,0 + 2,00 30. 38. 34,0% — 0. 48,56 Регракшя а 
Обратное `положен1е лимба. - Дополн.склон.*= 1. 36, 
3. 1. 32. 12,6 — 1,00 333. 43. 2,00 --=1. 2,55 Лополн. широт; = 30. 3. 
4. 1. 35. 287 -— 1.00 333. 48: 5475 +1. 15.60 
Широта мьста — 59. 56. 
№ 25. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашия: ‚^ 
Поправка хроном. на среднее время — ++ 15. 21,2. АВ* — 0.58. 40,2. ` 
Состоян1е баромет. = 336,25. париж. лин. "Температура воздуха = — 5,0. Р. 
*8 Марта 1828. Температура ртути = — 3,0: 
Т. 1. 38. 34,3. — 1,00. 333. 42. 48,00% + 1. 29.07 Зенит. разев* == 28. 26. 
2: 1. 41. 81,8 — 0,80 333. 42. 30,50 -н 1. 42,98 Резраких = 
Обратное положеше лимба. ‚ _ Шополв. склон» = Т. 36. 
3. 1. 45. 38,4. -ы 4,00. 30. 39. 50,25 — 2. 3,96 Донолн. широз. = 30. 3. 
4. Т. 48. 430 -+ 330 30. 40. 10,00 —2. 20,92 
Широта мфста = 59, 56. 
№ 26. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Ноправка хроном. на среднее время = -+. №5. 21,3. АВ* — 0. 58. 40,2. 
Состоян1е баромет. = 336,25 нариж. лин. Температура воздуха: = — 5,0: Р' 
*8 Марта 1828. Температура ртути = — 3,0, 
Т. Т. 51. 55.2 -ы 3,30. 30. 40. 31.25 —2. 39,73 Зенит. разет.* = 28, 26. 
2. 1. 54. 58,4 -ы 3,30 30. 40. 41,75 — 2. 58,72 Резжракшя =. 
Обратное положен1е лимба, Лополн. еклон.* —= 1. 36. 
3. 1. 58. 39,4 — 1,50 333. 40. 51.75 нь. 3. 23,02 Дополн. широт. = 30. 3. 


4 2 9 63 — 00 333 54а 34 


Широта мъета = 59. 56. 


— 
49,99 


33,44 
19,67 
4310. 


16,90, 


50,72 
33,45 
19,67 
43,84 


16,16; 


48,49 
33,48 


19,67 
41,64 


18,36 


48,41 
33.54 
19,67 
41,62. 


18,38, 








№ 
Визиро- 
ван!я, 


Состояше 


Отщитыван!я на, 1 
`‹ уровня. димб%, 


Состоянте хроно- 
метра Луи - Берту. 


19. 


— 


Приведене и от- 


зцитыван!я из 
мери д1анъ. 








Полученный выводъ, 


№ 217. полярнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


ь /! | й И! 
Поправка хроном. на среднее время — = 15. 21,4. АВ. —= 0. 58. 40,2. 


‘Состояне баром. = 3386,25 париж. лин. 'Температура воздуха = — 5,0 р. 


< Марта 1828. Температура ртути = = 6,5. 


Ь - И Г о и! 
1... 2. 55506-51180. 333.40) 350 
2. 2. 8. 55,6 — 1,30 333. 39. 40,75 
`Обратное положен1е лимба. 


3 2.18. 54 + 400 
(4 пм +00 


30. 43. 49,75 
30, 44. 13,25 


Зенит. разет.* — 28. 26. 


Резракшя 


Лополн. склон.* = 


Широта мета — 59. 56. 


№ 28. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминащя. 
Поправка хроном. на среднее время = -+ 15. 31,4. АВ* — 0. 58. 40,1. 


Состоян1е баромет.. —= 834,75. париж. лин. 


- 2 Марта 1828. 


30. 40. 15,75 
30. 40. 29,25 


\ 


1. 1. 45. 22 с+ 0,60 
2. 1. 47. 51.8 ‚к 100. 
Обратное положенйе лимба. 


3. 1. 52. 46,4 ск 0,80. 333. 41. 0,50 
4. 1. 56. 41,4 -в 0,30. 333. 40. 34,50 


Температура воздуха == — 2,0 Р. 
— 2. 23,40 Зенит. разет.* — 28. 26. 
— 2. 40,06 Резракшя == 

Лонполн.склон.*— 1. 36. 
-= 3. 4,62 Дополн. широт. = 30. 3. 
= 3. 37,88 

Широта мБста — 59. 56. 


№ 29. полярная ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашя. | 
оправка хроном. на среднее время. = + 15. 31,6. АВ* — 0. 58. 40.1. 


Состоян1е ‘баромет. = 334,75 париж. лин. Температура воздуха = — 2,0 Р. 
*® Марта 1828. Температура ртути = — 0,5. 
Ч. 1. 58. 59.4 -= 0,50 333, 40. 20,50 -в 3. 54,41 Зенит. разет.* = 28. 26. 
2. 2. 1. 47,2 - 0,50 333. 39. 58,15 - 4. 15,28 Резракшя = 
Обратное положене лимба. Пополн. склон.*— 1. 36. 
3. 2. 5. 37,2 -н 3,50. 30. 42. 34,50 ` — 4. 45,25 Лополн. широт. = 30. 3. 
4. 2. 8. 43.6 + 3,50 30. 43. 2,50 — 5. 1015 


Широта места — 59. 56. 


№ 30. полярнля ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашя: 


Поправка хроном. на среднее время — -+ 16. 22,8. АВ* = 0. 58. 39,6. 
'Гемпература воздуха = +. 5,0. Р. 


Состоян1е баромет = 333,95 париж. ‘лин. 


2Е Марта 1828. 


1. 0.52. 95,6 -+ 2.00 ^ 348. 37. 51,50 
2. 0.55. 6,0 2,00 348. 37. 45,25 


Обратное положен1е лимба. 


3-0. 58. 414. = 0,00 


о 45. 32. 24,25 
а о 


45. 32. 30,25 


= 0. 18,17 
+ 0. 24,07 


— 0. 33,31 
— 0. 40,30 


Температура ртути — = 6,5. 


Зенит. разст.* — 28. 26. 
Реъракшя == 

Лополн. 6клон.*—= 1. 36. 
Дополн. широт. = 30. 3. 
Широта мьста — 59. 56. 


Э* 


1. 36. 
Дополн. широт. = 30. ` 3. 


46,59 
33,56 


19,67 
39,82, 


20,18 


51,13 
32,89 
20,00 
44,02 


15,98 


49,52 
32,92 
20,00 
42,44 


17,56 


49,22 
31,62 
21,45 
42,29 


-17,11 
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№ : р. Е й . 
Визаро- Состояне хроно- Состолн!е Отщитывашя на Пе но Позученный пызшодъ, 
Н метра Луи-Берту. уровня. С $ 
вания. 


мерид1анз. 
№ 31. полярнНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминация. 
- Й и | / и 
Поправка хроном. на среднее время — -+- 16. 22,9. АВ» — 0. 58. 39,6. 
Состоян1е баромет. = 339,95 париж. лин. "Температура воздуха = 5:0 р: ` 
3% Марта 1828. "Температура ртути = = 6,5. 


Ь ' / Ш о и) и Й 4) о: И У 
1. .ф. 58. 48,4 —.1,50 45. 32. 38,25. — 0. 49,05 Зенит. разет.* = 98. 26. 50,57 . 


:2. 1. 6. 14,8 — 1550 45. 32. 48,00 — 0. 57,61 Резракшя =. * 31.63 
Обратное положеше. лимба. Лололн. склон.*—= 1. 36. 21,45 
3. 1. 9. 48,4  — 1.50 348.36: 57.50 --в № 1135 Дополн, широт. = 30. 3. 45,65 


`4. 1. 12. 13,0 — 1,50 348. 36. 47,00 +1. 21,47 | 
И Широта мета — 59. 56. 16,35 


№ 32. полярРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя куаьминаи! я. 
Поправка хроном. на среднее время = +. 16. 23,0... АВ* — 0. 58. 39,6. › 


Состояше баромет. = 339,95 париж. лин. Температура воздуха == „+: 5.0. Р. 
Е Марта 1828. 'Температура ртути — + 6,5. 
1. Т. 14. 49,4 — 1,30 348. 36: 35:75. - -= 1. 33.13 “Зенит. разет.* == 28. 26. 49.56 | 
2. 1. 17. 102 — 1,30 348. 36. 29,25 -н 1. 44,36 Ретракшя Е . 31,66 
Обратное положен1е лимба.. : ДЛополн. склон *—= 1. 36. 21.45 
3. 1. 20. 46,0 — 0,00 45. 33. 53,00. —2.. 2,74 `Лополи. широт. = 30. 3; 42,67 
д. 1. 23. 74 — 100 45. 34. 4,50 — 2. 15.58 , 
. Широта места — 59. 56. 17,33 
№ 33. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА: “Верхняя кульнинаши _ 
Поправка хроном. на среднее время — „+. 16..23.1: АВ. — 0. 55. 39,6: =. 
` Состояще баромет. —= 333,95 париж. лин. Температура воздуха = = 5.0: Р. 
2 Марта 1828. Температура. ртути = ++: 6,5. 
1. 1. 25. 41,2 — 0,00 › 45. 34. 23,75 — 2. 30,86 Зенит. разст.* = 28. 26. 50,35 
2. 1. 28. 5,2 — 0,00 45. 34. 33,75 `— 2. 44,68 Резракия = . .. 31.68 
Обратное положевн1е лимба. Дополн.склон.* = 1. 36.21.45 
3. - 1. 32. 34,0 — 1,00 345. 34. 56,50 -+. 3. 13,33 ДЛополи. широт. —= 30. 3. 43,48 


4. 1. 34. 49,0 — 1,30 348. 34. 44,50 -- 3. 28,56 
Широта мьста — 59. 56, 16,52 


№ 34. поляРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминащя. 
Поправка хроном. на среднее время = -+: 16..23,2. АВ* — 0.58. 39,6. : \ 
Состоян1е баромет. — 333,95 париж. лин. Температура воздуха = ++. 5,0 Р. 





2 Марта 1828.. Температура ртути — ++ 6,5. 


1. 1. 37. 32,2. — 0,00 348. 34. 25,25 + 3. 47,75 Зенит. разет.* ‘= 28. 26. 48,12 
2. 1. 39. 540 — 0,00 348. 34. 7,75 -+.3. 6510 Резракшя,. = ‚ 3171 
Обратное положене лимба. . Дополн. склон *— ‚1. 36. 21,45 





3. 1. 44. 12,2 = 100 45. 36. 26,50 — 4. 38,23 Дополн. широт. = 30. 3. 41,28 
4.. 1. 46. 59,0 + 1,00 45. 36. 48,75 — 5. 0,71 - 







Широта мета — 59. 56. 18,72, 











щ. 9 


М : и : . иведене и от- ь 
Визиро- Состолье хроно- Состоян:е Отит на еее в Полученный выво дф, 
ван!я, метра Луи- Берту. уровня. 4инбЪ. меридиан, . 


№ 35. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульмииаця. 
. 1 И Ь 9! 
Поправка хроном. на среднее время — 16. 23.3. АВ* — 0. 58. 39,6. 


Состоян1е баромет. = 333,95 париж. лин. "Температура воздуха = += 5,0 Р. 
24 Марта 1828. "Температура ртути — += 6,5. . 


о Ь / И и. о 1 И о И з о / И 
1. 1.50 434 — 100 348.232/ 40:00 +5. 32,34 Зенит. равет.* == 28. 26. 50,50 
2 1. 53. 18,4 — 1.00 348. 32. 15,25 +5. 55,06 Резракшя- == 31,75 
Обратное положенше лимба. Дополн. склон. = 1. 36. 21,45 


3. 1. 57. 13,8 + 5,00 45. 38. 18,50% — 6. 30,94  Дополн. широт. = 39. 3. 43.70 
4, 1. 59. 53,0 + 1,00 45. 38. 45,25 — 6. 56,16 
. Широта мета = 59. 56. 16,30 
№ 36. полярРнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Шоправка хроном. на среднее время = += 17::37,1. ‘АВ. = 0: 58. 38,8. 


Состоян1е баромет. = 340,05. париж. лин.: Температура‘ воздуха = + 2,5 Р. 
3+ Марта 1828. "Температура ртути — + 5,0. 
`В 0. 20: 18,4 -— 0,50 348. 38. 3,50. -н 0. 11,95. Зенит. разет.* = 28. 26. 47,86 
2, `; 0.22, 30 — 0,50 - 348. 37. 55,50 +0. 15,03 Резракшя (= \ 32,59 
Обратное положене лимба. Дополн. склон.* = { 1. 36. 23,70 


3. .0. 26. 27,6 — 0,50 45. 32. 14,00 — 0. 24,40 Дополн. широт. = 30. 3. 44,15 
4. 0. 28. 46,0 — 1,50 45. 32. 19,00 — 0. 30,271 | 
Широта мъета = 59. 56. 15,85 


№ 37. поляЯРНнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульяинашя. 
Поправка хроном. на среднее время = -+- 17.`37,2: АВ» = 0.58. 38,8. 
Состоян!е баромет. = 340,05 париж. лин.’ Температура воздуха = -+ 2,5: Р. 
3+ Марта 1828. Температура ртути = ++. 5,0. 
1. 0.32: 30 —1550 45. 32. 30,50 — 0. 39,52 Венит. разст.* = 28. 26. 46,16 
2. 0. 35. 171,6 — 150 45. 32, 35,25 — 0. 49.95 Резракшя п 32,61 
Обратное положене лимба. ДЛополн.склон.* = 1. 36. 23,70 
3. 0. 39. 36.4 — 1,50 348. 37. 12,75 --Т. 5,10 ДЛополн. широт. = 30. 3. 42,47 
4. 0. 44. 140 — 0,00 348. 36. 46,75 -- Е 24,97 мт 
Широта мета = 59. 56: 17,53 
№ 38: - ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


Поправка хроном. на среднее время = -н 17. 37,3. 'АВ* = 0.58. 38,5. 
Состоян1е баромет. =! 340,05 париж. лин. Температура воздуха = +. 2,5 Р. 





3+ Марта 1828; 'Температура ртути = +. 2,5. 
1. 0. 47. 54,8 — 0,00 348. 36. 28,75 -+ 1. 42,05 Зенит. разст.* = 28. 26. 45,59 
2. ›0.51. 9,8 -н 0,20 348. 36. 15550 +2. 3,70 Резракшя = 32,63 
- Обратное положене ‘лимба. * _ Дополн. склон.* = ` 1. 36. 23,10 
3. 0. 54. 53,4 + 2,80 45. 34. 3,5 - 2. 18,66 Дополн. широт. = 30. 3. 42,28 
4, 0. 58. 37,4 -ы 160 45. 34. 25,00 — 2. 40,51 
те Широта места — 59. 56. 17,12 




























































































































№. 
Визиро- 
ваня. 


Состояне 
уровня. 


Состолне хроно- _ 
метра Луи - Берту. 


`° Отщитыван!я на * 


22 


— — 


Приведене и от- 
щитываня на 
мериданъ. 


№ 39. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


С о 1 4! В 1 1! 
Поправка. хроном. на среднее время = -н 17. 37,4. АВ* — 0. 58. 38,58. 


Состоянйе баромет. —= 340,05 париж. лин. Температура воздуха = = 2,5 Р. 


35 Марта’ 1828. Температура ртути — + 550. 


Ь р Й) Г) го / и и ен 
1. 1. 1. 36,8 к 2,00 45. 34. 44,00 — 2, 59,19 Зенит. равст.* = 28. 26. 
2. 1. 5. 13,0 - 2,00 45.35. 3,75 — 3. 23,00 Резракшя ты 
Обратное положен1е лимба. Лополн. склон*—= 1. 86. 
3. 1. 9. 72 — 0,00 348. 34. 25,00 св 3. 50,41 Донполн. широт, —= 30. 3. 
4. 1. 12. 24,2 — 0,60 348. 33. 58,50 сна. 1419 : 
Широта мъста = 59. 56. 


№ 49. полярНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульниналия. 
Поправка хроном. на среднее время — -н 17. 37,5. АВ*.0. 58. 38,8. 


Состоян1е баромет. = 340,05 


3х Марта 1828. 


1. 1. 15. 31,4 — 0,00 348. 33. 34,00 -нв 4. 39,09 Зенит: разст.* == 28. 26. 
2. 1. 18. 41,0 = 1,00 348. 33. 8,25 5. 4,77 Рефракшя = 
Обратное положенйе лимба. Дополн. склон.* = 1. 36. 
3. 1. 22. 23,0 + 3,40 45. 37. 21,00 — 5. 36,23 Дополн. широт. = 30. 3. 
4. 1. 25. 3,4 = 3,00 45. 87. 44,00 —5. 59.89 . 


париж. лин. "Температура ‘воздуха = -+ 2,5 В. 
Температура: ртути — -в 5,0. 


№ 41. нолярнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульнинаюя. 


Ноправка хроном. на среднее время = -н 19. 24,9. 


АВ* — 0. 58. 39:6. 


Широта мъста — 59. 56. 


Состоян1е баромет. — 335,65 нариж. лин. Температура воздуха = -в 3,0. Р, 
< вые" -1828. Темнература ртути — -н: 4,5. 
1. 22. 59. 8,4 — 1,00 3. 37. 11/15 0. 37,54 Зенит, разст.* = 28. 26. 
2., 23.2. 8:4 — 1.00 3. 37. 20,00 0. 30,08’ Резраквя == 
`Обратное положен1е лимба. Дополн.склон.*=. 1. 36. 
3. 23. 1. 46,4 — 3,00. 60. 31. 36,50 — 0. 17,03 ДЛополн. широт. = 30. 3. 
4. 23. 12. 11,4 — 4,50 60. 31. 28,25 — 0. 9,37 | 
: Широта мьста — 59. 56. 
№ 42. ПОЛЯРНАЯ 5ВЪЗЛА. ЗВерхняя кульминашя. 
' "ВР 
Поправка хроном. на среднее время — -ь 19. 25,0. АВ» — 0.58. 39.6. 
Состоян1е баромет. — 335,65 париж. лин. Температура воздуха == ++. 3,0 Р. 
53; Шаа’ 1828. Тенпература раути = + 4,5. 
1. 23. 19. 58,8 — 0,00 60. 31. 20,00 — 0; 1,40 Зенит. разст* = 28. 26. 
2. 23. 22. 26,0 — 1,00 60. 31. 17,50 —0. 0,35 Резракшя о! 
Обратное положен1е лимба. - Дополн.еклон.*= 1, 36. 
3. 23. 26. 48,4 — 5,00 3. 37. 52,5 +0. 0,22 Дополн. широт.= 30. 3. 
4. 23. 31. 31,8 — 0,00 3. 37. 47,25 0. 1,87 
` и Широта иъста — 59. 56. 

































Полученный вы водъ, 


45,37 
32.66 


23,70 
41,73 


18,27 


47,02 
32,70 


23,70 
43,42, 


16,58 


44,12 
32,10 
27,05 
43,27 


16,73 


44,54 
32,09: 
27,05 
43,68 


16,32. 








№ 
Визиро- 
заня. 


Состояше хроно- Состоян!е Отщитыван!я на 
метра Луи - Берту. уровня, лим 


Принеден!е. и от- 
щитыван1я на 
мерижанъ, 


Полученный взыводъ. 


№ 43. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


й у \ ь й я 
Поправка хроном. на среднее время = - 19. 25,1. АВ» = 0. 58. 39.6. 


Состоян1е баромет. = 335,65 париж. лин. "Температура воздуха = + 3,0 Г 


9 Апрёля 


3% мама” 1828. Температура ртути = + 4,5- 


Ь 1 ДА и о И 
1: 193.34. Об оьыь 1500.2 397” 48575 


2. 23. 36. 18,4 -- 1,00 3. 37. 42.00 0. 7,61 Резракшя == 32,09 
Обратное положене лимба. ’ Дополн.склон.*= 1. 36. 27,05 
3. 23. 41. 8,0 — 0,00 60. 31. 31,50 — 0. 15,40 Дополн. широт. = 30. 3. 41,60 
4. 23. 44. 19,8 — 0,00 60. 31. 36,00 — 0. 22,04 > 
_ Широта мвста = 59. 56. 18,40 
№ 44. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульманашя: 
Поправка хроном. на среднее время — ++. 19. 25;2. АВ* —0. 58. 39,6. 
Состояне баром. ==: 335,65. париж. лин. Температура воздуха = == 3,0 Р. 
= В 1828. Температура ртути = ++: 4,5. 
1. 23. 50. 36,0 -= 1.00 60. 31. 54,00 — 0. 37,5% Зенит. разст:* — 28. 26. 42,98 
2 28. 53. 1552 -- 100 60. 32. 150 —0. 46,85 Резракшя = 32,11 
Обратное ‘положен е лимба. Лополн. склон.* = 1. 36. 27,05 
3. 23. 57. 35,2. -н 5,50 3. 36. 4275 --Т. 2,22 ЛДополн. широт. = 30. 3. 4214 
4. 23. 0. 51,8 -ы 4,50. 3. 36. 31,00: -ы 1. 15,28, _ 
в ) Широта места — 59. 56. 17,56 - 
№ 45. полярРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на. среднее время — -+- 19. 25,2. АВ» — 0. 58. 39,6. 
Состояще баромет; =. 335,65 париж. лин: 'Температура‘ воздуха == -+ 3,0.Р. 
12 Ши" 1828. Температура ртути = -к 4,5. | 
1. 0. 4. 46,8 — 0,00: 3. 36. 17,25 --Т. 32,5% Зенит. разсе:* = 28. 26. 43,15 
2. 0. 7. 43,0 — 0:00 3. 36. 4,75 -- 1 46,557 Реъракшя = 32,13 
Обратное положене лимба. Лополн. склон.* = 1. 36. 27,05 
3: 0. 11. 14 - 3,00 60. 33. 17,00. —2. 3,58  Дополн. широт. = 30. 3. 42,33 
4. 0.13. 314 +200 60. 33 32600: © 19 
Широта мБета = 59. 56. 17,67 
| № 46. поляРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминащя. 
Поправка хроном. на среднее время = =. 19. 25,3. АВ* = 0: 58. 39.6. 
Состоян1е баромет. = 335,65 париж. лин. "Температура воздуха = + 3,0.Р. 
29 щи 1828. Темнература ртути = +=. 4,5. 
1. 0. 16. 18,4 „+ 2,40 60. 33. 49,25 — 2. 33,35 Зенит. разст.* = 28. 26. 44,09 
2. 0. 19. 45,2 = 2,40 60. 34. 10,00 — 2. 54,48 Резракия = 32,16 
Обратное положеше лимба. Лополн.склон.*= 1. 36. 27,05 
3. 0. 22. 53,0 — 2,00 3. 34. 36,25 св 3. 14,8% Лополн. широт. = 30. 3. 43,30 
4. 0, 25. 24,8 — 1.00: 3. 34. 19,15 -ь 3. 32,06 
} - - Широта мьста = 59. 56, 1670 
р 


+. 0. 486 Зенит. разст* =`28: 26. 42.46 















































































































А 
Зизиро- 
вавя. 


(Состояше 
уровня. 


Состояне хроно- 


Отщитьтван!я на 
метра Луи-Берту. ‚ димбВ. 


24 


` Приведеше и от- 


цитываня на, 
мериманъ. 











Полученный выводъ. 
. ` 


№ 41. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


- и: ав, п 
Поправка хроном. на среднее ‘время — -+ 19. 25,4. АВ* —= 0.55. 39,6. 


Состоян1е баромет. 





Апр%хя 
то Марта 


1828. 
| т и! И 

1. 0. 28. 3,4 — 0,40 

2. 0. 30. 16,8 —.0,00 

Обратное положеше лимба. 


3. . 0. 38. 12,6 нь 5,00 


4. 0.36. 6,0 -+ 4,00 60. 36, 525 


3:388: 5955 +8’ 50.86 Зенит! разел* 
3. 33. 41,00 -,.4. 7,25 Рефракиля 


60. 35. 39,00 — 4. 29,70 
— 4. 52,717 


335,65 париж. лин. Температура воздуха = +. 3,0 Р. 
Температура ртути" = = 4,5. 


28. 26. 43,21 

32.18 
1. 36. 27,05 
Дополи. широт. =-30. 3. 42:44 


Дополн: склон.* = 


Широта мфста 59. 56. 17,56 


№ 48. полярндя ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном.‘на среднее время! = -+- 19. 36,3. .АВ*.—.0; 58, 39,7. 


Состоян!е баромет. = 337,15 париж. лин.. "Температура воздуха. = -+ 4,0 Р. 
зо ее 1828.. Температура ртути = зн: 5,5. _ 
1. 23. 55. 16,4 — 0.00 3. 36. 38;25- +1. 9:24 Зенит. разст.* ‚= 28. 26. 44,20 
2... 23.57. 30,2 .— 0,40 3. 36. 30,00 +1. 18,46. Резракшя. = _32,10 
Обратное положене лимба. Дополн. склон. *— 1. 36, 27,38 
3. 24. (0. 48,0 — 0,00. 160. 32. 50,75 — 1. 3312 < Допоан. широт. — 30. _3. 43,68 
4. 24. 3. 3,0 — 0,20 60. 32.58,75 — 1. 43,84. 


Широта мьста — 59. 56. 16,32 


№ 49. полярнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашй, 


Поправка хроном. на среднее время — -+- 19. 36,4.. АВ*.— 0. 58..39,7. 
Температура воздуха == -н 4,0 Р. 


Состояще баромет. —= 337,15 париж. лин. 


Апр%ля 
За Марта 1828. 


Температура: ртути = -+.5,5. 


1. 0. 5. 35,2 — 0,20 60.33: 13,25. —1. 56:63 Зенит. разст.* = 28. 26. 42.62 
2, : 0. .7. 47,2 — 0,00 60. 33. 25,00 = 2. 8,31 `Рехракшя РЕ 32,11 
Обратное положен1е лимба. „Дополн.склон.* =..1. 36. 27,38 
3. 0.1. 29,0 — 0,60. › 3. 35. 2215 +2. 2948  Дополнгширов. = 30. (3. 42.12 
4. . 0. 15. 32,2 — 0,50 3. З4, 58,00 -+ 2. 53.84 . } - р. 
| Широта мьста — 559. 56. 17,88 
№ 50. полярнля ЗВЪЗДА. Верхняя кульминаця. 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 19, 36,6. .АВ* — 0. 58. 39,7. 
Состоя е баромет. 337,15 париж. лин: "Температура воздуха —.-н.4,0-Р. 
1 ме" 1898. Температура ртути — ++: 5,5. 
1. 0. 27. 6,4 -+ 0,80. -3. 33. 35,75 + 4. 14,38 Зенит» разст.* = 28. 26. 42,06 
2. 0. 29. 23,0 -+ 1,80 3. 33. 16,00 -н+ 4. 31.98 Резракшя. ‘= 32,18 
Обратное положен1е лимба. . 2 Дополн, склон. = «1. 36. 27,38 
3. 0.35. 1,0 — 1,00..460. 36. 32,25  — 5. 17,98 Дополн. широт. = 30: - 3. 41.62 


4 0. 30 10 


60. 36..47,50. — 5. 35,44 - ге 
— Широта иБета —= 59. 56. 18,38 















№ : : о Приведене. и.от- има, т 
Визиро- № ›бобтолие`хроно-. › › Состояне Отщитьтааня` на о Я Похзученный тыводви 


аня, метра Луи- Берту. уровня. лимоБ. о орион, 






№ 51... ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА: (Верхний Кульшинания. 





) | : х р и в , 
Поправка’ хроном.?на среднее“время: = -+- 19. 36,7. `АВ»® —=.0.58. 39.7. 





Состояве баромет. = 337,15 париж. лин; Темперайура ‘воздуха = = 4:0 р.) 


18 шум, 1828. Температурартути ==. +..5,5.. 






1.. 0.39. 214 + 1.00. 6073 1795 —25. 55,80. Зенит, разет*. =5:28':26, 41/26 
ое ‘0. 41. 318 ° ‚= 1,40 60. 37. 28,15 — 6, 15. 551 Резракшя ›у— *. 32,22 
ое ради положеже, лимба.. Дополн. склон." =. 1.,36..27,38 
--З.; с 0..46. 6,4  — 0,30 < 3.30. 54,75 сы 6. 58 ‚68. До широт —130.::3. 40:86, 

4. 19. Е. 5.5 210780. `` ‚30. 22,75 == 7. 21,50 ) 


$ 


№ 5. ‚ ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. ‚ Верхняя: кульминаййя. 
Поправка хроном., на среднее время = -+-. 19. 36,8... АВ* — 0. 58. 39,7. 


Состояще баром. = 307 ›15. париж. лин. ‚Температура: ‘воздуха — == 4, о0.Р. 
Апрля 


ЕЕ Мая. 1828. . Лемпература, ртути = 5,5. 
: 0. 52. 24.4. —. 0,00 3:29. 49,00 8. 1,78; - Зенит. разст.* - = 128.126. 42.85 
ое 0. 55. -9,8 — 0,60, 3. 29, 18,00 -нв 8. 30,71. Резракщя == _ 32:27 
Обратное: положен1е лимба. Дополн; склон.* = -: 1. 86.27.38 . 


‚3.; 0.59. 25,6. к 3,00: 60.40. 2, 00 — 9. 17,08 Довожи шире! —=30.:.3. 42,50 
4. 1. 3. 84 + 2,00 0 41. 14,25 — 9. 58›90 

















Пнрбта ‘вета — 59, 56. 19,14 


‚Широта ивета — 59. 56. 17,50 


№ 5, ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. а кульминашя. 
Поправка; хроном, она. среднее: время. = += 21. 35,0..АВ»*. — 0.58. .42,2.. 
Состояне баромет., =.332575. париж. ‘лин. Температура воздуха ==: 7,0 Р.. 
т Апръля 1828. Температура ртути = + 9,0. 
Те ‘22. 33. 20.2... О. 00: 18, 44. 55,00 -+-0. 0,;29-; Зенит. разет* == 28. 26. 41,19 
2:5 22. 36. 17,8 -= 0,60 «18; 44. 55,00 0. 0,03 Резракиля и 31,18 
‚Обратное! положешще лимба., Донолн.склон.* =. 1. 36. 30,30 


`32: 22. 41. 19,8..— 0,30. 75. 38. 19,550 — 0. 1,93. Дополв. широт — 30. : 3. 42,67 
о № 22. 44. 26, 8 — и ‘75. 38. 22, 50 —.0. 4,59- 
НН Широта вета = 59, 56. 17,33 


№ 64. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА, Верхняя кульминашя. 


Поправка: хроном. ‚на среднее время: =. + 21..351...АВ* = 0. 58. 42,2. 
Состоян1е. баромет.. = 332,75 париж. лин. ‚ Температура: воздуха, ==. 7,0 Р.. 


$63 


Е Апрьля 1828. Температура ртути. ==. 9,0. 






‚1... 22. 48. 4 — 0,50. 75. 38. 26,00 — 0. 9,28 Зенит. разст.* — 28. 26. 39,37 
2.22. Ы. 506 — 000 15. 38, 315% —0. 1548 Резракмя 0 — 31,19 
Обратное ‘положен1е лимба. Дополн. склон.* =. 1. 36. 30,30 





13: 22. 56. 6,4. -- 1.50... 18. 44. 35,75 — 0. 24,56. ‚Поподин: широт. == 80. 3. 40,86 
4. 23. 0. 14, 4 — 040 ` 18. 44. 20,75 -— 0..35;,43-. а 5 в 
Широв места — 59. 56. 19,14 

4 






Е: нее 


























о = 


№ . Приве. И 
Ь Ааа дене, и_от- › ай: > ак . 
Ва Соетолше хроно-. . › остояще Отщатьтавя на ый Чо туч е въ ВЫВОД, г 
о о метра т ‘уровня. днб. а скин ПеЯ 1 {9 


№ 55. полярнля ЗВЪЗДА: “Верхняя ‘кульминация. Г) 
Поправка хреном. на среднее! врема = -= 21. 35,2. АВ*. = 0. 58. 42.2; 
Состояще баромет;  =:8332,75-нариж. лин. р О, =е- 7.0: Ро 

с: дыры 1828. 'Темнература ртути = + 9, ,0. 


‚ № Й) 

1. 23; 25. 53.0 — 0:30: 18" 44 9,25 3-0. 46.66 ° Зенит, разет.* — :8: `26. 42:26 
212.. 23. 7. 39,8 (0,00 18. 43. 54,25 +0. 59:87° ’Ретракшя 31,21 
"Обратное положене' лимба, Дополи: склон." 17 36:130,30 
03: 293.07 364180 75. 39. 3000 = ЗЕ 15, 52 Дополн.. шир: — = :.30:° 3. 43, 77 

4. 23.15. 76 +140 175.589; 4750 ЗЕ 264$ °° ь 

0 вто втоцый Широта мета — 59. 56. 16,23 





№ 56: `ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя Зуиинатния. и 
Поправка' хроном, на среднее время == +в 3. 35,2) 'АВ* —5 0: 5842,2. 
Состояше баромет, — — 332,75 `нариж. лин.“ "Теиервура воздуха = 3+ 7, | Р.. 
ый Апрфля_ 1828; * “Поиеранура: ртути = 9.0. „о 
Со 123. 19. ббъ4то 1 1540:° 75: 40. 11,00 1: 5434 Зенит? разст!*5598.'26. 40,01 
УЕ 23. 2255,2 в 2,00. 75. 40. 27,50 92, 10.14° Ретракия “= 323 
Обратное положене“лимба:. Лополн:склон.* = 1;`36:30,30 
032 23.028. 49,8°— 0,90%) 18. 42: 13,75 +32 44,48” Доноли. широт. —=-30.-` 3. 42.44 
4. 23. 32 12,2 — аи 18. 41. 5150 +3. а и 
9, Широта мБета = 59. 56. 17,56 


аа. 

Ноправка хреном. `на среднее время’ — -+- 21. 35,4. "АВ" 0." '58: 42.2. 

Состояе баромет: '=‘332,75` париж. лин. Температура воздуха э=ев. 7, 0 р. 

лы Анр+ля: 1828 Геинература реути, = = 9:0. 

1. 28..35. 20,2% аа ‚ 41. 27,25; +43. 26,85 Зенит: разе* 28. 2. 42,13. 
29 23. 39297.02 =154540 9718 41. 0,25; 3. 56.10: Рефракшя =.) 31,27 
'@братное: положенте лимба: . Лополн:склон* = 1136:30,50 
УЗ: 23...44. Зуфчтые 1.80: 75: 42. 47,00 — 4. 31,03_ ‚Доноли. РЕ = 90. - 3. 43,90. 
4. 23. 48. 3,4 + 2,20 15.48.1950 — 5. 3,31 


№ БТ: ПОЛЯРНАЯ ЭвъЗди2 "Верхия. ИИ: ие 











Ир мъета — — 6. 56. 16.10 


№ 585. "ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. "Верхняя кузвмитнии. 


Ноправка'хроном. ‘на среднее: время = —-= 2. 455? 'АВ*-=0.558. 42,4: 
Состоян1е я — 332,82 нариж.. лин. "Гемпералура” воздуха +. Е 0, р. 


32 Апрфля 1828; ` Температура ртути = #956: 


1. 22.16, 8,4 = 1.507 18. 44. 40,25 +0. 13.68 Зенит: разет* > 98. 26. 40,97. 
2.1. 22, 19. 50, =1,50 18. 44. 44, 50 0. 8,79% Резракшя ‘= ЭТ,04 
Обратное. положен: ‘лимба. Лополи/ склон == Е `36- '30;60 


3: 22. 28. 39,07 2,00” 75. 38. 1950 — 0 3,56 Лополи внирот. = 30. 3. 42,61 
4. 22. 26. 31,6 — 2,50 715. 38. 18,00 — 0. 1,36. и - 
—— г: Широта мБста — 59. 56. 17.3% 







































Зизиро- 









— 2 


© с # 
м с бостоян{е хроно- © о бостояше Озщитьваня, на 
ЕР метра Лун-Берту. = уровня. : лимо% т 


Поправка хроном. на -среднее время— == 21; 4536: 


„Состояще баромет.`==7332,82 ‘париж. лин, 


22 Апръля 1828}: 





х и 4 ГА у И у ® / И 
1. 22. 30. 35.21-12.30: 75. 38. -9,75 
09: 22, 33. 48,8 --2.30-2 75: 38. 1,00: 
Обратное положене”лимба: 


. Приведене, и 07-00 


щитыванл на 
мериданъ. 


№ 59... полярнАЯ ЗВЪЗДА: 'Верхияя кульии наци, 





Почученный выводе: 


Ь / И 
АВ! —=0:'58.242,4./7 


Лемиература воздуха еер. 8,0“Р. 


220. 0104 


Темцература ртути == 29.6. 


— 0. 9,32 


3. .02..37.40.2- == 4560: 18; 44; 54,50 +40; 9,24 


` Зенит. разст.* = 28. 26, 


Резграки!я 
Лополн:склон.* = 1. 36. 


`` Донолн. широт. = 30. 3. 
4, 22. 41. 51,8 — 3,80 18: 44. 49,00 -- 0. 6,30`° ата 


Широта мфста — 59. 56. 


№ 60... полярная: 'ЗЕЪЗДАХ Верхняя кульминаця. 


Поправка’ хроном. на среднее ‘время === 2/45}7.2' 
Гемиература" воздуха фар 8,02; 


22 АпрЪля 1828. Температура ‘ртути’ == -#:`9;6; 
+ 0. 12,97 


Состояне баромет. ‘=='332,82 париж. лини 


1. 22 46 23.0 — 0,00 18: 44. 39,00 
2. 22. 49. 38,0 == 0,30 18; 44. 34,00- 


Обратное положенйе ‘лимба: 


3. 22.54. 98. `=— 0;00. >75; 38. 41,00- 


4. 122.51. 30. — 0,00 15.38. 51,00 


+ 0. 19,23\ 


10. 30;007° 
29.1381 


'АВ*"0:`58:42;4; 


Зенит. разст.* — 28. 26. 
'Рефракщя == 
Допоян: склон.* == 1.36, 


Дополн. широт. — — 30. 3. 


рога мфета = 59. 56. 


№ 61. полярнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминаця. 


Поправка хроном. на среднее время ==1-+ 22.151;3 АВ” —=10.. 58. ‘44,3: 
осн баромет. ==`8334.18 париж. лин. Температура воздуха Е 5,5 р: 


28 Апрьля 1828: "Температура ртути == + 7,6: 


Це 92.68.1601 10:00 33. 24. 23,50- 40: 0,13 
2.2 22, 6 152 +100 33. 24. 23,00- 


Обратное положенте ‘лимба: 
3. ° 22.10. 24:8 = .0;00`°`90. 17238,25 


4. 22. 13. 56 — 1500 90. №. 40,75 


4.0; 0,02 


‚Зенит. разст.* — 28. 96. 


'Рефракщя —- 
Лонолн.склон.* == `1. 36, 


„Пополн. широт. — 30. .3. 


Шнрота ибста — 59. 56. 


№ 62... полярная ЗВЪЗДАЛ Веркняя кульминация, 


Поправка хроном: на среднёе время === 22.514. . 


Состоянае баромег: = 334А8`париж. ‘лин; 


`АВ*:=0.. 58: 44:3; 
Гемиература воздуха = +р 5,5 №. 


23 Апрфля 1828; Температура: ртути =='-229.6} 


—9. 4.96 
— 0; 8,49 


1. ° 22. 16. 2,2 -- 1,00 90.17. 45,00 


2. ° 22. 18. 526 — 0,40° 90.17. 48;00- 


Обратное положенте ‘лимба.. 


`83. 22. 23. бат == 0,00"°. 33. 24. 7.15 
4. 22. 26. 334 — 0,00 33.24: 1,/15- 


ня 


0. 16,12 
= 0.22125 


‚Зенит. ‘разст.* = 28. ‚26. 
"Резракия = 


Лонойн склон * 1, `36. 
Домой. „широт. — 30.- _3. 


5 Ннроза иъста — — 59. 56. 
йе 


40,34 
31,04 
30,60 
41,98 


18,02 


39,80 


‚ 31,05 


30,60 
41,25 


18,75 


36.68 
31.55 
32.40 
40.63 


19,37 


37.45, 


31,55 
32,40 
41, 40 




















































































































28: 


№ 
ЗВизиро- 
ваня. 


Состояше, 
уровня. 


Состояше хроно-_ 


Отщитьывашя на" 
метра Луи-Берту. ' } . 


С щитывашя на 
мерид!анъ. 


Поправка хроном. на среднее-время= = 22. 51,5. 
Состоян1е баромет.. —=.334,18 париж:‘лин... 


28 Апръля 1828, 





Ь О / И о / и ! 4“) 
1. 22. 20. 8,8, + 0,40 33:28. 54550 = 0. 29:07. 
‚2... 22. 31..58,2 ск 0,80. (33:28. 41,25 в 0: 36,88: 
Обратное. положен1е лимба. 
„3... 22. 35. 52,2 зы 1,60,. 90. 48. 22,715 — 0. 4917 
4. 90..18. 36,75 —10. 60,55- 


22. 39. 38 = 50. 


Праведеве и от- . 


№ 63. . ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА: “Верхняя рано, 
АВ*—.0: 58, 4473. 


Температура ртути == + 7,6. 







Полученный вывод. 


Зенит. разст.* 
Рехракшя 


Лополн. склон.*— 


Дополн. широт: 


Широта мъета 


№ 64. „ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Вера кульминация, 
Поправка  ронры. налсреднее ‘время:—. +. 22, 51.6... АВ». —=.0. 58. .44.3,.. 


Состояьйе Чи == 3834,18. париж. ‘лин... 
в Апрёля 1828. 






 емперахура: ‘воздуха: ==. = 5 5 р. 





28” 26. 35,87 
# в 31.56 
1..36..32540 


30. `3. 39, 83 
59. 56. 20,17 


‚ Температура воздуха: ==. 5,5. Р. и 
"Гемпература. ‘ртути ==. чн 7,6. 


26. 37.18. 


1..2 22. 42. 30, 2. ‚5: 1.00, .:.90..18. 50,50. —) 1: 14/12: Зенит разст* = 28, 
де 20: 45. 13, 4 =. г 00. 90. 19. 4,25 — 1. 25,82 Рееракиля == 0 5 31,57 
Обратное: положен1е лииба. Дополн, склон* =. 1..36..32540 
3. 22. 49. 46,0 -ы 0,40... 33.22. 37,00 =: 1: 47,24 ‚Пополн. широт. = 30. : 3. 41, 15 
д. 22. 53. и, — 0,00 33. 22. 18,50 2. 4, ‚98. 
Ино мъета — 59. 56, 18, 85 
м 65.. „ ПОЛЯРНАЯ. ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя;: 
Поправка хроном. ‘на среднее ‘время =.=+. 22..5157...АВ*. = 0. 58. 44.3. 
Состояше. ОНО == 334,18. париж. лин. Темиералура воздуха, = += 5, 5. р. 
& Апрфля 1828...Темнература. ртути == -+=.7,6. 
Тре . 82: 58. 28, т ==; 600,.. 233: 21. 52,25 +: 2: 34,88 Зенит. ‘разст.* = 28. 26. 38,56 
2... т. 38, 0 0. 40 33. (21. 29,15. -=.2. 48,04. Резракщя == 6. 31,64 
ев положене лимба. Дополн.склон.* = 1. .36. 32,40 
3. 23.06. 3,0. .-= 2,60: 90.221. 0,75. —03. 23,33 ‚„Дополн. широт; = 30... 8, 42, 60 
4 28, у, 37,6 2, 00, 90. 21. 28,00 — 3. 48,430 
Широта, мета — 59. 56. 17,40 
№ 66. ‚ ПОЛЯРНАЯ ВЪЗДАЛ Верхняя! кульминащ!я; 
Поправка хроном. на а среднее время = :+- 23;:2,5. «АВ» == 0, 58.. 44,8. зле. 
Состоянйе оНроек —= 9335 нариж, лин. "Гемпература воздуха — ‚= 6.0 р. 
27 Апръля 1828. , Не ртутиз=Е!-: 7,5, 
„Тс: 22. 0. 29,4... —.0,50..: 33. 24. 23,75 +10. 0,29. Зенит. гразет.* <= 28. ов 37,26 
2 22. 3. 56,8. = `0,10 ‚133.124. 21,50 —= 0; 0,095 Резракця == 20 31,21 
‚ Обратное; положене. лимба, Дополн. склон.” =, № 36, 32,60 
234: 22. 1. 43,4 -н 210.1 90517436;25. —:0; 1,47. © Лополи. широт. =: #30. :3. 41, 07 
‚22. — 40,6 = 2, ло 8:0 511: 000 — 


4. ``90: 1739,00 





"ном ифета — 59. 56, 18,93 















— 24 — 


№ 
Визиро- 
заня, 


й \ . 1 ` Пранедеше и от- ` 
ы итывашя на“ ‘ 
Состоян!е хроно Состояне Отщ я щилываня на 


ее Луи- — Г. У _ димб5. мерид!анз, 


Цолученный выводтъ. 






№ 67. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя: кульминащ я, : 








} $ И | 1 1 
Поправка хроном. на среднее время — + 23. 2.5. АВ* — 0. 58. 44,8. 
в Сосполяте «ан = 331,35 париж. лин. Теннериуйа ВоЗдуЖанеЕ Евы 6; ор. 
:} Апрыя 1828. Температура ртути = = 7, ›5.. 


ть | 22% 137 50, вн 2, 50 90. 17 41,00 О. 6.80 Зее ро * 28° 26. 37,48 





52.01 22 15. 442 + 2,60 90.1. 46,50 — 0. 9598 Резракшя = 31,21 
р ‘положен1е лимба. ее '(`’ Дополиеклон.”*= 1. 36. 32,60 
ИЗ . 19. 55,2 -+ 2,00 33. 24. 2,00 с 0. 17,28 Дополн. широт. = 30. 3. 41,29 




























‘4. 22. 24. 1,6 + 3, ‚70 33. 23. 54,25 = 0. 26,75 
Отн Пирола иБста = 59. 56. 18,71 


‚ 27.0 № 68. ПОЛЯРНАЯ ВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 

_  Попра хроном. на среднее время — -+- 23. 2,6. `АВ* = 0.58. 44,8. 

а. и — 331,35 париж. лин. Температура зева = = -+ 6,0 Р. 
° АпрБля 1828. Температура ртути = + 7,5. 





‘№. 22. 28.. 60 — 1,20 33. 23. 46,25 -н 0. 37,58 Зенит. разст.* = 28. 26. 36,78 
02.3 22..3.27,2. — 1,20 33. 23. 37,15 сн 0. 48,14 Рехракшя == 31,22 
‘Обратное `положенйе лимба. \^ `’ Дополи.склон.*= 1. 36. 32.60 


73.’ 22. 35. 8,4 — 150 90. 18. 36,75 — 1. 1525 Дополн. широт. = 30. 3. 40,60 
4. 22. 31. а — бар с. 18. 48,25 — 1. ня 7 
т Е ети ре иъста — 59. 56. 19,40 





. № 69. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя нулвщанация, 
—  Моправьй хроном. на среднее! время — -+ 24. 8,4. 'АВ* = 0.58. 47.5. 
Состояне.баромет. = 333,30 париж. лин. Температура вордухВ = _12, 0 Р. 
оС 5 Юя 1828. Температура ртути == -+- 14,2. г 
те 2. 32. 20, 6 + 1.00 33. 24. 19,50 +0. 1,90 Зенит. м. — 28. 26. 37.58 
12.1 21. 35. 28,0 1 .00 33. 24. 20,00 —н 0. 0,39. Резракцшя —- 30.48 
“Обратное 'положенше лимба. ©. “.’' Дополи: склон.*= 1. 36. 34500 
‘3; ‘21. 39. 38,8 — 0,15 90. 11. 36,25 — 0. ‘0.15 Дополи.. гиарот. —= 30. 3. 42, 06 
04. 21. ы 35,6 — 1,79 ео 31,00 — 0. 1,79. 
хм : а } Широ тиЪста — 59. 56. 17.91 





№ 10. полярная ЗВЪЗДА. пой кульшинашя. 


< Пора хроном. на а среднее время — -+ 24. 8,5. 1АВ* = 0:158. 47,5. 
р остоаа ‘баромет. = 333,30. париж. лин. "Температура воздука ны 12,0 Р. 





О > ры 1828... Температура ртути" =" +- 14,2. АЕ 
1. - 2. 47.442 + 1,00 90. 17. 40,50 — 0. `5,47 Зенит: разст.* = 28. 26. 38,29 
2. 91. 50. 15,2 Ъ 00 90. 17. 44,15 — 0. 8,68 Резракшя - = 30,48 
Обратное положенйе лимба. Лополн. склон.*= 1. 36. 34,00 


За: 22456. 25,6 211,00: 5:38: 23759,00 -н-: 0, 19,67: Лополи; широт, ==30. , {3.4217 _ 
4: _ 2. 59. 28,8 ==. 1. 00° 33. 23. 52,50 -н 0. ^о >75. 





`ЧШирота’ Вста 259,256. 11,237 























































































— 30 — 


‚бла. 







Приетупимъь теперь къ разбору" предыдущих паблюдениь ‘и начнемъ съ 


№ 
наблюден. 


59° 


отысканя ть величины. 


’ полученный) * 


выводъ. 


56. 


16187 


. 5,69 


14,38 


„14,98 
‚ „14,19 

15,28 
лвуита 
14,34. 
`'16,99 


15,95 


518,01 


14,84 


„48,81 
‚11,08 


16,98 


„17,50 


15,99 
18713 
17,10 


ааа" 


16,98 
15,17 


среднее. 


1687 
16,28 


15,65 
15,31 
15,20 


15,35 
15,23 


15,34” 
15,40 


15,63 
15,57 


‚ 15,89 2. 


15,92 


‚ 15,99 


16; ‚09 
16;08 


- 16,19 


16,24 


= 46,357 
216,38 


16,35 
16,37 
16,36 
16,45 


‚ 16,52 


16,66 
16, 63 


1 16;66 


16,69 


д 16:69. 7 
9416,18 2 

с ето 
- 16,15 = 


‘нобтепенное - и, №: с. 
наблюден. 


`` получениый 118 
_ выводъ. 


56! 


15,85. 
2. 41,53 че 
С.Н: 55 
18,27 -. 


> 16,58 


616,39 52 
17,88. 


оно СВ, ЧЛувктн 
19,40. 


16,73 
16,32 
18,40 
17,86 


ол 6 оч 
16,70 


17,56 


18,38 
19,14: 


17,50 Г С 


17,33 
19,14 


7 1693 
16107 


17,39 


‚ 48,02 
5.48,15 
‚зэ9,З9 58 


18,60 
50, 17 


- 18,85 


11,40 
18,93 


11,94 


17,23 


пббтененное 
среднее. 


1612 
16,75 
16,77 


12 46;81 
‚ 16,80 
‹; 16,80 ` 


° 17.01 
отт, от - 
77,00 


11,01 


17,03 
‚ 11,05 
и: 7.09 
5 ТА 
& 1116 


17,19 
17,19 
17,29 
17,24 

17,97 
17,99 


Не 17,28 


оьдовитольное: ередняя. широта’ центра’ обесрватори Гавно. Штаба изъ 


10 пабалюденй =.59°.56! 1798, 















$ 115. обо говна 


‚Но какъ веь "то `опредфлен!й едъланы ‘по › полярной ЗВЪЗДЬ въ верхней. ея 






кульминации, то: пьроятвую погрёшность средняго ‘вывода и‘каждато отдъльнаго 





опредьленя можно. вычислить › безь дальнЪйшаго разбора, по извъетнымь 





Формуламъ: 






























з ‚и: и= РУ о 





в = 
Е = 0,6745 = 


гль Е означаеть сумму квадратовъ разноетей отдвльныхь -опредфленй оть 
средняго; ш среднюю и Ёвброятную погрьшность одного опредьлемя; Ми 


К ть же величины для ереднаяго вывода. 










м Разность. квадратъ № Разность. квадратъ 
наблюден. > °С ть. ереднг\ згразности- ога а 020 0 наблюдень: > отв, среди: оравиости- 
т, — 041 < — 0,168% 220.0 отатоонаа 0 поно 416 
2. о 2,5281 21. — 60350 0.0900 
8. — 2,90 8,4100; 29. — 1,55 2,2801 
4. — 3,00 = 9,0000 93. — 0138. 0,1444 
5. — 9.40 6,2001 т —_ тю 1.9544 
6. — 2,00 4,0000: 95. ++ 1,08 1664 
т. в 1,2391 96. + 1/10 1.2100 
821 — 19,94: 8,6436. сев 3: = :9,90. ‚2 8,4100 
_9. — 106... №1936 98. о. 1000 
10. т в — Од т бои 10.0254 
11. + 0,73 0,5399 Зоитонотын Зы цу 1849 
12. — 2,44 5,9536 ЗТ. — 0,95. 0,8649 
13. Е 653 2,3409: 32. + 0,05 0,0025 
- 114; 22121 0,00, 070000: нах эрвоЗат в} 0,Тблнозаи 025776 
15. ‚= 0,30 = 0,0900 _ Зи. + 1,44 2.0736 
16. ТЕ 09 0,0484 35. — 0,98 0,9604 
ЧЕТ — 1.36. 20:0 Ъ8496 изза 336: ее 48Ь ны 5201930449, 
18. ++ 0,85 ° 0,1295 Зы Са к-о.05 > 20,0625 
19. — 0,18. 0,0324 а ава Бо. 




















































Разность квадрать || № квадрат 

А НЫ разности. те : разности. 
‘39. --`0,99 0,9801 55. `1.1025 
40. == 0,70; 0,4900 бб; аси: 00784. 
С = 0 0,3025 а ‚1.3994 
ое анен 8 096’ 0,9516 О 0,0191 
43. о 1,2544 59. 20,5476 
44. - 0,58 0,3364 60. 2,1609 
45. + 0139 0,1521 61. 4,3681 
46. — 0,58 0,3364 62.27 1,7494 
47. + 0,28. 0,0784 63._ 8,3591 
48. — 0,96 0,9216 64. 2,4649 
49. + 0,60 0,3600 .65> 0,0144 
50. + 1,10 1,2100 (66.1) 2,1995 
51. + 1586 3,4596 67. 2,0449 
52. -- 0,29 0,0484 68. 2 4,4944 
53. 0,05 0,0025 : 69. 0,4356 
54. 1,86 3,4596 10. 0,0025 












32 = 





















































т 
- 
По сему Е = = 125,5958 и 
т ен == 14349, . 
М. —, 0,161 9 
г = 0,910 
Е — 0,109 
С Тьдовотелёни широта центра обсерватори Глолнаго Штаба = = 59° 56% 17 пров 


съ вБроятной погрышностью 0;109. 


$ 116. 


`Наблюдешя ‘для `опредьленя ‘азимута Иной башенки Дудерговекой 
Церкви, произведенныя въ 1825 году, на ры Иутораторской Ака- 


деми Наукь въ р И 


`Примтгате. "Инструменть с стояль при ифкоторыхь наблюденяхь Въ цен- 





трБ. платформы `обеерваторшь а ри другихь въ ‚ верхней зал внь центра. Всь 






наблюден!я приведены на центръ т залы; Опредьльще. о сль- 


лано т. Академикомь, Вишневскимъ. 





































евр 





1. 


исто 


р 


, НаиОННЫ Чел 


повто- Между Дудер-. 


г тоФомъь 


-10. 5, 35 


11. 47. 38,0. 


13. 37. 15,3 


15. 57. 11,6 


19. 8. 33,2 


`96< 6. {7.8 


. - Солнца.‘ : 


и какимъ- 


` имянне: 


евъти- 


ломъ, 


Сир1усъ. 


- Сирлусъ 


Сир1усъ 


Сир!усъ 


Сир1усъ 


Пе нтръ 


Солнца. 


Пентръ 





— 


№ 


Ь й И и { У. 
3. 48. 45,0 а. —= -н 4. 33. 36,660 х =. 
и АВ— 6. 37. 2600» В: = 10. 
9 — — 162 29. 10.0 го = 25. 
Азимутъ Дудергоза =— 15. 





5 Ма1я 1825: 


33 


Наблюденное \- Данныя вели. ‘для выгиел. ^^ "Вывод 
: НИЯ : Моправ. наблюд. врем —а. 
время Часовой уголъ == 
. и. ‚ Мрям. восхож. свЪт. ==АВ \ на центръ 
на часахъ. ‘ СклонешелевЪтила —=0' и Моправленн 
ов \‚ Шолупопереч. Солнца ==Г ‚Азимутъ ев 


№2: _ 35° Мымя —_ 
Зл 55. 56,8 а = 4. 33: 37.92. х = № 48 0-10 
в о АВК— 6.97 6 1. „В: — 11: 47. 27.50 
5.— — 16 29. 100. ^ш — 21, 15. 3016 
`Азимутъ Дудергоза = 15. 28. 2,57 
№3. 3 Маз 1825. 
`3. 20,4 а=- 4: 33. 39,26 х = —10,41 
дн 6.3 60 В — 13.3 45 
16 20 ПО. о — 20 № 306 
Азимутъь Лудергога — 15. 28. 17,02 
№14. 5 Мая 1825. 
Ь 
4. 13. 35.6 а = + 4 33. 40.99 х-— —10,41 
'АВ— 6. 37. 2691 В — 15. 37. 14а 
9 = — 16° 29. 10,00 « — 31. 25. 10,28 
— ”`Азимуть” дуло —\ 15.58 9.14 
№ 5. 32 Маш 1825. 
м Ь 
4:'571. 158 а = 4. 33. 43,36 х = —10,41 
АВ 6. 37. 2671 В = 19. 8. 2219 
9 = — 16° 29. 10,0 « —= 34. 36. 24,04 
Азимутъ Дудергоха — 15. 28. 1,25 
2: № 6. 33 Мая т т 
о оо — 10,41 
о 6. 49. 3388 В — 9% 6 7/40 
0 = - 21 48. 14.31 о = Ш 34. 9.65 
и Лудергоза — 15. 28. 2,25 
№ 7. 33 Мыя —__ 
во па вое п ю 
Ее © & 7. 14. Е. 98 В = 101. 1. 53,99 
9 = -н 21° 48. 23, 43 и = 16. 39. 56,53 
. Азимутъ Дудергоза = 35. 2,54 


Исправ.полупопер.бол.=г' 
Поправка приведеня’ 


—х 
ъй / уголь ==В 
Бтила ==“ 


К 20-10141 
4. 53,09 
32. ` 49.17 
27. 56,08 










асгисленя: ` 


28. 






























































Чиело- 








'Наблющенный уголё. 





повто- Между Дудор- ‚и какимъ, 


реш, 


4. 


` 4, 


ЕР 


4. 


4. 


гоФомъ, 


105. 41. 51,9 


_ 106. 37. 59,5. 


109. 11. 45,6 


110. 54. 43,4 


| имянно 
оевфти- 
логь, 


Беньк 
м 


Восточ- 


‚ ный край 


Е 


Зав а, д: 
ный край 
Солниа 


Восточ- 
ный край 
Солнца 


Запа д- 
ный край 
Солнца 


Восточ- 
ный край 


‘Солнца - 


Наблюденное 


34 


вр ети Часовой угодъ == ю Поправка, приведеня; 
. Прям. восхожд. свфт. ==АВ.: ма центръ —х 
на; часахъ.. т ош —==0) о - уголъ’=В 
Полупопереч. Солнца ==. Азимутъ евьтила — 
№. 8. 52 Мия т 
| 1 и й/ 
1. 30.364 а == 0 5. 23, 32, У — $ — 10,41 
в 7. 35. 59, 712. В — 16. 41. 41.49 
0 ‘= в 92° 48. 31,27 ‘и = Е 9. 44,36 
Азимуть Дудергога = 15. 28. 2,87 
№ 9. › хто 1825, 
| Ь 
т. 14. 18:04 == 0 5: 3814 к — о 46. 156 
- 7. 19. 5614 х = _ —10,41 
2—0 = +22. 56, 12 № =10. ПП. 17,55 
в = 15. 47,14 и — 18. 9. 10.46 
Азимуть Пудергоза = 15. 27. 52,601. 
№ 10, ы Е 1825. 
ь 
ре 24. ее: == -= 60. 5. 40,29 к = —15. 58,48 
== 7. 30. 33, 96 х — 0,00 
д = -+ 22? 34, 44, 30 В — 104. 55. 47.83 
в — №5. 47, 00 & — 120. 23, 58,59 
` Азимуть Дудергова = 165. 28. 10,16 
№ М ыы 1825. 
‘ та . 5 В 
2. ЗА. 24,15 4 = + 0. 5. 40,30 г = —15. 55,98 
ф $ 5 7. 40. 5-05 х == 0,00 
5 —-н 22? 34. 46,8% В. — 106. 53. 55,48 
в = = №5. 47,00 и — 122. 22. 5.14 
Азимутъ, Дудергоза = 1. 28. 10,26 
№ 12. 35 р 1925. 
ь 
7. 44. 124 а = + 0. 5. 4031 г = —415. 53,78 
'. ® — 7. 49.. 52.11 х = 0,00 
9 = + 22; 34. 49,44 В = 108. 55. 51,84 
Е ° 15. 47,00. & =: 124. 24. 3,58 
Азимутъ Дудергова = 15. 28. 11,74 
№ 13. 5% аи 1825. 
ГЬ 
7. 54. 58,5 @& = + О0. 5. 40,33. г = +15. 51.77 
+ = 8. 0 3885 хх — и! ` 0,00 
-д = 22; 34. 52,34 В = ИЬ Ю. 3514 
Е = `° 15. 47,00 о = 126. 38. 42,86 
` Азимуть Дудергофа = 15. 28. 7,72 


— 


Дапныя вели. для‘ выгиел. 
оправ. наблюд. врем =4: 

















Выводы исгисленая. . 
Исправ. полупопер. Сол, = 





Число”. Наблюденный угол: 


повто- ‘Между `Дудер- 


рений; 


тожолгь 


3: 43. 1457 


115. 1. 35,7 


116. 52. 17,2 


131. 39. 7,88 


128. 15. 54,45 


.. 126. 3. 43,12 


и какимъ: 

имянно 

евфти- 
ломъ: 


Запад- 
ный край 


В осточ- 
ный край 
Солнца 


Запад- 
ный край 
Солнца 


Восточ- 
ный‘край 
\Солица 


Запад - 
ный край 


— 


`Солниа _- 


Солнца _ 


Восточ- 
ный край 


Солнца. 


‚ Наблюденное Данныя вели для выгисл. Выводы ‘иегисленая: 
: ‚ Поправ. наблюд. врем —4 Исправ.полупопер. Сол г 
время и ‚ } = г нь ‘иравеленые” 
. рям. восхожд. свфт. == ‘на центръ = 
на часахъ. Скленеше: евфтила  —0' `` оправленный уголь в 
гу Полупопереч, Солнца —г`“'`Азимуть свбтийа == 
м5 це 1825. 
| Е Ь р Й р Г) Е 
3. 5.591 а +410. 5.-40.340 т = 6, 50а 
* — 8. 1. 32,44 х = ё 0,00 
9 —-+ 22? 34. 55.25 В = ПЗ. 27. 24,61 
к — 15. 47,00 с — 128. 55. 36,43 
Азимутъь Дудергоха = 15. 28. 11,82 
№ 15: 5; 10 1825. 
| 
8. 15.227 а = +10. 5 40852 т = 66, 49.03 
в = 8. 21. 3.05 х = 0,00 
д. — -+ 220 34. 51480 В. — 115. 27. 24,73 
г. — 15. 47,00 и = 130. 55. 43,59 
Азимуть Дудергога — 15. 28. 18,86 
№ 16. 5, 104 1825. 
. . 
8. 20. 48,9 4 = 0. 5. 40,36 г = —15. 48,52 
= 8. 26. 29,26 х = 0,00 
д — -+ 22, 34. 59,25 В — 6. 36. 28.68 
в 15. 47,00 ош = 132. 4. 4015 
Азимуть Дудергова = 15. 28. 11,47 
№ 17. 5 а 1825. 
16. 45. 358 4 = + 0. 5. 4124 г = —16. 575 
и — 16. 51. 17.04 2х = 0,00 
д = + 22. 37. 14,60. В = 131. 23. 213 
ш 15. 46,955 и = 115. 55. 16,00 
Азимутъь Дудергофа = 15. 27, 4613 
№ 18. 5 тм 1825, 
| 
16. 59. 30,25 а == 10. 5. 41.26 и = сч изо 
и 17. 5. 11.51 6х = 0,00 
д — -+ 22. 37..18,36 В = 128. 32. 5,95 
г. — 15. 46,95 @ — 3. 4. 1,26 
„Азимуть Дудергога = 15. 28. 4,69 
№ 19. 3 10 1825. 
Е В 
17. 12.530 4 =: 0. 5. 41,28. г = —16. 17,96 
й 17. 18. 34,28 х = 0,00 
д — 4 22. 37. 21,92 В = 125. 47. 2516 
в = 15. 46,55 о = 110. 19. 23,24 
Азимутъ Дудертота —= 15. 28. 1,92 


35 



































































































































































































Число 


повто-: '`Между Дудер- 


рен. . 


4. *. 


4. 





Нобтоденный ее 


гожомгь, я 


92. 42. 44,0 


97. 19. 28,7 


100. 2.541 


111. 3. 28,25 


114. 35. 36,88 








= Наблюденное 
и Е ЕАЕНМЬ время: 
; имянно у . 
евфти- на часахъ: 
лом. у , 





Восточ-. 
ныйкрай . 


Солица 


Запад- 


эный край . 
Соянца . 


`Восточ- 
ный край 


Солнца . 


Запа д- 
ный край 


Солнца 


В осточ- 
ный край 
Солнца 


Запад- 
ный край 


Солнка. 





№20: 8. 10а 1825: 
Ь 1 И! Й {! з 
6. 25. 5271 а = - 0: 5. 45.65. г 
+ — 6.31. 3835. х 
б; = -+ 22° 52. 21,96 В 
г — 15. 46,71 о 
Азимутъ Дудергофа 
Га 
№21. 55; пом 1825; 
ба 35 м = 20 5 50 
о — 6. 42. 49, 19. х 
д. — + 20052. 2440 В 
г — 15. 46,71 о 
о Лудергоза 
№22: 8 пол 1825. 
6. 48. 2205 а = (0; 5. 4513. к 
й — 6. 54. 45.73. -х 
д. =ч-.22° 52. 26,87 В 
т = 15. 46.71 о 
Азимутъ Лудергозжа 
№. 23: 5 м 1825. 
6. 59.. 295 а == 05. 45,771. г 
+ = 7. 4. 48,712 х 
9 = + 22? 52. 29,20 В 
= 15. 46,71 м 
Азимутъ Дудергога = 
№ 24. *б Пюня 1825. 
Ь 
7. 53. 47,15 4 = ++: 0. 5. 5154 г 
" — 7. 59. 39.29. х 
-б = 23° 22. 26,60. В 
в = 15. 46,08 № 
Азимуть Дутергога 
№ 25. Гоня 1825. 
8. 6. 38,15 : = -н 0." 5. 5157 г 
- == 8. 12. 29.72 х 
3 — -н 23° 22. 27,66 В 
"= 15. 46,08 о 
Азимутъ Лудергоха 


36. 


Лалныя велиг. для выгисл. 
‚  Моправ. наблюд. врем =а. 
Часовой уголь 

Прям восхожд. свт. 
„Склоненг!е: свфтила, 
Полупопереч. Солнца 











== 
АВ 
= 
= Г. 





ИНН 


ИНИН 


И НИНИ 


ПИИИ 


ПННН 


1 
[ 


ИНН 


\ Выводы, исеисленёя.: 

‚ Поправ.полупопер.Сол.==х' 
Поправка’ приведен!я 

ина центръ 
"Поправленный уголь 
Азимутъ свфтила 


+16. 
92. 58. 
108. 26. 
15. 27. 

16; 
95. 16. 
110. 44. 
15. 98. 

5-16. 
97. 35. 
113. 3: 
15. 27. 

—16: 
99. 46.. 
115. 14. 
15. 28. 

+15: 
111. 19. 
126. 47. 
15. 28. 

—15. 
113. 59. 
129. 27. 
15. 28. 










Хх 
=8В 


—_о 


24,06 
—10,41 
57.65 
51.43 


53,78 


17,94 
—10,41 
20,65 
23,20 


2,55 


12,42 
—10,41 
30,71 
26,55 


55,84 


7,81 
—10,41 
35,88 
49,05 


13,17 


52,30 
—16,96 

3,59 
10,75 


7,16 


50,12 
—16,96 
29,80 
43,69. 
13,89 








Чиело:. Наблюденный уголё.' 


повто- . Между Дудер- 


фени: ›.: гофомь; 


116; 39. 17,25 


ь 


120. 19. 54,6 


122.43. 5,25 


111. 35. 16,69 


113..52. 28,25 


116. 41. 34.12 


и какимъ:^ 


имянно 
цевфти-- 
ломъ. ^ 


ный край 


"Солнца- 


Запад- 
‘ный край 


"Солнца °- 


Восточ- 
ный край 


Солнца’. 


Восточ- 


ныйкрай . 
`Солнва : 


Запад- 
ный край 
“Солнца : 





Восточ- 


Запад-- 
ный край - 
`Солица- 


- 38; 


Наблюденное. ^Данныя ‘вели. ‚для выгисл. се: Выводью исгисленя. 
бы ‚|: оправ. наблюд. врем — Исправ.полупопер.Сол.= г' 
время '›`Чаеовой уголь: —®л. оправка приведешя 
Прям. восхожд. евёт. ==АВ: на центръ з ох 
на’ чавахъ. о Склонеше свЪтила —=6 ^^ Поправленный:уголъ. ==В 
‚и МФолупопереч. Солнца ==Г ‚ Азимутъ свфтила —=0 
№ 26.206 юная 1825. 
Ь `/ И | й И 7 Ш 
8. 20. 33,4 а == 20. 5.5158 Пг = +15: . 48,36 
в = 8. 26. 24.98 3х —= о —16.96 
$ — + 23° 22. 28,81. В = 116. 54. 48,65 
т — 15. 46.08 и = 132. 22. 56,29 
Азимуть ДудергоФа = 15. 28. 7,64. 
№-27.° 26 Шюня 1825. . 
Ь 
8. 35. 27.48 а = 0..5. 51.6% ве = —15. 47,08 
в 8. 41. 19.09 .х = —16.96 
$ —-+ 23° 22. 30,04. В = 120. 3. 50.56 
и = 15. 46,08 вю —= 135. 31. 56,98 
Азимутъ ДудергоФа — 15. 28. 6,42. 
- №128.- 16 Тюня 1825. 
Ь 
8. 49.1 6,5 4 =“ 0. 5. 51563: к: = —=15;. 46,39 
. в — 8. 54. 58.13 х = —16.96 
б — + 28° 22. 3117. В = 122. 58. 34,68 
г — 15. 46,08 а = 138. 26. 31,05 
Азимуть Лудергова = 15. 27. 56,37 
№ 29. (== Шюня 1825... 
шв 
7. 53. 45,25 9 = 0.. 5. -46;03 г = ‚5; 52,13 
: т 7. 59. 31:28: =х = 0,00 
$6 —= + 23° 721. 29.54 В = ИЕ 1. 24.56 
т — 15. 45,74 ш = 126. 47. 44,22 ' 
Азимуть Дудергоза = 15. 28. 19,66 
№ 30: : 22 Гюня 1825. ь 
в у 
8. 7. 15,85 4 = + 0. 5. 46,07 ‘г = 15: 49.82 
*® —= 8. 13. Вже х —= ! 0,00 
9 =- 23° 27. 29.26. В = 14. 8. 18,07 
в 15. 45,74 в = 129. 36. 34,99 
Азимуть Лудергоза = 15. 28. 16,92 
_ № 31. 22 Боня 1825. 
Е > 
8. 18. 12,80 а = 0:5. 460 ст = ‚5. 48538 
= 8. 23. 58:90 х = 0,00 
о - 23° 27. 29.03.52 В = Иб. 425. 45,74 
о 15. 45.74 в = 131. 54. 14,66 
Азимуть Лудерго»а = 15. 28. 28,92 





























































































































































'Наблю деннъи# уголб. 


Между Ду дер- 


тозомБ: 


. 18.20. 26,44 Вобточ-. 


120. 49. 19,0 


122. 9. 54,12 


124. 19. 28,56 


104. 0. 22,25 


106. 34. 28,62 





и какимъ 
имянно . 
евъти- 


ломъ. — 


ный край 


‘Солнца .: 


`Запад- 


ный край 
Солнца 


Восточ- 
ный край 
Солнца 


Восточ- 
ный край 
Солнца 


Восточ- 
ный край 
Солнца 


Запад- 


ный край. 


Солнца 


- № - 





Азимуть Дудергоза 








15. 28. 25175 














Наблюдеиное Обл велиг. для’ выгисл. У Выводы’ исгисленая. 
Ако Поправ. наблюд. врем —а Исправ полупопер.Сол.=г' 
время р им — вы ыы Поправка приведен!я?.: 1 
‚ { рям. хожд. свЪт. == на цент =. 
на часахъ. п Склонеше евьтила —0 ан уголъ —в 
Е Нолупопереч. Солнца —=г "Авимутъ свфтила —@ 
№ 32. (== Тюня 1825. 
В / и! у В / // й \ дя й Г 
8. .28.-82,20 4 = 10. -5. 4643г! поль 47.34 
Г = 8. 34. 18,33 их = й 0,00 
б — +23. 27. 28,1. В — ПВ. 36. 13,78 
г — 15. 45, 74 п = 134. .4. 45,91 
Азимуть Дудергоха = 15. 28. 3213 
№ 33. 2? Шоня 1825. 
| ь 
8, 37. 45,065 @ = + 9. 5. 4616 = 2 зе, 46.65 
в. # = 8. 43. т, 21. == 0,00 
д = +в 28° 27. 28,62 = 120. 33. 32,35 
в — 15. 45.74 =. 196 1 543 
Азимутъ Лудергоъа —= 15. 28. 21,78 
№° 34. 22 Шюня 1825 
: 7 | 
8. 46. 3171 4 =- 0. 5. 46.18 =- --15. 46,19 
Е в — 8. 52. 17.88 == 0,00 
д — - 23° 27. 28,44 == 122. 25. 40, З1 
я — 15. 45,74 —= 137. 54. 4,06 
Азимуть Дудергофа = 15. 28. 23,75. 
№° 35. +2 Боня 1825. ‚. 
у ь 
8. 56. 377 4 = + 0. 5. 46,21 а ==15. 45,87 
$ = 9. 2. 23, 91 = 0,00 
9 = 23° 27. 28,23 — 124, 35. 14,43 
фо = 15. 45,74 == 140, 3.5149 
Азимуть Лутергова = 15. 28. ° 37,06 
№° 36. 25 Воня 1825. 
Ь 
7. 19. 35,25 4 = 0. 5. 46.33 т = ‘516. 0,89 
Е — 7. 25: 21,58: х = —16,12 
9 = 23° 26. 54.62 В — 104. 16. 7.02 
ют. ва — 15. 28. 30,10 
№ 37. 23 Ноня 1825 
1. 29. 294 а =- 0. 5. 46,33 = —15. 57.85 
в —= 7. 35. 15,73 == —16,12 
б —-н 23° 26. 54.2. = 6. 18. 14,65 
® = 15. 45, 69 = 121. 46. 40,40 
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Число» Наблющенный Уголд. Наблюденное: `‚Дайныя. велиг. для выгисл. 
Поправ наблюд. врем =@ 
повто- и Дудер- и какимъ время Часовой уголъ 5: 
и имянно Прям. восхожд. севфт. = А 
ренёй, гозомь: ев ътя- — на часахь, Склонеше, свЪтилаа —=0 
1 гаомъ. Полупопереч. Солнца = г 


№ 38. -5 Поня 1825. 


Ь 1 и \ Ь Й И 
2. 197 35. 2,25 Востон- 7. 37. 00 4 = 0. 65. 46:34 т 
А а 0) — 7. 42. 46,34. х 
__ Солица 9 = -+ 23? 26. 53,96 В 
в. = 15. 45,69 © 
Азимутъь Дудергоза 
№ 39. 25 Поня и 
2. 142. 36. 30:0 Центрьъ 15. 52. 58,9 а = = + 0: 5. 46,36 х 
Солнца = 15. 58. 45, 26 В 
Е те ф = 28° 26. 35,01 ГА) 
Азимуть Лудергоха 
№ 40. -3 Поня о 
4. 138. 7.41.44 Центрь 16. 14. 38,15 ‚ = -= 0: 5. 46,38 х 
Солнца — 16. 20. 2453 В 
3 = ан 23° 26. 34 18 © 
Азимуть Дудергога = 
№ 41. :5 Поня тв. 
4. 135. 9.15.69 Восточ- 16. 30. 234 а =+ 0: 5. 46,39 г 
ный край |< ов == 16, 36. 9.79... х 
Солнца 9 —`-- 28: 26. 38, 58 В 
Е = 15. 45, ‚69 [7] 
Азимуть Лудергоха 
№ 42. 25 Гюня 1825. 
4. 132.22. 8,44 Шентръ 16: 42. 424 4 = 0: 6. 46,40 х 
они ‘Солица в = 16. 48. 2880° В 
5 = 23° 26. 33,34 о 


Азимутъ Дудергога 


№ 43. 2 Поня а 


зад 1-310. 7.43.51 Щонера 9. 48. 0,5. & -ы @ б4нх 
т а Солащь = 7.53. 46,90 В 
: з — -+ 23° 25. 52,42 в 


Азимутъ Лудергога 


Выводы исгислевая. 
Исправ.полунопер.Сол.—=г' 
Поправка приведешя 
на центръ 
Поправленный уголь —В 
'Азимутъ свътила 





=х 


—@ 






























+15. 55,82; 
> 
107. 50. 41,95 
123. 19. 30,32 


15. 28. 48,37 


ИШЕ 


0,00 
30,00 
49,77 


40,23 


142. 36. 
127. 8; 


15. 27. 


И ВИП 


0,00 
41,44 
0,05 


41,39 


138. 7. 
120, 40; 


15. 27. 


ИИ 


— 16. 


134. 53. 
119. 25. 
15. 27. 


1,38 
0,00 
14,31 
40,80 


33,51 


Ш НИИ 


132. 22. 
116. 54. 17,39 


15. 27. 51.05 


И ИН 


2: = 0; 16,96: 
= 10. 7. 26,35 
— 125. 35. 35,38 
— 165. 28. 9,03 


























































































Число 


повто- Между 'Дудер-= 


рений: ‹ 


1. 


т 


„Наблюденньй? уголё. 


и какизгъ 
г имянно 
певфти- 


` тоФоль 
: лоэтъ. 


112. ‘22. п, ‘62 Восточ- 








Е 


ный край . | 
: Солица 


ЧА мк 
х Возни- 


‚зато , 


138. 53. 33, 12. р в. 


нае. 


х Возни- 


142, 31. 44,5 


чате ‘>. 


122. 27. 35,75 х Возни- 
чато 


12а. 12. 58,15 2 Возни- 1 


чаго_ 


в р ея Часовой уголъ = ни Поправка ‚приведеня» 
-.Шрям. воехожд. свфт. =АВ. 'на центръ к. 
на часахъ. Склонене свфтила 0. `Поправленный! уголъ Гаска } 
9. ^ олупопереч. Солнца = г.1/(о'Азимуть’ свфтила = о 
№ 44.28 оная 1825: 
|. / Ь 1 ИД ТИ 
8. 0. 4 =4 00: 5. 4650 = ы 50,82 
в = 8. 5. 52, т х = 96 
д —-н 28° 25. БЪ. В = 1 37. 5,48 ` 
в = 15. 45,64 в = 128. 6. 23,43 
Азимутъь Дудергофа = 15. 28. 37,95 
№ 45. 21 Гоня 1825. 
7. 52, 48,6 4 == 6. 30. 38,51 -х = —16,96 
АВ— 5. 3. 48,34 В — 135. 590. 52,04 
5 =: 45° 48. 28,92 п = 151. 18. 52,67 
Азимутъ Дудергоха = 15. 28. 0,63 
№° 46. 27 Мюня 1825. ее 
8. 10. о ао 23,49 °х = —16,96 
АВ 5. 3. 48,34 В — 138. 52. 46,16 
5 — + 45° 48. 28,92 и = 154. 20. 43,71 
Азимуть ЛудергоФа —= 15. 27. 57,55 
№ 47. 21 Люня 1825. 
в. : 
8; 30. 37,04 4 = + 6. 30. 38,04 3х = _ — 16,96 
т — АВ - 5. 3. 48,34 °В = 142. 31. 27,54 
5 — -+ 45: 48. 28,92 и = 157. 59. 19.71 
Азимуть ЛудергоФа = 15. 27. 5217 
№ 48. ‚ 21 Фюня 1825. \ 
: т Ъ 
.5. 49. 48,6 4. = -н 7. №. 58,02. х = ‚ —16,96 
- АВ 5.5. 48,64. В — 122. 2 В. 
5 = -н 45: 48. 28.06 в = 137. 55. 23,27 
Азимуть ДЛудергова —= 15. 28. 4,48 
№° 49. 8: ии 1825. 
6..0. -46- а == 3% 1. банов = т 01696 
в — АВ 5. 3. 48,64. В — 124. 12. 41,79 
5 = + 45? 48. 28,06 и = 139. 40. 41,90. 
Азимуть Дудергота = 15. 28. 0/11 


‹ Моправ. наблюд. врем 


40 .: 


Данныя -велиг. эрля выеисл:. 


& Выводьнииегиеленая, 
Иесправ.полупопер.Сол.—= г’ 













Чниело Наблюденный уголё. Наблюденное 
повто- Между. Лудер- и какимъ время 
имянно 
рений. гоФомъ евфти- на часахь. ‚ 
ломъ.. . . 
№ 50. 


5 в и Ь й и 
126. 1. 15,0 «Возничаго 6. 10. 35,2 


№ 51. 


127. 46. 52,5 «Возничаго 6. 20. 49,6 
№ 52. 

129. 46. 2,75 «Возничаго 6. 32. 18,0 
№ 53. 

131. 34. 3,0 хВозничато 6. 42. 40,6 
№° 54. 


'134. 16. 48,56 «Возничаго 6. 58. 14,6 


_ №56. 


137. 36. 35.12 «Возничаго 7. 17. 12,8 


4 


„Ланныл вели. урл выгиел. 
Поправ. наблюд. врем ==4 ` 
Часовой уголь 

Прям. восхожд. евЪт, 


—АВ на центръ 


Склонеше. св тила =9 Поправленный уголь —=В, 
Полупопереч. Солнца — Азимутъ севътила =о’ 
3, в 1825. 
Ь / 1 И) 
4 —= + 7. 16. 16 х = 5 — 16,96 
АВ—= 5. 3. 48,64 В — 126. 0. 58,04 
5 — + 45° 48. 28.06 ош —1\. 28. 5715 
Азимутъь Дудергоха —= 15. 27. 5911 
о те 1805. 
|1 ь 
4 — + 7. 16. 3,43 х = —16,96 
АВ— 5. 3. 48,64 В = 127. 46. 35,54 
д — + 45° 48. 28.06 о — 143, 14. 46,40 
Азимутъь Дудергоха —= 15. 28. 10,86 
Тюля - 
3, я 1825. 
ь ` 
4 =-+ 7. 16. 5,44 == —16.96 
АК—= 5. 3. 48,64 В — 129. 45. 45,79 
5’ — + 45° 48. 28,06 о = 145. 13. 46,38 
- Азимутъ Дудергога = 15. 28. 0,59 
8; риа 1825. - 
т Ь. ие 
и 1 —16,96 
АВ 5. 3. 48,64 В — 131. 33. 46,04 
д’— -н 45° 48. 28,06 и —= 17. 1. 48,43 
Азимутъь ДудергоФа = 15. 28. 2,39 
58 ны 1325. к 
Ь 
АВ—= 5. 3. 48,64 В — 134. 16. 31,60 
д‘ = -н 45. 48. 28,06 и — 149. 44. 371,45 
Азимуть Дудергофа = 15. 28. 5,85 
385 Теми 1825. 
| 
4 — -= 7. 16. 1328 х =. 6,96 
АК 5. 34864 В = 181. 36. 186 
9. = 45: 48. 28,06 и —= 153. 4 1627 
Азимуть Дудергофа = 15. 58,05 


27. 
6 






Выворьв исгисленял. 
Иеправ.полупопер.Сол.-- т’ 
Поправка приведешя 


—=х 














































































































































































Чнело` * Наблющенныйй уголв. ^ 


42 









Наблюденнов ’‚Данныя вели; для выгисл, Выводы исгисленая. 
. ( `’ Моправ. наблюд. врем. =4 Иесправ полупопер. Сол. =’ 
повто- Между Дудер- и какимъ время м уголь . и и Поправка приведешя 
} имянно ям. восхожд. евбт. == на центръ = 
фени. гожомь бе въти- на часахъ. ° Склойеше свётила  —9 - ей уголъ —=В 
домъ, - ”`Нолупопереч. Солнца —г Азимутъ свфтила == 
№ 56. 2 п 1955. 
о / у # у | / И ы Ь и И и 
25. ‘140.52. 9,05 «Возничаго 7. 35. 42.04 4 —= + 7. 16. Тб, —16,96 
} АВ — 5. 3. 48,64 В —= 140. 51. 552.09 
д — + 45° 48. 28,06 и = 156. 20, 7,46 
Азимуть Дудергога = 15. 28. 15,37 
и. 
, | , 
1. 124.9: 30,75 «Возничаго 5. 55. 356 4 + 720 925 —16.92 
3 ое АВ — 5. 3. 48,68 В = 124. 9. 13.79 
д, = -+ 459 48. 27.98 ши —= 139. 37. 20,92 
Азимутъ Дудергоха = 15. 28. 7,13 
№. 58. 5% вы 1825. 
а , 
`В 126.50. 22,5 „«Возничако 6. . 124 а — + 7. 20. 12.00 х —. ‚ —16,96 
: АВ— 5. 3. 48,68 ^ В — 126. 50. 5,54 
9’ — + 45. 45. 27.98 ши — 142. 18. 1715 
Азимутъь Дудергоха —= 15. 28. 1,61 
№ 59. 2 ри 1825. 
Ъ 
„Е. . 128. 37. 39,5 хВозничаго 6. 21. 33,0 4 = + 7..20. 13,82 ЖЕ: — —16,96 
| АВЬ— 5. 3. 48,68 В — 128. 37. 22.54 
9 = -- 45° 48. 27,98 ши = 144. 5. 20,19 
Азимуть Дутергофа = 15. 27. 57,65 
№ 60. = вы 1825. 
| 
„№ 130.52. 25,0. «Возничаго 6. 34. 36 а =-в 7. 20. 1611 х =. _ —16,96 
У а === 5. 3. 48,68 В — 130. 52. 8,04 
9 — -н 45: 48. 27,98 п = 146. 20. 12,22 
Азимуть Дудергофа = 15. 28. 4318 
№ 61. +2 пы 1825. . 
Ь : у . |1 
‹ 2. 129.51. 0,62 «Возничаго 6. 24. 296 4 — + 71. 24. 23:97 -х = —16,96 
и. _- АВ— 5. 3. 48,73 В = 129. 50. 43,66 
$ = + 45° 48. 27,91. и = 145. 18. 56.63 
Азимуть Дудергофа = 15. 28. 12,97 
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ломъ, 


М 


Толя 
Тюня 


62. 2 


Полупопереч: Солнца 


Число Наблющенный угол: Наблюденное  Данныя велиг. для выгиел. 
` Поправ. наблюд. врем = 
повто- Между Дудер- и какимъ время Часовой уголъ — 
имянно Прям. восхожд. евЪт. ==А® 
рен. гоФомъ. евъти- на часахъ. — Склонеше свфтила ==0 


—© 





1825. 





Выводы исгисленая. 
Исправ.полупопер. Сол. ==’ 
Поправка, приведевя 


на центръ 


Поправленный утолъ 
Азимутъ евътила 


, о И) | Ь Й и | й) 

134. 18.580 «Возничаго 6. 50, 86 а = 7. 24. 28,39 х = , 
АВ 5. 3. 4873 В = 134. 
5 = -+ 45° 48. 27.91 о = 19. 
Азимуть Дудергоха —= 15. 

№ 63. = м 1825. 

Ъ 

1. 135.42.41,0 оВозничаго 6. 53. 58,4. а = + 7. 28. 38,69 х = 

. АК— 5. 3. 48,75 В = 1535. 
д. — -+- 45? 48. 27.33 ш = 1. 


Тюля 


№ 54. тя Гюня 

138. 1. 10,25 «Возничаго 7. 7. 56 а = 
АВ— 

Мо 65. 2: мы 


139. 18.37,0 хВозничаго 7. 14. 24,2 4 


тт ТЮля 
-29 Юоня 


№° 66. 


142; 5857,0 „Возничато 7. 35. 8,53 а 


19. = 


Азимуть Дудергозта —= . 15. 


1825. 


.. 
— + 7. 28. 40,96 


5. 3. 48,75 


— + 45° 48, 27,83 


Хх — 
В — 138. 
и — 153. 


Азимутъ Дудергова = 15. 


1825. 


Ь ь 
— == 7. 28. 42,22 


5. 3..48,75 


= -в 45° 48. 27,83 _ 


х пет 
В — 139. 
и —= 15. 


„Азимуть Дудергога —= 15. 


1825.. 


В: | 
== 9. 28. 45,81 


5. 3. 48,15 


+ 45° 48. 27,83. 
Азимутъь Дудергоза 


о 
В — 142.. 
«& — 158: 


15; ° 28. 
.6* 


Хх, 
— В 


—о 


—16,96 
18. 41,04 
46. 46,39 
28. 5,35. 

—16,96 
42. 24,04 
10. 34.61 
28._ 10,57 

—16,96 
0. 53.29 
`28. 54,68 
28. 1,39 

—16;96 
18. 20,04 
46. 15,87 
27. 55,83 

—16,95 
58. 40,04 
26. 45,97 


5,93 



































































































а 44 те 
$ ат. а 


`Приступимь ‘теперь къ разбору сихъ наблюденй и для сего раздьлимъ 


ихь по роду своему, на разные. ряды; а именно: 
1-й рядъ заключающий 90 наблюденй Солнца, учиненныхь съ 18 Майя 


‚ но 4 Поня. °. 
2-й —  заключающий 49 наблюдений Сируса и « Возничаго. 
3-й — заключаюшй 14 утреннихь наблюдени Солнца, когда оное 


находилось въ лЬво оть Дудергоха. 
4-й — заключающй 44 вечернихъ наблюденй Солнца, когда оное 
находилось въ право отъ: 'Лудергоза. 
м наблодешяхь 1-го ряда, инетрументь быль уетановленъ такимъ 
образомъ, что не подвергался влянНю’ солнечныхь лучей; при наблюденяхь 
же: 3-го и 4-го ряда нЕ НГ быль освъщаемь и огр5ваемъ Солнцемъ. 
т При сихъ двухь рядахь, влян!е Солнца: льйствовало въ противуполож- 
номъ направлени на теодолить, и предполагая, — въ чемъ нёть причины еом- 
нфватея, — что дъйстве его въ обоихъь случаяхь было почти одинаковое, 
средняя величина изъ обоихъ рядовъ, должна весьма близко подходить къ 
истинной. 
$ 118. 
1.й Радъ НАБЛЮДЕНИЙ. 


№ число 






















наблюденный число постепенная 

наблюд. новторен. . азимутъ. ' ‚. наблюд. средняя величина 
6._ 4. 15° 28: 9195 4. . 15° 928! 2125. 

. а _ 9,54 8. 9,40 

8. 4. 2,87 19; 9,55 
9 4. аи 16. 0,07 
30. 4. 28. 10,76 20. 9,21 
11. 4. 10,26 24. 3,55. 
12. 4. 11,74 28. 4,712 
13. 4. 772 39. 5,10 
14. 4. ‚ 12:82 36. 5,84 
15. 9. 18,86 38. 6,52 
16. э. НЕ 40. 6,77 

17. 4. 97. 4613 < 44. - 4,90: 
18._ 4. -28. я 69 48. 4,88. 
19. 4. ЕЕ 7902 52, . 4,66. 
г 20. 4, 9 53, 18 56. 3,88 






























Х в 
наблюд, 

21. 

22. 


24. 
25. 
26. 
21. 
28. 


`39. 
40. _ 
41. 


23... 


аа 


число 
повторен. 


УРРЬРЬ 


наыннырвьрьнын—ы-н- 


а 


4. 


наблюденный › | 


— 45 


чиело 
наблюд. 


60. 
64. 
68. 
72. 


2-й Рядъ НАБЛЮДЕНИИ. 


т. 


3-й Рядъ НАБЛЮДЕНИИ. 


азимутъ.. 3 
15° 98! 2155 
о, 29. 55,84 

98. 13,17 

7,16 
13,89 
7,64 

6,42 
91. 56,31 
$ 119. 

15. 27. 56,08 
95. 9 
4,02 

9,14 

1,25 
0,63. 

217. 51,55 
52,17 

28. 4,48 
0,11 

27.. 5911 

28. 10,86 

0,59 

` 9,39. 

5,85 
27.-58,05. 
98. 15,317 
11,61 

11,61 

27. 51,65 
28. 418 
12,97 

5,35. 

10,57. 

1,39 

97. 55,83 
98. 5.95 
$ 120. 

15. 27. 40,23 
ы ‚ 41,39. 
33,51 


51,05 


10. 
14. 


2. 
6 > 





постепенная 


средн. величина, 


15? 


15. 


15. 


28! 


9". 


28. . 


27. 


28. 


21. 


379. 
3,29. 
3,87 
4,06 
4,51 . 
4,16 
4,86 
4,48 


3,67 


40,23 
41,00. 
38,01. 
41,74 
















































































№ 


наблюд. 


29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
‘34. 
35. 
36. 
Зт. 
38. 
а. 
44. 


Въ елъдетв!е сего получены были три вывода для азимута ИУ ТЕртоюовой 


число 


повторен, 


4. 


® . 


® 


юююрьрьвьрь 


Перкви ; а ‘именно: 


Изъ 1-го ряда наблюдений г 
— 9-го 


15° 


наблюденный 

азимуть. 

28! 19'66 4. 
16,99 8. 
28,92 19, 
39,13 16. 
21,78 90. 
23,15 24. 
37,06 98. 
30,10 39. 
25,175 36. 
48,31 38. 
9,03. 49. 
37,95 44. 
$ 199. 
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4-й Рядъ нАблюдЕНИИ. ` 


число 
наблюд. 


‘Средняя изъ 3-го и 4-го рядовъ набл. 


или ечитая азимуть, (какъ -е1е принято за постоянное правило) отъ СЪвера 
чрезъ Воетокъь и Югь до Занадо, тогла конечный вЫводь для азимута Запад- 


ной башенки Дудергофекой Кирки, съ Вр Академической Обсерватории, 


будеть = 195: 28: 4104. 


Вышеозначенныя наблюденя казалиеь не довольно положительными 
‚ чтобы ими удовольствоватьея, и потому въ 1830 году еъ Пудергофской Кирки 


былъ опредъляемь азимуть’ центра Обсерваторт Академической. 


$ 123. 


ноетепенная 
средн. величина. 


19166 
18,99 
21.84 


24,41 


93,88 
23,86 
95,19 
96,97 
96,91 
27,38. 
95,63 
26,19 


15? 28, 4/48 
367 
3,96 

а потому средняя величина изъ еихь ре опредфленй будеть = 15° 98! 4104 


центръ обсерваторш быль обозначаемь ‘шеетомъ громоваго отвода, 


въ течеши сего В быль на оной устроенъ. 


азимута быль выставлень особый знакъ,. 


Но какъ предметь сей не 
всегда быль яено видень на столь великомъ разетоянт, то для наблюдешя 
‚и уголь -между. онымъ и обеервато- 
р1ею быль въ послёдетыи измфряемь я самыхъ благопрытствующихь об- 


стоятельствахь. 


‘Шри еемъ 
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Для установленя теодолита при наблюден!яхь азимута, быль выстроень. 
нарочито каменный столбъ близъ Дудергофской Кирки. м 

Въ посльдующихь за симъ наблюден1яхъ, поправка для каждаго отечиты- 
вашя на лимбЪ во время визироватя на звЪзду, оть коллимацюнной ошибки 
лини зрьвя ‚ совершенно выпущена, потому что звфзда была наблюдаема по 
два раза въ обоихь положеняхъь трубы, и слБдовательно поправка уничто- 
жается сама собою. 


Она должна бы быть вычиелена по слБдующей хормулё: 





| ыы с 
ЯЛля 1-го. положешя = | ——— 
Ш, 2 
[и 
Да = 
за. 2 


Гдь с означаеть коллимашюонную ошибку, а ри #2’ зенитальныя разстояня 
звЪзды во время наблюден и; но какь е не болъе 3", а зв5зда наблюдаема 


была .близъ мерид1ана, такъ что ри #2 разнетвують весьма мало, то безъ_ 


© те 
веякой ошибки можно принять Я —_. -› Чрезъ что и поправка с1я сама 
п. 2 эт. 7! 


‚ собою уничтожается. 


Первый столбець заключаехь для обоихь положеши трубы среднее от- 
считыван!е изъ двухь визированй на земной предметъ. 
$ 124. 
Наблюден1я для опредълен!я азимута центра обсерватори Академи Наукъ 
въ С. Петербург, произведенныя въ 1830 году близъ Лудергофской Кирки. 
При.итьг. К, означаеть поправку для приведен!я показан!я хронометра на 
зв5здное время. 
АВ*, прямое воехождене звЪзды. 
д, склоненше звЪзды. 
С, азимуть звЪзды при наблюденш. 
«, горизонтальный уголь, наблюденный между звфздою и зем- 


ныЫМЪ предметомъ. 
Г 


20. 2 
стояне уровня данное въ секунаахь дуги, а 1 зенитальное раз- 


„’ поправку зависящую оть уровня; гдБ Г, означаеть ©0- 


етоянте зиБзды, 








































































































































































: Отечитыван!я на 
лимб для зем- 
наго предмета. 


28057. 40,63 
280. 54. 40,63 
57. 33,38 


280. 


280. 57. 33,38 


280. 59. 40,50 


280, 59. 40,50 


Паблюдепвная * в. Цефея. 


Состоян:е Состоя- 
хронометра 
Луи-Берту. 


ше 
уровня. 


№ 1. Кругъ сльва. *6 Октября 1830. 


Отечитыван!я 
на лимбЪ для 
звЪзды.  ‘’ 


| п о а) 
721.142 — 52 357.30..59,15 


48. 






Ланныя величины . |. 
` В ы вод ыы. 
для вычиелетя. =” 


№ 2. Кругъ сльва. “8 Октября 1830... 


7. 29. 27,8 27 `358. 26. 17,25 АВ*—= 21. 26. 29,4 ое = 


№° 3. Крутгъ справа. 56 Октября 1830. 


7. 38.56,2 5,6 359. 29. 37,00 АВ*= 21.26. 29,4 _ 


№° 4. 


7. 45. 15,8 -+ 4,6 


0. 12. 7,50 


& Вознигаго. 


№5. Кругъ слъва. го Октабря 1830. 


8.38. 26 — 458 292. 11.1125 АВ*= 


№6. Кругъ слбва. 7? Октября 1830. 


8.44. 10 — 22 293. 19. 15,25 





: Ни а и В 
к + 141.497 С = 237 8,64 
АВ*—= 21.26. 29,4 ара = — `4,30_ 
ор 69° 49. 28,3. о « —=76. 33. 14,82. 
Азимутъ мты = 79, 10. 23,46. 
Ь . 
Клее 1. 41.50.21. © — 1: 41.51.18 
= 2,23 
5-- =-+ 69549. 28,3 «х =177. 28. 38,85 
Азимутъ мёты = 79. 10. 30,03 
К —=-ь 141.519 С = 0.358. 8,85 
= -= 4.62 
и 69°'49. 28,3 а ’`—78. 32. 8,24 ' 
Азимутъь мты = 79. 10. 17,09 
Кругъ справа. *б Октября: 1830. ^, 
Е з 
ко ЕЕ № 4 53 у = ‘0. 4.24.90 
АВ*— 21.26. 29,4 = -- 3,80 
9 = 69° 49. 28,3 « —179. 14. 37,92 
Азимуть мьты —19. 10. 13,02 
-_Ь и 
К — + 1.55. 956 С = 67.53. 3,57 
5. 4. 12,8 и. — 4,29 
5’ — 45? 48.43;6° а =. 11. 26,46 
Азимутъ мты — 79. 10. 30,03 
В | 
к = 155.107 С — 66.50. 52,76 . 
А — 0 4.123 — 1.9 
й э’ 
д’. = 45948. 43,6 > к = 12. 19. 32,83 
_ Азимуть мёты —79. 10. 25,59 




















Отечитыван!я на 
лимбЪ для зем- 
наго предмета. 


280. 59. 37,13 


280. 59. 37.13 


296. 0. 9.38 


596. 6: 9,38 


206. 0. 18,13 


296. 0. 1813 


— #49 — 


Наблюденная * & Вознигаго. 





Состоян:е  Соетоя- Отечитываня  Данныя величины 
хронометра ше на лимбЪ для . Вы в: 
Луи Берту. уровня. звЪздыт. для вычиеленя. 
№ 7. Кругъ справа. 3? Октября 1830. . 
о Ь й 11. о 
у к = 1.55. П.8 й = 65. 
Бри Й ОЙ 
8. 50. 0,2 -+17,0 294. 20. 46,00 АВ*— 5. 4.12.8 ав. — 
б —=--45? 48. 43,6 & — 13. 
Азимутъь мёты — 79. 
№8. Кругъ справа. =? Октября 1830. 
Ь 
К —- 1.55.1277 о — 64 
8.55. 3:0 -н 8,3 295. 12. 59,550 АВ*=— 5. 4.12.8. чавве = 
5 —-45° 48. 43,6 а —14. 
Азимутъь мьты ==.19. 
° №9. Жругъ справа. 2? Фжктября 18360. 
Ь 
$ — + 155. 155 © — 5 
Е 
.9. 10. 18,2 -н 8,3 312. 50. 1,25 АВ 65. 4.128 ца = 
` 9 —=--45° 49. 43,6 &х = 16. 
„Азимутъ мёты —=.79. 
№10. Кругъ справа. 2? Фктября 1836. 
Ь 
Е = 1.55. 16,3 С — 61. 
9.15. 4,6 -+ 4,4. 313. 38.5257 ^АВ* 7 5. 4.1258 Ч = 
1 б = 453 48. 4356 эх =1%. 
.Азимутъь мёты —19. 
№1: Шрутгъ слЪва. =? Октября 1830. 
Ь 
к = 1.55.1175 С —60. 
Е 
9. 21:14,4° —12,8 314. 42.16,25 АВ*— 5. 4.12.8. аи — 
о =-45348. 436 а =18. 
„Азимутъ мфты —=19. 
№° 12. `Кругъ сльва. 5? Октября 1830. 
В 
К °—-+ 1.55. 18.3 С —59. 
.9. 24259;:8°— 9,0 315. 20.24.25 АВ*= 5. 4.12,8 = 
б —=-=455 48. 43,6 а =19. 


10. 


10. 


„Азимуть мфты ==79. 
ый 


48. 50,20 
—= 14,47 
21. 23,34 
10. 13,54 


.56. 44,12 


6.93 
29,29 
13,41 


== 
13. 


20. 13,63. 
= 651 
50. 4,38 
10. 18,01 


1. 


= 
38. 


24,52 

3138 
46,75 
11,27 


28. 34,21 


9561 
48;51 
22,72 


41. 
10. 


50. 19,34 
6:65 
19. 59,47 


10. 
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Наблюденная * & Вознигаго. 


Отсчитыватяна Состоян1е Состоя- 'Отечитывашя^ Данныя величины ‹ 
лимбъ для зем- хронометра ше на лимбь для в ы в о `д Ы. 
наго предмета.. Луи Берту уровня; звЪзды. ‚для вычиелевшя. 
№ 13. `Бругь слфва. Октября 1830. 
{ Ь Й И о 1 И 
. К = 1.55.20,8 ы — 57. 22. 45,35 
_З11: 1. 7,38 9.39.3250; — 9,5 332..48:52.00 АВо 5. 4.12,8 г = 663 
8 9 —=-45° 48.4356 = —=2. 417. 37,99 
Азимуть мфты = 79. 10. 23,34 
№° 14. Кругъ слБва. "2 Октября 1830. 
Ь, 
Е = 155.27 С —56. 29. 37,03 
311. 1. 7,38. 9.44.47;0 — 1,0 383.41.55:50: АВ 5. 4.12.8 Е - — 4,78 
6 —4 45548. 43,6 х —22. 40.43.34 
Азимуть мфты == 79. 10. 20,35 
№ 15. Еругъ справа. \? Октября 1830. 
В 
28. ' к —=+ [55.23% С —=55. 6.. 720 
З1Т. Г. 0,25. 9.53. 2,0 7.0 335. 5. 3;25 АВ* 5. 4.128 Ех — == 4,63 
д — + 45° 48. 43.6 х —24. 4. 71.63 
Азимутъ мёты = 79. 10. 14,83. 
№ 16... Кругь справа... 5? Октября 1830.. 
| 
К — 155.240 С — 54.2. 26,26 
311; 1. 0;25. 9.57..33;0. -н 7,5: 335.50.39.75 АВ* 5,. 4. 12,8 пани — 8 48% 
9 = 45: 48.436. «о —24. 49. 44,37 
Азимуть мты. — 79. 10..10,63 
№ 17. Иругь справа.. *? Октября! 1830.. 
- 
К = 1.55.2755 © — 51. 3.42077. 
326:. 1.. 48,13. 19:17.. 0;2: + 5.4 354.: 8.:23;25 АВ*= 5. 4.12.8. па = = 3,25. 
{ $ =--45°48.43,6 « —28. 6.38,37: 
Азимутъ мёты. — 79..10..21.14. 
№ 18. Кругь справа. :? Октября: 1830... 
Ь 
Е — 1.55. 28,3 С’ —50.22. 5,18: 
: а. : Н Е 
326. Т.. 48,13: 10.21. 7,0: -ы 6,4: 354:.49.50,25 АВ 5.. 4.12.8. ПР г. 3:79: 
б =-= 28:48. 5,91 « —28. 48. 5,91. 
Азимуть мьты. = 79. 10..11,09. 





у 


























326. 


‚ЗАТ. 


ЗАЛ. 


ЗА. 


54 


326. 


:ЗА1. 


Отсчитыван!я на 
лимбь для зем- 
наго предмета. 


1. 50,38 


1. 50,38 


2. 39,0 


2. 27.0 


2, 21:0 


— 09 — 


Наблюденная * % Вознигаго. 
Состоян{1е остоя- Отечитываня` Данныя величины 
хронометра не на лимб для ? Вы в 
Луи-Берту. уровня. звЪзДы. ^ для вычисления. 


№ 19. Кругъ сльва. 5’ Октября 1830. 


о о 
к 4. 1.55. 298 26 =48 
Ь й И И о й 1! 
10. 29. 26,6 — 5.3. 356. 14. 29,50 АВ*— 5. 4. 12.8 ав Е 
, б — 45° 48. 43.6 & — 30. 


Азимутъ мёты — 79. 


№ 20. Кругъ сльва. ? Октября 1880. 


| 
К —-- 1.55. 30,4 С —48. 21.23.57 
10. 33. 2,2 — 8,4 356.50. 52,00 АВ—= 5. 4. 12,8 аве = — 4,75 
д = 45° 48. 436 « —30. 48. 56,87 
„Азимутъ мьты = 79. 10. 20,44 
№ 21. Кругъ ельва. °? Октября 1330. 
ее нь т 
к + 1.55. 360 °С —45. 0.12.60 
10. 52. ББ ° 15: 12350006 ПАВ И Ч, 
3 — +45°48. 436 &« —34. 10, 99 
_ Азимутъь ибты —19. 10, 21,81 
№° 22. Кругь сльва. '? Октября 1830. 
| 
Е —+ 155.349 © —44. 9.21.04 
10.57.5150. — 43 16 33525 АВ 5 4128 и.= — 2 
$6 =-455°48. 43,6 = =35. 0. 54,54 
.Азимутъь мфты — 79. 10. 15,58 
№ 23. Кругъ справа. *? Октября 1830. 
в. 
№ —- 155.363 < =42. 49. 48,87 
И. 5.39.0 -, 6,0 17. 22.5415 АВ*= 5. 4. 12,8 Паша = = 3,00 
б =<4548. 43,6 «= —36. 20. 30,75 
Азимуть мьты = 79. 10. 19,62 
`№° 24. Кругъ справа. 3? Октября 1830. 
. 
К = 155. 37,0 6 — 42. 1059,41 
ЛЬ 9.27.2 --2,5 18. 139.25 АВ*—— 5. 4, 12.8 чара == = №23 
6 =-- 45? 48. 43.6 «= —=36. 59. 13,48 
`Азимуть ты ^ — 79. 10. 12,89 


Я * 


0 ды. 


57. 47.46 
—=. {3.04 
12. 36,08 
10.23,54 


— 59 — 


$ 195. 
Приетупимь къ опредьлению средней величины. 


Въ первомъ положенш трубы. Во второмъ положенш трубы. 


№, наблюденный постепенное № наблюденный — постепенное 
нмаблюден: 'азимутъ. среднее. наблюден, азимутъ. „ среднее 


1. 79° 10! 23146 23146 . 79° 10! 17109 17109 
9. 30,03 — 26,74 4. 13,02 — 15,05 
5. 30,03. 27,84 в" 13,54 = 14,55 
6. 95,59 — 971,28 8. о В Ш 
и. 22,12... 96,37 О аа 18,01 — 15,01 
12. 18,81 25/11 ` 10. 11,27 ^ 14,39 
13. 23,34 о 24,86 15. 14,83 14,45 
14. 20,37 24,29 16. 10,63. . 13,98 
19. Э бань, 2491: 17. 21,14 ° 1411 
1 20,44 — 23,81 18. 11,09 — 14,40 
2. 21,81 293,65 93. 19,62 — 14,88 
22. о о 24. 19,89 ‘Ча 


Средняя величина. изъ обоихъ положен трубы, даетъ настояшай азимуть 
поставленнаго ‘знака. еъ м5ета. наблюденя — 79° 10! 18,84, - 
$ 126. 
Уголь между обсерваторлтею Академш Наукъ и знакомъ, измфренъь тёмъь, 
же. теодолитомъ, слёдующимь образомъ:. 


отдьльные премых- постепенное среднее:. 
94° 30! 7/50: 94° 30! 1450. 
8,50` о. 

9,37 

10,12: 

9,15: 

11,00: 

8,31` 

1,50. 

6,37. 

7,25` 

9,95. 

8,00. 
8,03. 8,58 
иосему будетъ: 
Наблюденный азимутъ.знака .. 79° 10! 18184: 


Уголь. между. обоими. предметами: —.:94. . 30; 8,58. 


_ Азимуть центра’ обсерватории. „ = 15. 19; 49,74. 


































53 
$ - 197. 


Сей азимуть должень быть приведенъ на западную башенку Дудергох- 
ской кирки; для сего было измърено не большое основаше, длиною въ 7 еа- 
женъь — 49 хутамь, и приведенше къ вершинЪ означенной башенки найдено 
— -- 1! 366; ельдовательно азимуть центра обсерватори Академ: Наукъ, на- 
блюденный еъ вершины западной башенки Дудергофской кирки = 15° 20! 53,40.. 

Лабы сравнить сей азимуть еъ азимутомъ, найденнымь въ 1825 году, 
надлежить его перевесть на обсерваторю Академш Наукъ, т. е: ельдуеть изъ. 
извфетнаго азимута лин Дудергохъ-Обсерватор!я,. на одномъ изъ конечныхь- 
ея точекъ, найти азимуть ея на другомъ. концЪ.. 

Въ сферическомъ треугольникъ: Р полюсь земли, © обсерватория ‚ Ю Ду- 
‘дергохъ, извфетны широты точекъ Оно. и пзыБренный азимуть уголь Ю;. 


слъдовательно имЪется: 


|| 


а 30° 3! 281547 
о 30. 18. 19,98; 
Ю. = 15.. 20... 53,40. 


|| 


_Изъ чего находитея по формулф, 


зш. О эт. В, 


а ты о 
зт. © —= Па о а о т 164°`32; 4121. 


и слБдовательно азимуть Дудергоха съ Академической 0б- — 
оернаторя еее 1952 97; 55179 
Въ 1895 году сей азимуть найдень . ......-. = 15. 28. 4,04 


Средняя величина азимута:. ое неее не. о = 195. 21. 59,92 
съ предноложенемъ, что оба опредьлешя ‘заслуживають равной довфренно-- 
сти; но какъ безъ сомнъюя наблюдешя сдЪланныя въ ДудергофЬ превос- 
ходать наблюден!я 1825 года, то давъ первымъ вбеъ = 6, а нослбднимъ вЪеъ. 
— 5, получитея окончательный выводъ:. 

Азимуть вершины западной. башенки  Дудергофекой 
Кирки, наблюденный съ центра обсерваторш Академ Наукъ. —_ . 
_вЪ- С. Петербургв ... Г О. он те = 195°. 97! 59154. 


каковой. и. принять при. поелБдующихь исчиеленяхь.. 





















































































15. АСТРОНОМИЧЕСКТЯ НАБЛЮЛЕНТЯ 


УЧИНЕННЫЯ НА: ОСТРОВЪ ГОХЛАНЛЪ. 





9$ ‘198 

Наблюден!я для опредфленя широты произведенныя въ 1826. году на ое- 
тровЪ Гохландь; близъ столба на которомъ стояль паесажный. инструменть. 
въ палаткь Т. (ем. градусное измБрен:е Струве, чаеть 1. стр. 312.) _ 

Прилтьгаше. ЗаБеь поправка хронометра на среднее или звЪздное время, 
дана только для перваго изъ каждыхъ четырехь наблюден!; для прочихь же 
трехъ, мгновений, найдена быть можеть по интернолящи, взявъ во внимане 
поправки предыдущего и .послбдующаго дней. Въ состояншы температуры 
ртути и воздуха никакой примбтной разности ‘замъчено не ‚было, ‚ибо баро- 
‚метръ виефль на открытомь воздухб. а 


ЗА 


`Нриведене ‘и’ от- 


Е С Н = С 1 [е) я аня на : 2П о- че: 5 во эъ, 
=: . В: он РЯ в: и охученцны й в ы«в озд 
№ 1. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя, 
1 #/ Ь Г // 
Поправка хроном. на среднее время — гы 19. 46,3. АВ* — 0. 559. 19,30. я 
‚ Состояше баромет. = 337,0..париж. лин. 'Гемпература. воздуха — --.15.9.Р. 
ар о я Е 


=5 Августа 1826. 


Ь 7 ий и ° и у й и й . | о . И 
т. 23. 32. 382 -= 0,38 244. 33. 42,50. == 0. 25,58. Зенит. разет:* = 28; 3: 11,68 
2. 3. 36. 31,0 -= 0,38 244. 33. 33,15 - 0. 35.96 Реъракшя — + 9134 
"Обратное положен1е лимба. = ‚Дополн.склон.* ==" 1 37. 7.86 
3. 3. 42. 52,6 -= 0,38 301. 9. 28,15 — 0. 56,30  Дополн. широт. =. 29. 54. 50,88 
4.. -3. 45. 40,6 -= 0,38 301. 9. 40,00 — 0. 67,44 -_ 
ны ``. ирота мфета =.60. 5. 9.12 























№ 
Визиро- 
вашл, 


Н в. : Приведеше и ‹от- 
Соетояше хроно- Состолше м. ва аа 


метра Луи- Берту. уровня, моридант, 








№ 2. АРКТУРУСЪ. 
И | й 
Поправка хроном. на звфздное время = — 2, 49,8. АК* — 14.7. 457 


Состолне `баромет. = 337,8 париж. лин. Гемпература воздуха = -Н 18,2 г: 





































=й Августа 1826. 








| Ъ 5! И :0 Е } / И ь ТАЙ рт 
|. 1. 3. 51: 729 -н 0,68 247. 50. 1.25 М. 31,80 Зенит. разст:* = 39. 58. 48,13 
Г д 3. 55. 51,8 +в 1,00’ 247. 55. 37.50 -+И. 54,50. Резракшя = + 48,60 
| Обратное положен!е ‘лимба. ) (Склоненте*' — 20; 5, 29.00 
3. 4. 2. 82 — 210 328. \. 21525 — 6. 8,30 
4. 4. 14. 474 — 0,60 328. 15. 25,00. — 0. 16,03 
_ Широта м$ста == 60, 5. 5,73 
№ 3. АРКТУРУСЪ. 
Поправка хроном. на звЪздное время — — 2. 49,9. АВ* = М. 7. 45,7. 
Состояыйе баромет. = 337,8 париж. лин. ЧРемпература воздуха == + 18,2 Р.. 
=* Августа 1826. 
1. 4. 25. 47.2 + 0,90 263. 6. 180 1. 2426 Зенит. разст.* = 39. 58. 50,48 
2. 4. 29. 9.4 — 0,00 263, 4. 51,25. +2. 54.90 Рефракшя = = 48,60 
Обратное положен!е лимба. Склоненте*' = 20. 5. 29,00 
3. _4. 35. 21,0. — 0,00 343. 12. 30,00: — 7. 3,90' : 
4. 4. 39. 35,8, — 0,00 343. 16. 28,75. —мМ. 3,60. 
Широта м5ета` — 60. 5. 8,08 
№ 4. полярРнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. \. 
Поправка хроном. на звфздное ‘время == — 3. 8,8. АК* — 0.59. 20,4. 
Состоянйе баромет. = 336,8 ‘париж. лин. ` "Температура воздуха === 12,7 Р, 
8 Августа 1826. : 
т. 4. 52. 19.0 -в`0,20 49. 32. 5,00 -18. 35,40 Зенит. разек* = 28, 17. 11,79 
2. 4. 56. 18,7 ‘— 0,30 49. З1. 5,25 +. 37,40. Резракшя = —- 31,98 
Обратное положен!е лимба. Дополн..склон.* = 1. 37. 7,30 
3. 5. 2. 07Л — 2,80: 106. 46. 21.5 —21. 15,80 Дополн. широт = 29. 54. 51,07 
4. 5. 5. 597 — 2,90. 106. 47. 23,0 —22. 13,30 
р Широта мьста. = 60; 5. 8,93 
№ 5. АРКТУРУСЪ.. 
Поправка хроном. на среднее время` —= +. 51,46. 9; АВ* = Ш. 7. 457; 
бостоянйе баромет. = 337,7. париж. лин. "Температура воздуха = -н 17,7 Р. 
$ Августа 1826.. - 
т. 3. 20. 3.7 — 1565 46. 51. 32,25 „в 7. 5114 Зенит. разст* — 39.58. 53,92 
2. 3. 22; 39,3 — 0,90 46. 53. 36,50 -н5, 46,04 Резракшя = + 46,37 
Фбратное положеше лимба. Склонен1е* — 20. 5. 29.00 
3+ 3, 31. 26,7. — 3,00. 126. 58. 19,75 — 1. 4:86. 
4, 3.. 35.. 45,7. — 3,00 126..57.. 19,00 — 0. 8,24 
: т. Широта мБста —= 60. 5, 9,29 





‚ Подхученный в ыводтх. 





















































































№ 
Визиро- 
вая. 


р : . Приведеше и от- “ 
(Состояне: хромо- Собтоляв ОЕ на И т Молхучоенный выводъ. 


истра Луи-Берту. Уровня. мерид!анъ. 


№ 6. АРКТУРУСЪ. 
ь у Ь й У/ 
Поправка хроном. на среднее время — „+ 51. 46,9. АВ* — 14. 7.45.7. 
Состоянйе баромет. —= 337,7 париж. лин. Температура воздуха = + 17,7. Р. 


=6 Августа 1826. 


№ р Й) и ° 1 й ' и о 7) 
1. 3.45 770 +220 62% 6. 850 +1. 9,81 Зенит. разет.* = 39. 58. 54526 
2) 3 49.250 +280 62. 4. 18,00 +3. 2,20 Резракшя (= ++ 46,37 
‚Обратное положен1е лимба. Склонен1е* —.20. 5..29,00 


3. 3. 55. 18,3 -ы 0,45 142. 12. 1,75 — 7. ЗИ 
4. 3. 58. 5057 -н 0,30 142. 15. 27,25 —10. 16,10 
Широта мъета — 60. 5. 9,63 


№ 1. с ТЕЛЬЦА. 
Поправка хроном. на среднее, время — -Н 19. 17,7. ЛАВ* — 4. 25..59,6. 
Состоянйе баромет. = 840,1 париж. лин. Температура’ воздуха‘ = + 18,5 В. 
:8 Августа 1826. 


и >) 


2. 217.56. 19,4 — 0,00 - 72. -45. 39,0 —=15 42,42 Зепит. разст.* =43. 55. 4,1 
22. 18. 1. 128 — 0,00 72...50. 56,75 1. 24,28 Резфракшя == = 53,5 
Обратное; положеняе лимба. °_ Склонене* ==.16. -.9...8,7 


_ © 


3. 18.1. 44,0 + 4,88 160.54. 4,0 — 2 41,06 
4. 18. . 34,4 -+ 4,88 160. 52, 540 ° — 1. 27,80 ть - 
Широта места = 60. 5. 6,43 


№ 8. › ТЕЛЬЦА. - я 
Поправка) хроном. на среднее время — = 19. 177. АВ* — 4..2. 59.6. 
Состояв{е баромет. —= 340,1 париж. лин. Температура воздуха =.-н 18,5 Р. 

*8 Августа 1826. 


<. 18297. 13:6. — 210 58.М. Ш5 0. 29.07 Зенит. разст* — 43..55. 4:25 
212. ‘18. 31. 56,0 -к 113. 58.,15. 3450 1. 58,90 Ревракшя = ‚= 53,59 


‹ Обратное положене лимба. Склонене* = 16...9. 8,72 
ИЗ. 18..37. 9.0 -, 6,3 146, 12. 29,0 — 4. 48,50 

.4. 18. 41. 10,6 +5,0 146. 15. 28,3  — 4. 50,60. 
| Р. г Широта мьста — 60. 5. 6,56 
№ 9. АРКТУРУСЪ. ‚а 
Поправка: хроном.` на среднее-время — -+-51..41,5. АЁВ* — 14. 7. 45». 


Состояше баромет. = 340,3 париж... лин. ’ Температура воздуха —: = 18,7 Р. 
*? Августа 1826. . 
4, г3. 1 93 — 2,47 16.86. 55,50 —20. 32,25 Зенит. разст.* =.39. 58. 52,59 
2. _3. 65. 5,0 — 2,47 16. 41. 640 15. 22,54 Резфракщя == `-= 46.6 
‹ Обратное положен е лимба. - Склонен!е* =.20..5...29,00 


‘3. 3. 10. 23,3 — 150 157. -4. 48,0 — 9. 35,74: 
4. 32 20 — 0,00 156.51. 150 —2 6,04 
‹ . Р. — Широта мета = 60. 5. 38,20 








№ 
Визиро-. 


Состояше хроно- Состояше Отщитывашя на 
аа жимбв. 


метра Луи-Берту. уровия. 
\ 


№ 10.  АРКТУРУСЪ. 


*8 Августа 1826. 


.. Ь Й о 1 я 
р 1. ` 3. 39. 307 — 3.30 92. 9. 18,0 









о 


Приведеше и от- 


щитыван!я на 
мериданъ. 


-- 1. 59:80 





Похлунениый выводу. 


. / р Ъ } 
Поправка хроном. на среднее: время — + 51. 41,5. АВ* = 14. 7. 45. 


Состоян1!е баромег. = 340,3 париж. лин.  'Температура воздуха = + 187 Р. 


Зенит. разст:* — 39. 58; 


| 2. 3. 42. 55,3 — 3,30. 92. 7. 3555 к 3. 46,00 Резракщя = = 
Обратное положеше лимба. Склонен!е* ==:20..‹5, 
3. 3. 48. 18,3 — 2,40 172. 16. 43,0  — 7. 42,20 
4. 3. 51. 45,3 — 2,80 172. 19. 5675 —10. 57,70 , 
ТИирота ‘мьета — 60. 5. 
. № ПП. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминащя. 
Поправка ‘хроном: на среднее время = :-+- 19. 15,3. АВ» = 0. 59. 21,9. 
Состоян1е баромет. = 841,2 париж. лин. ‘Температура воздуха = + 17.0. Р. 
*? Августа 1826. 
1. 4. 13. 33,6 — 0,80 34. 32. 17,80 сн 6. 19,48 ‘Зенит разет* —'28. 7. 
2. 4. 16. 38,0 — 1,73. 34. 31. 52,25 ны 6. 48,34 Резхракиыя = - 
Юбратное положен1е` лимба. о и Лополн. склон.* =. 1..37. 
3; 4. 20. 37,2 -ь 1,35 91.20. 33,15 —7. 21,50 Дополн. широт. = 29. 54. 
‚= Я. 58,85 


4. 4. 93. 128 ч- 135 91. 20. 61,00 


ПИврота эста — 60. 5. 


№ 12. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


Поправка хроном. ‘на среднее ‘время = -+ 19. 15,3. АВ* = .0. 59. 21,9. 
Температура воздуха == -+=11;0.Р. 


Состоян!е. баромет. =.341.2 париж. лин.. 
=? Августа 1826. 
ас. 224.993 450. ЗБ С 19587. 52025 
2: 4. 35. 28,0 -н 3,15  19..37. 29,25 
Обратное ‘положеше лимба: 


3. 4. 42. 29,6 -+ 2,85 76. 33. 3115 
4. 4. 45. 15,2 -н 2,85 16.-.34. 4,25 


№ 13. АРКТУРУСЪ. 


-= 9. 40,75 
==10. 8,22 


=. 32,26 
—12; 6,65 


‚Зенит. разет.* —`28. 17. 
Рефракщя = гы 


Дополн. склон.*= 1.137, 
„Дополн. широт. = ‘29.54. 


Широта ибета — 60. 5. 


Поправка хроном. ‚на среднее ‘время —-+ 51. 42,5. АВ* — 14. Я. 45,66. 
Темнература воздуха == + 19,3. Р. 


Состоян1е баромет. = 341,0: париж. лин. 
. *? Августа 1826. 
`1. 37590 — 0560 46. 50. 47,50 
2. 3. 11. 20 — 0,90 -46..53. 16,25 
Обратное -положен1е -лимба. 


3. 3. 15. 28,3 -+- 2,55 126. 59. 43,15 
4. 3.20. 31,0 - 315 126.51. 39,15 


==. 8. 10,29 
== 5. 441,54 


— 2, 5314 
— 0. 51:30 


‚Зенит. разст:* = 39. 58. 
Рехракшя Е = 


 Склонвене* =.:29. 5. 


ЗШирота ибета — 60. .5. 43,07 
. 8 


50,47 
46,61 
29,00 


$:08 


15/19 
30,47 


6,45 
52,11 


7,89 


И 
30,47 

6,45 
48,43 


1,57 


57:67 
46,50 


28;90 
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® й 0 олачечи оз й : ь° : 
т о ‘ Юбетояы@ ароно- п › 'бостолые Отщихывания, на, и Цохученный вызводь, 
ЕЯ метра Луи-Берту. уровня. лимбЪ, арадеа Е. . : 











№ 14. АРКТУРУСЪ. 
‹ ` / й в о 
Поправка `хронем. на -ереднее ‘время == = №. 15,6. 3АВ* = 14.07 45,6: деи 
Состоян!е 'баромет == 341 Иснарижлин. "Фемиература Воздуха == 27189, 
о Августа 1826. 3583 | 
№? } и" п у о \` и ; й а ` к а и 
1.2 2394. 40.632: 045`° 61.44 40/75 220: (1,8950 Зенит: разст/*=039.758. 57/02 
1921 -13. 33:36,0 =н750.° 61.055: 46,25: -н10; 56,83``Резхракшя —^ сн. 46,50 
Обратное’ положен1е ‘лимба: Склонен!е* 110 ==120.5:128,90 
3. 3. 38. 58.4 — 2,63 142.10: 56,75 —6: 16% м и 


4. 3. 44. 448 — 0,98 142.11 15,25 — 8; 29}96 6.бь „10, 
249. Вт аи ай Широта м5ета = 60. 5. 12,42 


№ 15. -зАРКТУРУСЪ: 2 | 
Поправка хроном. ‘на среднее ‘время’ = 1 19:.5,5. АВ*.— —= 14. 7. 4556. 
Состояше баромете ==.341 7 париж.слин. ржи а ==4118,9 2: 
ао Августа 1826. Гра 

СЛЕ! .113.25143/6оаа 0ДбоС 763461 26.75 28:0: 1694 ‚зева равст.*1=139,158. 5219 
720С -23. 55:2 4,8 в250:90-“1 76.546. 23,25 =. (г Рефракщя Г = .1-н 46550 
Обратное положене’ лимба. . Склонен!е* о =20; '5.128,90 
3: . 3. 59, 2.0: = 14,80%; 156144. 33,75 —0. 23,881 
4, 4. 2. 39,2 — 4,50 156.45. 3715 — Ш 2529 = 
Широта мфета — 60. 5. 7,59 


№ 16. АРКТУРУСЪ. те 
Поправка хроном. 'на ередиее! ‘время’ — + 18: 10; :9: АВ == Аи: 
Состояние 'баромет.^==78401; парижу лин. "Фежперрура воздуха === 19:0 р. 

Е 21 у 1826. . 

Е .113.250;-315652 = 037507 915354. (0,50 248: ато5 ®енин! знаешь — == 39. 58. 51192 
{1206 23. 4232 210.45 ‚``. 91158. 54,00 =-13. 58;22  Рефракшя 55 И-н 4652 
2Юбражноё положен лимба. . Склонен!е*: 0 ==2025.28)60 
299: 23.109; -З9у4е ен 20,90% ` 172.19. .1.25 =.8. 31575 Е 
_ 4, 3. 13. 06 = 1,20 172.16, 2600 =—.5. 45:74 | Ро 5 1 .1 

Широта мБета — 60. 5. 7,04 


‚ № И. АРКТУРУСЬ. 
Поправка хроном. на а среднее время —-н 18: 108. АВ^.— == 4 5 45,5: 
Состояние ее ==34071 париж. ‘лин. ея, воздуха==ече 19;0 Ь.. 
27 Августа 1826. 
Е: 2оЗ29Е те —: 0;30% 107.21. 52,25 1. 1520 Зенит. ао —139.:58. 54197 
22.2 23. 25.-20,4 :—0:00 107.22. 53,50 +0. 1450 Резракмя = Г-н 4652 
'’'Юбратное ‘положен1е ‘лимба. Склонене* --==20.5.:28;60 
`_ 3. 3. 29. 516 — 135 187.20; 60,5 —.0: -2.62°. а. 
_4& 3. 33. 8,8 — 0,00 187.21. 80,75 — 0. 30597: =: 9.15 0 р 
вое = 0 вазе вон Широта м5ста = 60. 5. 10,09 
















































Ф 
й : : п Приведене и от- } 
ты Состолн!е: хроно- Состояне Отщитьтваны ‘на И ЕЕ а. Полученны вы во дл, 
‘наня. метра Луй- Берту. уровия. лим 0 меридаиь. и 


№ 18. АРКТУРУСЪ. | 
Поправка: хроном. ‘на среднее] время = == 18. 10,7. АВ == 14 7 45.5: 
Состояще баромет., == 340,4 париж. лин, ‚Гемпература воздуха == = 19,0 р. 
21 Августа 1826. 


ОЗ ‘288640. 25. 9 ост 030055, 122.47. 04500 41324.07. Зенит. разст*- 239. 58. 52,79 
2. 3. 48. 29,6 п-т 1565»ч1 121. 40. .56, 75 э+9. 35.04: Резракшя = -н 46,52 
: 1 Фбратное: положене лимба> Склоненлех =5 20..::5. 28,60 
3. 3. 52, 36,4 — 0,90 202;.12. 12,50 (—13..56,56: ‹ 
4. 3. 56. о — 0, и _ 202. сб. 55,25 (18. 4111 


вх усы 


Широта феста — 60. 5. 7,91 


№ 19. х ТЕЛЬЦА. 
Поправка: хропом.: ‘на. среднеехвремя = += 18. в. ие АВ. = —=:4..25.:59.9 
Состолые ФАромаЕч ==.94050 париж, лин. 1 = Тонверотури ‘воздухасяечн '18,0.Р, 
1 Августа 1826. 
2а15:84. 1,6, ‚к. 0.30 102553. 14.50 19-2. 55 Зет. разст,* - —= 43: 55. .6,68 
98 И. `38. 3450, ИН 0,37 1025 54. 41,75 (520. 41,99; Рефракшя 110 = == 53,57 
с Обратное: положен1е, Або Склонене* ао == 16.49.019,55 


3 м. Бе + 1550 190: 45. 44,0. г. ава 
4. 1. 49. М 2.85 190046. 19 


везичк 2еот $ сы 











"Широка ‘мета == Ты 5. 9,80 






.е. ь а , 45,5, о и 
-Соскоаще баромет. .==939:0, париж. лин. иттенерхро Воддужанны ЕЕ 48,8. р. 
28 Августа 1826. у 
-.П.- 222.063. 52,06. -- 1,35. 5 46. 38. 7.00 ‹-=22. 54, 54 а разст.* 1 =39: 58. 49,26 


№ 90. АРКТУРУСЪ. точеегия 
ЗПоправка хроном: па среднее время = = 1 у 





56 310 + Льб0 а 46е 41. 58,00 =.18. 59,82 Резфраки!я =: д -н 46,38 
- Обратное. ‹положене, димбог Склонен16* 2. 0:==:20. ::5.: 28,57 
.3. 3. 0. 54,0 -н 2,85 127. 12. 13,50 —— 13. 38,63` 


4. -3. 3. 35,2 -н 3,30 4121549. 22,50 —10. 44,29 
ом НН Широта мьста — 60. 5. 42 


№ 21. АРКТУРУСЪ. 
Поправка ‘хроном: на среднее время = +: 18. 1, 2. АВ* — 14. 7..45Ъ. 


"Состояне аромат — 839,0 париж. лин. наду воздуха 18, 8Р. 
$ Августа 1826. 
ее 3. 13. ЛЬ не — 0,10. - 62. 1. 40,50 „= 3. 1,60 Зенит. разст.* — 89.58. 54,17 
2. 3. 45. 34.4 ‚—=1,80.. 62. 2. 55, 50 „+ 2. (10,70) Резракшя = 1 - 46,38 
- Обратное положеще лимба. Склонен!е* ==.20...5, 28,57 
.3. 3. 19. 43,6 сы 0,90 142. 3. 16,25 — 0. 36,151 


4 4.22. 218 + 0,90 142. 2. 55 0. 816 
а Иирота мьста — — 60. 5, 912 
8* 








































































= в 


№ 

о з 
ыы 
занял. | С г о 


мериданъ. 


№ 22. АРКТУРУСЪ. 
ви Вл 
Поправка хроном. на среднее время = -+ 18. 1,1. АВ* — 14. 7. 45,5. 
Состоян1е баромет. =. 339;0. париж: лин. ` Температура‘ воздуха — 2+ 18,8 `Р.! 


2$ Августа 1826. 


Ь п И о п / Е , 1 й 
1:> 35 8.29. 240 000) 77.18.9175 1410. 31/2681 Зенис. раз * < —23956. 4950 
2. 3. 31. 56,8 —— 0,45 77. 7. 4215 1. 14,62. Резракшя = + 46,38 
Обратное. положене лимба. Склонен!е* — 20; 5: 28,57 
3.. 3. 36. 32,6 — 0,00 157.. 9..5750 —3. 20,55. 
4.. 3. 39.. 14,8. -ы 0,90 157. 11. 33,00 —5. 2,96. 
: Широта мфста — 60. 5. 4,45 


№ 23. АРКТУРУСЪ. 


Поправка’ хроном. на среднее ‘время = -+ 18.11. АВ* —= 14. 7. 45,5. ' 
Состоян!е баромет.. = 339,0; париж. лин. Температура воздуха = -+ 18.8: Р; 
23 Августа 1826. 


Л. 3. 45. 58,0 — №05 76. 57..64,00 +10. 49,02 Зенит. разет.* `='39; 58. 48.11 


2-3. 48, 54,0 -— 135° 76; 54. 55:00 14. 10,62  Реракщя Пе 46.88. 


Обратное положене` лимба, Склонене* ^^^ = 20:51 28,37, 

3. 3. 53. 3458 + 1,35 157. 26. 9875 (‘—19. 59.181 Г.в 

4. 3.56. 48,4 = 1,35 157. 31. 09525 —24. 42.9001 = Е. 
очей Широта мёста — 60: 5. 3,06 


№ 24. АРЕТУРУСЬ. Очер НА 0 9 
Ноправка: хронои: ‘на: среднее“время = -+ 17. 50,4; АВ* == 14: 71145.50 е 
Состоян1е баромет. ==339,0-париж: лин: Температура воздуха = 18,5 РР’... 
27 Августа 1826.. 

г. 2:56. 15,6. о-в 0;90°° 91.52. 27,50 +. 40,53: Зенит. разет.* — 39:.58. 51,46 
22) 22. 59. 2,8 0,75“ 91.55. 34,25 И. 33,38- Резракшя —= + 46,38 
` Юбратное. положен1е  лимба.) Склонен1е* — 20: 5..28,57 

3. 3. 5. 24,8 + 2,25. 172.10. 37,25 — 5. 50,55: 

& 8: 7. 57.6. №35 11259. 500 64 Мор 6. 
Широта мета = 60:. 5. 6,41 


№ 25. АРЕТУРУСЪ.. 
Иоправка' хронем: на- среднее: время — = 1; 50,4. ’АК* — 14: 7: 45,5. 
Состоянае баромет: = 339;0 париж. лин.. Температура воздуха — ++ 18,5 
22 Августа. 1826. р! - 
Е 3. 15. 21,8 в Е12` 107. 2. 46,25 +0. 45,47 Зенит: разст.* — 39:58. 52,64 
2.. 3. 18; 9,2 + 62 10. 3. 23,5 +0. НЕ Реъракшя — -- 46:38 
Обратное положен лимба. Склонен!е* — 20: 5.28.57 
3. 3.22. 39,6. — 1,50. 187. 1. 21,25 —0. 4,08 _ 
4. 3. 25. 5,6; в 135. 187. 1. 43,50 — 0. 24.26 
- Широта мьета = 60. 5. 7,5% 
























































о б- 


о я ь : ен:е г 55 
т о 
зама, Итра Лув-Берту. = УРОВБЯ. > и мерюдант. 


№ 26. АРКТУРУСЪ. 





/ 7 |1 й й 
Поправка хроном. на среднее время — + И. 50,3. АВ* = М. 7. 45,5: 
Состоян1е баромет. = 339,0 париж. лин. ’Температура воздуха = 18,5 Р.. 


``29 Августа 1826.. 


Г. 1. 333: 26.0 — 0,67 1211 56. 58,00 +3. 42,95 Зенит. разст* = 39.58. 49,49; 
} -2. 3. 36. 24,0 — 0,90 ` 121. 54. 59,25 --5. 41,94  Резракщя —^ -= 46,38 
Обратное положен!е лимба. Склонен!е* —.20; 5. 28:57 
3. 3. 43. 43,6 -+ 0,45 202. 10. 45,00 —12. 24,90. 


4. 3. 46. 23.6, -в 0,90 202. 13. 47,75 —15. 30,70-- 
Широта мыста — 60. 5. 4,44 


№ 21. «ТЕЛЬЦА. 

Поправка: хроном. на ‘среднее время = = 1. 44,4, АВ» — 4. 26. 0,0: 

бостолн:е` баромет.. = 339,5: париж. лин. "Температура. воздуха = + 18,0'Р; 
28 Августа. 1826.. 


т. 17.25, 59.6  — 0;37° 118. № 41,00 +2. 44,67 Зенит. разст.* — 43.55. 5,35 
2, 17. 28. 56,8  — 0,28: 118. 2. 59,15 + Е 28,03* Рефракщя = = 53.50 
Обратное положен1е‘ лимба.. Склонен1е* — 16.9. 9,69 


3. Ш. 34. 3,6. -н 3,60 205. 54. 46,25 — 0, 11,67 
4. 1. 37. 148. -ы 315 205: 54. 33,00 —0. 012 т 
то о Широта мВста — 60; 5. 8,54 


№ 28. « ТЕЛЬЦА.. 
| Иоправка хроном:' на: среднее время = = 17. 44,4. АВ* == 4. 26: 0,0. 
о Состолнйе баромет: == 389,5 париж. лии: "Температура воздуха == 18:0 Р: 
. 29 Автуста 1826. 
и 17. 46. 53,6 — 0;00: 132. 53. 3,50 +2. 13,85 Зенит. разет” = 43: 55. 3.60) 
29 17. 49. 56,0. '— 0;30° 132. 51. 28,50 + 3. 48,67 Рефракшя а —= 53:50: 
Обратное положен1е лииба. Склонене* —16;. 9.9.69 


3. 17. 54. 32,0 -+ 2,85 220. 52. 20,50 — 6. 59,97 
4, 17.57. 41,6. -ы 3,15 220.55. 6,25 — 9. 4418 
Широта мбста — 60: 5. 6,79. 


№ 29. АРКТУРУСЪ.. 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 17. 40,54: АК* — 14. 7. 45,50. 
Состоян1е баромет, = 339;7 париж. лин: “Температура воздуха = №: 18,5 2: 
5°© Августа 1826.. 
т 2. 46:. 13.4: -н 0:30: 151 37. 49,25 19. 16,64 Зенит. разет;* = 39:.58. 48,12 
2; 2. 48. 53,6 + 105. 151. 41, 38,75 -+23. 9,93- Резракшя Ее = 46;52 
Обратное. положен1е лимба. Склонен!е* — 20; 5..28,43 
3: 2. 54. 38,0. -н 0,37 232. 10. 46,25 —12. МТ 
4 2. 56..53,6, -ы 1,20. 232. 8. 30,75, — 9. 54,91 









Широта. мёста ‘= 60. 5.. 3,07 


летие 





нЕ ЕТЕЕИ 
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| 
| 
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| 
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= а — 








ы : Е в Приведеше м от- 
Визиро: › ‚болодще хрово-, › бооходщо отн М АТ 
ЕЕ метра Луи- борту. урбвил. изб: ох мерил: 






























№ 30. АРКТУРУСЪ. 




































По: чешиве вв одъ. ' 


9 
, 











К о о | 1 7 Е 
) Поправка. хронон: на среднее время = -н 17. 40,43. АВ*и== 141. 4555. :. 





Сор баромет. == .339,1. парижелтин.... Температура ‘Воздуха 18,5. №. о” 
) 3$ Августа 1826. 

ь ВОЗ Ы 6 ль 660. 51686 34'00 = 4. 16,91 тЗений. разев*с- 39. 58, 55.19 

ар 3. 6.24.4 = 0,45, 1615 18. 3,25 зв. 48,21 Рефракия 0.10 -- 46,52 

т. Обратное положене: лимба- Склонен по зляы 20.1154 28,43 
3. 3. 10. 15,2 -+ 0,45 241. :9. 5650 (= 1. (9.810< гв а 
4. 3. 12. 32 ‚0 == 1, 20 247.9. 13, 50 — 10. 31,6855 Юр эы ей .й 

а Широта мфста — 60. 5. 1014 
№ З.. АРКТУРУСЪ. вания о Л 
Поправка(хроном. на среднее время = =. 17. 40, я, АВ == Ане. 45,5. 
Состоян1е о == .339,1, париж, ан. = оннорикура Воздуха == НН 18:5. Р.. 
3 Августа 1826. Г бтотянй 

2 3294. а — 0.75.5182. 11. 15,50 ева. На ще 289.158. 55,89 

бомжа ч.3. 262316 50,75, 1182.10. 20,50 зе 54 ›63 1 Режракшя 2. 12=2е бнь 46,52 

‚Обратное `положене .лимба: Склонене*® 0:20. .5. 28,43 
3. 3. 30. 49,2 — 0,00 262. 14. 38,00 — 4. 26,0405° & во мЕ с 
4. 3. 32. 53,2 — 0, 00. 262. 16. 6, 25 75. 93.1905 ЕС а 

Широта мфета — 60. 5. 10,84 
№ Зо. АРКТУРУСЪ. ата 25 
Поправка хромом; на среднее время = -н 17. 30,5. АК 146 45; 48. И 
Состоянае Оерооте —,339.7 париж, лин. 'Телпералура: воздуха = - 17. © В. 6} 
Ат 1826. 

ое оо 2. = 0.00. 527220, 1325 6-12. 48565 {Зенит разет,*-—189. 58. 53:55 

я 159: 16, 4 — 0, 90,- 277. 20. 16,50 —10. 46,03 Резракшая УЗ СТЕН 46,87 

‘ ый: положен1е лимба: 7 Склонен1е*. ==. 20... 5..28,36 
.3. 2. 57. 12,8 — 0,45 197. 5. 2375 ск 6. 1964 те Е 
д. 2. 59. 11,6 — 0;90 197.: 56. 48,25 =. 4. 52.75 И 

ЧИирота места — 60. 5. 5,78 
№ 33. АРЕТУРУСЪ. а 
ЗПоправка хроном. на среднее. время — = М. 30, Л АВ» — = а т. 45,48. 
Состоян1е ром — 839,7 париж. лин. "Тенпералура овдуЖВне = 17,0.Р. 
3: Августа 1826. 

‘Ч. 3.06. 28:8 в 0,90 212. 19. 59550 =. 1. 10;03 Зенит разст.* —.39.58. 54,34 
-2. 3. 8. 40,8 к 1,20 212. 20..37,75 ==.0, 32,72 - Резракшя =! == 46,87 
Обратное :положене лимба, Склонен1е* == 20. .5. 28,36 
3. 3. 12. 47,6 -+ 0,45 292.419. 1,25 — 0. 0:58. 
4. _3. 14. 46, ,8 == 1,12 292. 18, 59, 15 —.0. 255 

- ЧИирота мфста = 60. 5. 9,57 
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$199. 


почему и. раздьлимъ, цаблюдещя каждой зВвЪзды, на отдБления. 


а) Полярная. Верхняя кульминашя. 


№ - чиело, Мг а- отдБльныя с.  разноети квадратъ 
'одт. ‘наблюд, отд. наб. наблюдешя ‘’” отъ среди. — разноети. 
о обо р 49а 
а 89 — 149 2,9901 
т 10 СН ВЕ 50371 0,45 — 0,2025. 
ОУ. 60 Шо 2 0 91% —1026.у 60616 
4, 11а. а 60. 5. 9,38. Е—17,2863 


Изь чего. нолучаетея* 
"Ввроятная погрьшиость каждаго отдлен!я Е —= 1,106. 
Въроятная погрьщноеть ередняго вывода. Е = 0,553. 


Ъ) Арктурусг. 
12 4 6 №. 5 6 2280 


1620 ‚ ба 7,04 — 0,55 0,3025 
2440 5 6,41: — 118 1,3924 
ЗВ. | ‚ 10,84. - 3,25 10,5625. 
4. `Средиее 60. о ° 1,59 Е—=14,5375 


_ изъ чето получаотся: Е = 1485 и Е = 0, 149 
н. 3 м. 60, 5. 10,02. - 1,22 — 154884 


о 7,59. че 00 
С И пе. 0 100004 
| у А $ — = Е Е Е Е ен 
`_ | в Среднее 60. 5. 8,80 Е — 2,9529 


п — 0,819 иЕ= 0,473 
Ч 0 № 6 т | 14 3.0916 









96. 444 — 113 29,9999. 
- 2. Среднее 60. 5. .6, т. Е = - 6, 0205, 


‘откуда получаетея:. И. — т '655 И, Е = = дать. 


вышоромфщениыя ` опредвлешя щироты, заключать наблюдешя трехь 


звЪздь: полярной, Арктуруза и* Тельца, при раздичныхь раздфленяхь лимба; 


р еее иен 


ЕН 


| 
| 




























о а 


























№ число № ‚( отдёльныя разность квадратъ 
одт. наблюд. отд. наб. наблюдешя отъ средн. разности. 
те ВХ 9. 60. 5. 820 м 29,2801 
15. 7,59 + 0,90 — 0,8100 
29. -7'` 4.45" — 9.94 ''5,0116 
23. 3,06 — 3.63 13,1769 
30. _ ах 10,14  -{ 3,45 11,9095_ 
5. Среднее 60. 5. 6,69 Е — 33,1871 
откуда Е = 1,943 и Е = 0,870. р 
м. лм. ‘6. ‘60. 5. 9,68 0,92 0,8464 
14. 12,42 --. 3,71 13,1641 
21. в Вы 1,0201 
О ‚3,01. — 5,64. _ 3158096 
4. ‘Среднее 60. 5. ‘871 Е — 41,4402 
откуда # — 2,682 и Е — 1,341. 
УТ. 2003; 5... 60. 5. 9,299 40,43 — 0,1829 
13. - 9301" рам или 
20° 424  — 4,65 21.6295 ) 
3. Среднее 60. 5. 8,56 Е = 39,5295 
‘откуда { = 2,998 и Е = 1730. _ 2 
ЗИзъ сего получится общее ереднее изъ вефхъ. шести ‚отдълен!й: ь 


















Л. .60. 5.. 7,59 ‚ еъ вброятн. погрфшн. 0,74 

п. — 8,80 ом. 
ти. 6,17 —— ам 
ТУ. 5,69 т о 

у. .871 я 

Ут. 8,86 —- 1,73 
"Среднее = 60. 5. 7:80 0,460 














О а и 
с) а Тельца. 
`` тоыю о 960-159-980. : ак 200475904 ‹ 
Ч. ее ь) 9 8,54 -1 0,92 _ 0,8464 
м. 28 619 — 0,83 0,6889 
ту. 1. 8. 6,556 — 106 — 11236 
от я, 6 — що ты 
р 5. 5. Среднее 60. 5. 17,62 Е = 8,8274 


, Для полученя окончательнаго вывода съ возможнымъ уклонешемь по- 
стоянныхь ошибокъ, зависящихь оть невърности склоненя звфздъ, елБлуеть 


взять среднюю величину изъ вебхь трехъ звъздь, не принимая во вниман1е 


— 65 — 


откуда = 1,00 и Е = 0,448. 


въеы выводовъ; слБдовательно получимъ: 


_ изъ а) 60. .5. 9,38 съ ь въроят. погрЪш. 0,55 _ 











Ь `1,80 0,46 
ое) _ 1,62 —— 0,50_ 
__ о отибреднее 60. 5.182: ттт ттт. 0,290 


а также нельзя допустить, чтобы невфрности склонен звфздь еовершенно 


были. уничтожены, т. е. чтобъ сумма положительныхь ошибокъь склонен, 


равна была суммЪ отрицательныхь. 


И такь широта мьста. стоящя инетрумента . 


Приведеше на пцентръ . 


. ® ° * + 


® ®. ® 


менть въ палаткь 1, (ем. град. измЪр. Струве Т. 312.).. 


Въроятная ея погрьшность, можеть однакожъь быть больше, потому что 


Ь при наблюдени. Полярной и Тельца, не имфетея полнаго числа отдфленй; 


— 60. 5. 8,91 


Широта столба на которомъь стояль пассажный инетру- 
— -60. 5. 

































































66. 


< 


Приведен е на вершину палатки на’горь Мегги-Пеллуеъ 
(море 6 В. оон с ен 9056 


| 





Приведене отъ вершины палатки: ‘на Оъверную оконеч-. 
_ноеть градуснаго измБреня на горб Мегги-Пезлуеъ (емотри- 
5. 133) . ея 6 °. д ба . У . . . ® . о ° . | ® ни - ? 0,182 


За тьмъь широта сфверной оконечности градуснаго измЪ- 


ре о бо о 64. 98166 


$ 130. 
а для опредълен!я азимута вершины шпиля перкви въ т 


произведенных въ 1826. ходу на. островь Гохланаъ. 


Ре" 


`Прииьане.. "Инструмёнть стояль точно на ломв 5Ке самомв веть тд 
Академикъ Струве учиниль во время традуснаго ‹ своего измбрешя наблюден!я 
универсальнымъ инетрументомъ; ‘почему приведено на конечную точку граду- 
снаго изм5решя взято изъ сочиненя Г. Струво, ‘часть 1. стр. 323. Равномфрно 
горизонтальный уголь между. Хальяломь и. установленнымь для опредъленя 
азимута знакомъ, заимствованъ изъ сочиненя Г. Струве; _ибо во все время 
нахожден1я Г. Леммаеъ инструментомъ на конечной. точкБ градуснаго измьрен!я, 


Хальяль ни разу не быль видЪнъ.. 


фе уе а ЕЕ: ЕЕ 1 


_ При нижесльдующихь абаюдеьсь коллимашонная ошибка линий зрьнй, 
выведенная изъ двух противныхъ положенй трубы, приближается кь 0; 
и она при вычиелени азимута не была взята во вниман!е, потому что звЪзда 
наблюдаема была ‘близко кь мериману и одинаковое число. разь, какъ въ од- 
номъ такь и въ другомъ положен трубы, слфдовательно она уничтожается 


сама собою при взатш средней величины изъ везхь наблюденй азимут, 


-'/Означеше буквз при сихь’ наблюденяхь; то’ самое, какъ въ. $124. 













0. 


0. 


1“ 


180. 


180. 


‘15: 





15; 


Отечитыван!я на 
лимбЪ для зем- 
наго предмета. 


1. 59,75 


1. 55,74 


1. 57,75 


2. 0,00 


`0. `30,75 


0. 28,15 


Состоян1е 
хронометра 
Луи-Берту- 


и 
16. 14. 10.5 
16. 23. 42,7 


16. 41. 10,0 


16. 48. 54,0 


16. '7.20,0` 


16. В. 20° - 


Состоя- Отечитыван!я Ланныя величины з ы { 
не на лимбЪ для . Вы во ды 
уровня. звЪзды.. для вычиелешя. | 
Мет. ме 1806, 
в, о 6 
к —— 0. 844,37 © —32. 55. 21,45 
в 2.0 57. 3.49525 А®= 0.30. 46,93 = ое 1 
д —565° 35. 997 »х —57. 150,81 
Азимутъь мьты — 24. 3. 29,36 
№2. 16. тм 1896. 
ь 
Е —— 0. 8.42.79 С —34. 23. 111 
+ 61 58. 28. 32,15 АВ*= 0.30. 46,93 „= = 410 
’— | 9 —455935. 9597 « —58. 26. А 
Азимутъ мбты =24. 3. 30,00 
№3. 5 бы 1826. 
} Ь 
к = 0. 83988 -С —36. 57. 34.37 
Ё 
— 158 241.3. 675 АВ" 0.30. 46,93 =  — 127 
о 9 = 455035. 9,97 х —=61. 1. 773 
Азимуть мты —24. 3. 33,36 
№ 4. 5 1826. 
ь Ь . 
к =- 0. 8.38.60 С =—38 537,05 
— 1,8 242.1. 9,0 АВ 0. 30. 46,93 зе = 130 
9 —455936. 9,97 х — 62, 9. 1/10 
: Азимутъ мёты —24. 3. 30,65 
№5 2. бы — 1826. 
Ь ) 
2 5 —62 0. 447,32 56 32. 3. 3855 
7 08— 736. 40.25 АВ"—= 0.30. 46,5 = + 052 
6 —-55935. 10,9 « —56, 86. 10,02 
Азимуть мфты —24. 3. 31,47 
7 
Е 
к = 0. 4.46.46 С —33.20. 28.44 
на 3 : Ё 
-+. 8,2 12. 24.285 АВ*=`' 50. 30.46,95 о + 5541 
а 9 = 559 35. 10.29 х —57.24. 0,41 
Азимуть мбты ==24. 3. 31,97 
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Наблюденная * Х Каесзопеи. 





9* 
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, — 


Наблющенная * & `Кассгопем. 


Отсчитываняна бостоянте : Костоя-.-` Отечитыван я: > `Данныя ‘величины’ зо: ин 
лимбфь ‘для зем- хронометра ые на лимбЪ дла : В: ы в: 
изго предмета. уровня; = звЪзды. для вычиеленя. т, 


Луи Берту 


.- - ентября 


№ 7. 56. Августа 1826. _ 
" ии ° 
к —=— 0. 4.44566 С —35. 
а / #/ Ь 1 1! ыы и Е 
15. 0: 28,75 16; 23:55. к . 74: 4. 4.15 АК*—° 0..30. 46,95 Е, = 
ое са 9 — +5535. 10.29: х`—59. 
Азимутъь мёты — 24. 
№8. 2 я №826. 
фи. 1 в беде к =— 0. 4.4379 С =35. 
15. 0. 29.75 16.29.2228 — 0,3 74. 52. 28,25 АВ*—= 0. 30. 46,95 —— БЕ: — 
@  — +55. 35. 10.29 и’ — 559. 
Азимутъ мъты — 24. 
9. Гб. 
: Ь 
к —=— 0. 4. 41,07 ы — 38. 
‘30. 2. 4,25 16.46.2871 1,0% 92.23.51,75. АВ*= 0.30. 46; 95 ——— Ех 
д. = 45535. 10,29 & — 12. 
Азимутъь мБты = 24. 
№ 10. 2; и 1826. 
| 
Е 0. 4.40.31 ыы = 38. 
30; 2. 3,00 16. 51. 8,0. -в 3,9: 93: 5.2475 АВ*—= 0, 30.. 46,95. „= 
, | ссд: = 550 35. 10,29 «= 63. 
`Азимутъ мьты. . = 24. 
№. вот 1826: ы 
. те 
К —ы 0.15.2516 © —28. 
: Е 
30. 2. 0,00. 15.22. 30,2 -ь 4.5. 82.57.50;25 АВ*— 0.30. 47,04 — апва 
о 9 =-55°35.11.88 « =52. 
Азимуть. мёты: = 24. 














0. 7,59 
== 1.02 
3. 37,02 
3. 29,43 


48. 26,98 
0,21 
51. 58,29 

3. 31,31 


18. 20.65 
= 0,79 
21. 54,22 

3. 33,57 


‚59. 54,15 


+ 2,86 
3. 24,61 
3..30,46. 


-52..27,00) 
т ВВ 
.55..53.00, 

3.. 26,00; > 




















Наблющенная * Кассзопеиь 

Отечитываняна Состоян!е Состоя- Отсчитываня 

лимбЪ ` для ‘зем- = хронометра зе на лимбЪ ‘для 
наго предмета. Луи Берту. уровня. звЪздьт. 


Данныя величины 


для вычиеленя. 




































Сентября 


№ 12. т Августа 1826. 
\ : В . 7 у 
Кн —26р 015. 26.08 © 


5 й Н, К ь / И 
30. 2. 5,00 15. 27. 25,3 — 0,0 83: 42. 9.00 АВ*—= 0: 30. 47:04 Е — 


95 —-=55 35. 1,88 & 
Азимутъ мъты 


| < { = * о 
Го - ме 1 РО 1826. 
в 
ПЕ =4е 0.16. 33,88 С 
Е 


45. 3, 27:25 15.55.2377 ‘+= 2,9 102; 23.48;,50° АВ*= 0.30. 47,04 ии 
9 —=+55335. 11.88 а 
Азимутъ мфты 


№ 14. 32 м 1826. 


Ь 
Е = 0.15. 31584 © 


_ о Е 
45. 3. 2450-16. 0.517 ‘-ь 6,2: 103. 42.23.25: АВ*= 0.30. 47.04 5, 


г д =-55° 35. 11,88 
р Азимуть ибты. 


№ 15. 2 2 1826. 


Ко —ф- 0. т. 33,84 С 


45. 3. 23,25 16. 12.223 = та 105..24.. в 50 АВ*—= 0. 30. 47.04 БОЕ — 
9 = 55° 35. 11,88 1 
`. Азимутъ мьты 


№ 16. = бы 1826; 
} 
к —-н 0.15.3470 © 
Е 


45. 3, 27,00; 16.. о. — 2,5 106. 7. 46;75 АВ*—— 0.30. 47.04 —— И 
5 =-55°35. 11,88 а 
Азимуть мёты 


— 29, 36. 39.05 
— 0.00 
— 53. 40. 4,00 
—24. 3. 24,05 


= 63. 45, 55,36 
= - 0,93 
— 57. 50. 23,18 
—24. 3. 27,82 


— 34. 35. 29,11 
—= - 418 
—58. 39. 3,43 
— 24.. 3. 34.32 


= 36. 17..22.06: 

=. 0,97 
— 60..20. 53,22 
— 24. 3. 31.16 


— 37. 0..47,69: 
= — 176: 
— 61.. 4..17,99: 
==.24. ‚3. 30,03; 


тис поирссти узитчититтииитии ртттн 





ЕН 


Еее 


| 
й 
\ 










— М0 — 


$ 181. 


Для раземотрьня сихь наблюден! ни, произведенных ` вее по и Каееонеи, 


раздъьлимь ихь на отдьлешя, какъ с1е было едЪлано въ 6 129. 
































































” Среди Выводьдия-азимута получится сльдующимъ образомъ: 


№ чиело № ‘отдфЛьНЫЯ | разность квадратъ 
отд, ` наблюд. отд.наб,: наблюденшя отъ еред. разностей 


1 0240 НА ОЖе ЗВ 99.3600 -— 4548: 20,1904 





2 30,00 — — 0,84 — 0,7056 
> 3336 4252 6,3504 
4 ‚. 3065 — 049 0,0361 
4. Среднее —94. 3. 30,34 Е—9,2825 


Изъ чего находится Е — 1,186 и Е —= 0,188 
И. 240 5. 10 24.7327 ЗАТ --- 0543222 0,1849. _ 





в. 31,97 0,93 0,8649 
п. 29.43 62—16: 9.59001 
8 а. ЗЫ 0 0.0029 
4.Среднее—94. 3. 31,04 Е — 3,7148 


Откуда ЕЁ = 0,751 и Е = 0,375 ‹ 
И: 14. 9.14 240З ЗБ --- 505 95,5095. 





"10. 30,46 1192 371636 
11. 26,00 — 2,52 6,3504 
р № 4 1959809 
_ 4; Среднее =24. 3. 28,52 Е = 55,5974 


“Откуда = = _. 904 п Е — 1, 5452 
О Е Гл 88° 801 9,060 


14. 3432 4 3,49 191801 
15. 3116 + 0,33 0,1089 
16. 20, 30,03  — 0,80. 0,6400 





`4: “Среднее — _3. 30, 83 Е = 21,9891 
собака Г бит — В и 















т 






























м - 
ме о 
и о ы 31,04’ 073‘ 0,5329 
шо = 28,52 ^°_ Ч л9’' 3,2041 
ПЕ ро ``0,2704 

16; бредиёе 24.38. „30,31 246 г В: 42883 


откуда получаетея В = 0, 8007 Е-= 0,400: 


наблюденя универсальнымь инструментомъ, найленьпри въроятной погръшно- 
сти 0400 —= 24° 330531; или ечитая оть Съвера къ Воетоку = 335° 56! 29569 


> 
й 


Приведен!е къ конечной точкё градуенаго измфрешя . —` — 0,34 





335. 56. 29,35 


Уголь между Хальяль и выетавленнымъ знакомь . . = 126. 471. 1119 





а Азимуть Хальяла съ конечной точки градуенаго измбреня — 209. 9. 1816 


$139 


Для связи точки, на коей произведены наблюдентя для опредьленя ши- 
роты, съ точкою, гдЪ производились наблюден!я азимута;, и объихъ точекъь еъ 
точкою, обозначающею сЪверную оконечность градуенаго измбреня Академика 
Струве, измфрено н5еколько угловъ вспомогательной треангуляши, проложен- 
ной на ГохландЪ имь же Г. Струве. (ем. градуеное измБрене Г; 156) Основа- 
немъ сей треангулящи служиль измБренный Г. Струве маленький базиеъ, и 
для удобиъйшаго ‘еличешя принялъ я для означеня точекь, т же самыя буквы, 
каковыя употреблены въ градусномъ измьрени. 

Измьренное Г. Струве оеноваше: АВ = 129, 709 тоазамъ; 105. АВ = 2,1129702 


_ орион для о тоазовъ на сажени . .... = + 9,9607150 





За тьмь 105. АВ въ СажеНяхЬ ел. СС 5 ах -2,0736852 


| И такъ азимуть поставленнаго знака съ точки, гдБ Г. Ее производиль _ 
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Измвренные углы, ``Логариемы- боковъ. 

(В 172? 37! 530 = ВА = 2,01736852 (основан.) 
д №тА 95. 32. 92. А = 271415469 

Е 11. 49. 578 = ВЕ = 21601351 

(к 10. 43. 85 = МА = 21415469 (изъ №1.) 
д №2 46. 9. 199 АР — 2,0880709 

ры 1. 3161 ТР —.2,6166439 

р.14, 95. 21,020 — 1 РЫ = 2,6766439 (изъ № 2.) 
д №3. 58. 50. .3,0 3.9. =.27981014 

'@. 46. -44._ 30,0 го 2,1466585 0 За сы 
555 (бо а: 329 ато .6@= 2,1981014 (изъ № 3.) 
д № 4.987. ® зл = = ФМ 29863194 __ 

— [мз3. 47. 24,0 ИМ — 3,0593655 ^^" 

т, 55. 46. 46,4 ‚ №@ = 2,1981014 (изъ № 3.) 

д №55. @ 49. 14: 33,87 ино: 90 =12730645% 7 у: 


{ 14. 58. 39,8 1 = 2,6925153 


$ 133. 


Измъренный изъ точки М, азимуть знака а, найденъ въ$ 131 = 335° 56: 29,7 


Уголь аМГ, (къ западу оть №) еее = 0. 3. 39,0. 


О сони 


Азимуть точки ее ен они остова а 336. 0. 8,1 


Посему получимъ: 
1. Изъ точки М. ^_ а У. 
Азимуть Е = 336> 0! 87 координаты 1030.639 —_ 458,815 
о ум оо а 6605 
2. Изъ точки ь: а 


В 
а. = 96. 55.858 2: рии . |9 
— _ = 160. 40. 22,2 координаты — 431,839 -- 225,926 





























3. Изъ точки ®@. 
Азимуть М — 189° 47! 32,1 
Г. — 276. 55. 35,8 
} — 291. 41. 9,0 координаты — 362,079 — 397,694. 





Ст два опредьленя точки 0,’ дають ‚совершенно ‚одинаковую величину 

для координать сей точки, считая оныя оть точки М; а именно: 
Х = + 592,193 иУ = — 232,889. 

Разстоянме ЕМ, т. е. отстоян!е точки М, отъь конечной точки градуснаго 
измьренйя, опредфлено Академикомъ Струве = 25,0833 парижекимь Футамъ, 
_составляющимь по извъетному отношению 3,8188 саженей. 
| ` Азимуть точки № изъ М.. . = 336. 0. 8. 

Уголь ЕМГ (къ западу оть №) =: 22. 3. 0. 





Азимуть точки Е а. м. . — 313. 57. 8. 
Сльдетвенно Х для точки Е (считая отъ точки М) будетъ —_ 2,650 саженей. 
Посему разетоян!е параллелей точекь Ди Е будеть = -|- 592,793 — 2,650 
= 590,143 саженъ. __ 
Между параллелами широты 60° 4! и 60° 5!, одна секунда широты = 14,5023 
саженямъ; слБдовательно разности широтъ вышеозначенныхь точекь окажутся: 
точекъь @ и М —= 592,193 . сажени = 40,876 
ие о 
Е и —= 590,143  _ — 40,694 






















































16. АСТРОНОМИЧЕСКТЯ НАБЛЮДЕНЛЯ ^ 
УЧИНЕННЫЯ ВЪ ГОРОДЬ ПСКОВЪ. 





$ 134. 











впадени р5ки Псковы въ рЪ5ку Великую. 


Наблюден!я для опредьленая широты произведенныя въ 1827 году въ го- 


родъ ИсковЪ, на сБверозападномъ угл вала, подль Троицкаго Собора, при 


_Примфчане номфшенное въ $ 128 относитея равномБрно и къ симъ на- 


блюденямъ. 
м остолще хроно- остояще тщитьтваня-на Пувведеше и от- а иплый выподъ 
НИ —- о. Е и им вы = : НЕТ ь И 
№ 1. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминацщя. 
я Я И Ь. й 1! 
Поправка хроном. на среднее время —= — 16. 31.6. АВ* — 0.58. 45,2. 
Состоян!е баромет. = 333,55 париж. лин. Температура воздуха — -- 17,0 Р. 
и о те 1827. : 
Ь т и“ и А Й 11 в ОЙ 
1. 6.14. 310 `— 180 5197. 7,25 -17. 38500 Зенит. разет.* = 33. 46. 52,59 
2, 6. 17. 42,7 — 1,80 51. 36. 25,50 ’—16.52,50 Рехракшя =. + 36,41 
Обратное положене лимба. Дополн. склон.*—= 1. 36. 56,03 
3: 6. 23. 197 — 2,70 18. 37. 44,00 +15. 34,80 Дополн. широт. = 32. 10. 32,97 
4. 6. 27. 32,3 — 2,10 118. 38. 37,25 4. 38,38 
Широта мъета — 57. 49. 27,03 
№ 2. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 
Поправка хроном. на среднее время — — 16. 33,3. АВ* — 0.58. 45,2. 
Состояне баромет. = 333,55 париж. лин. Температура воздуха — -+ 16,80 Р. 
- . = мы 1821. __ 
Т. 6. 38. 16,0 — 0,90 51. 32. 0,50 —12. 22,05 Зенит. разст.* — 33. 46. 50,15 
2. 6. 40. 59.0 — 1,08 51. 31. 29,75 —И. 4922 Резхракшя Е —= 36,57 
Обратное положен1е лимба. . Лополн. склон.* = 1. 36. 56,03 
г 9. 6. 49. 14,7 — 6,48 18. 43. 13,00 -10. 13,80 —Дополн. широт. = 32. 10. 30,69 
4. 6.53. 21,0 — 6,48 118. 43. 55,09 -нь 9. 28,75 
Широта ибета = 57: 49. 29,31 
















а 






№ 


Е у Е ь 1 от- 
Состояне хроно- Состоянйа, Отщитываня на Приведеше и 


Полученный 8 во дъ, 


Ра. метра Луи - Берту. уровня. лимб. а т 
№ 3. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминашя. 
й 4 Ь 7! и 
Поправка `хроном. на среднее время — — 16. 31.0. АВ* — 0. 58. 45,2. 
Состоянйе баром. = 333,55 париж; лин. Температура воздуха == -Е 16,5 р: 
Зы нам 18217. 
# 

ь И И о И ` / и © 
1... 7..1 13. — 644 51: 27.5250 — 8. 9,03- Зенит, разет.* —.33. 46. 
оао ин 5 20 ги За. Веараншя г п 
| Обратное положеше, лимба. Лополн. склон.* =. 1. 36. 
в 3. 7. 10. 1.3 — 3,78. 18. 46. 41,00 -+ 6. 42,93 ‹ Дополн. широт. = 32. 10. 


р а то ыо 9 Я 3 ще 60 


№ 4. полярРнАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя 


Поправка хроном., на среднее время = — 16. 30,5. 


Широта мета. = 57. 49. 


кульминашая. 
АВ* — 0. 58. 45,2. 


Состояше баромег. — 333,55. париж. лин.. Температура воздуха. = .-+-. 16,3. Р. 


м" 1897. 
1. 17. 98. 47,0..— 7.20.5 51198. 57,00 = 54. 19.51 
де’. т 3 407 = 95 50.23. 41.15 05. 48.99 


Обратное положене лимба: 


3. 1. 37. 98,3..— 000,5 118: 50. 9,75 +13. 10,55 
д. 7. 40. 24,0 + 0,90 '118. 50. 26,00 + 2. 52,55 


№ 5. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА.: Нижняя 


Зенит. разст:* — 33. 46. 
Реъракшя == —- 
Лополн. склон *— 1. 36. 


Дополн. широт. — ‘32. 10. 


Широта места = 57. 49. 


кульминаюшя. 
Поправка хроном. на среднее время = — 16. 30,2. АК* — 0.58. 45,2. 
Состоян{е баромет. = 333,55 париж. лин. "Температура воздуха = -+. 15,9. Р. 


ще 1827. 
в 21 №50. МА 090 51: 01. 5225 дет. 47.72 
2. 8. 1. 48,7 чын. 0,90 51: 20. 49,25 0—1: 07,46 


Обратное положеше лимба. 


3: 01 8256. 34,0. .— 6.301 118; 52. 39.05 3-10..50,67 
4. 8. 9. 133 — 6:30 118 52. 4925 0.4233 


Зенит. разст.* — 33. 46. 


Рефракшя Е = 
Лополн. склон.* —= 1. 36. 


Дополн. широт, = 32. 10. 
Широта мета — 57. 49, 


№ 6. ПОЛЯРНАЯ ЭЗВЪЗЛА. Нижняя кульминацая. 


Поправка хроном. на среднее время = — 16. 30,1. 
Тоня 
. 5е Мая 1827. 
1. 8. 15. 427 + 0,90 51.20. 5,25 —— 0. 25,10 
2. 8. 18. 58,0 -ы 0,45 51. 10. 58,00 — 0. 18,14 
'Обратное положенйе лимба. 


3. 8. 22, 317 — 5,04. 118. 53. 15,00 -+ 0. 11,82 
а 8. 25. 110 — 4,86 118. 53. 18,50 0. 7,98 







АВ* — 0. 58. 45,2. 
Состоянйе баромет. = 333,55 париж. лин. 'Температура воздуха = -+ 151. Р. 


Зенит. разст.* — 33. 46. 
Рефракшя =. == 


Дополн.склон.* = 1. 36. 
Лополн. широг. = 32. 10. 


Широта места — 57. 49. 
10* 


48,28 
36,70 
56,03 
28,95 


31,05 


48,39 
36,83 


56,03 
29,9 


30,81 


50,32 
36,95 


56,03 
31,24 


28,16 


50,51 
37,00 
56,03 
31,48 


28,52 
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№ } : ян1е т вн на Приведи. От: о Я ро дъ 4 
а пани а р в 
№ 7. полярная ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминащя. 
х / у | / И 
Поправка хроном. на среднее время — — 16. 29,3. АВ* — 0.58. 45,2... 
Состоян!е. баромет.. = 333,55, париж. лин.’ Температура воздуха == 15,5 р. 
35 мам 1821. 
о |7 7 Й ий 7 И И 5 Й) 
1. 118. 29. 16.2 с- 0,63°› 51. 10. 46,00 0, 3,53 Зенит, разст.® — 33. 46. 51/21 
2. 18. 31, 543 '— 0,00 51. 19. 43,00 — 0, 1,62’ Резракщя Е —= . 37,04 
Обратное положен!е лимба. Дополн. склон.* ==" 1. 36. 56,03 
3. 8. 36. З1,7. — 4.95 118.53. 29.25 +0. 0,04 Дополн. широт. = 32. 10. 32,22 
4. 8. 39. 12,7 — 4,95 118. 53. 29,75 -- 0. 0/17 
ь . Широта иБста — 57. 49. 27,78 
№.8.. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 
Поправка хроном. на среднее время = —- 16. 29,6. 'АВ* = 0. 58. 45,2. 
Состояне баромет. — 333,55 париж. лин. 'Гемпература воздуха = = 15,3'Р. 
в. 35 Маы 1827. 
ее 8. 48. 1-е 0,36 51. 19. 52.25 — 0. 6,01 Зенит. разст.* ‘== 33.'46. 49,57 
2. 8. 50, 271 с--'0,36.^ 51. 19. 50;25 —0. 9,08 Резракмя = он 37,07 
Обратное положен1е лимба, Дополн. склон. *—= 1. 36. 56,03 
3: 8. 54. 3,0 — 4,50 18. 53. 11,75 ‘+ 0. 14,75 Дополн. широт. = 32. 10. 30,61 
4. 8.56. 210 50 ба» Ш 
Широта мета — 57. 49. 29,39 
№ 9. полярндя ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминация. 
Поправка хроном. на среднее время — — 16. 29,4. АВ* == 0: 58; 45,2. 
Состояще баромет. = 333,55 париж. лин. Температура воздуха ‘== +. 15:0. 
ок маи 1827. 
1. 9. 0. 46,7 -- 0,63 51. 20. 12,00 ‹— 0. 29.10 Зенит. разст.*! = 33. 46. 49,28 
2. 9. 3. 27,3. --ы 0,2% 51. 20. 17,50 — 0. 36,14 Резхраквая = б-ы 37,12` 
_ Обратное положенйе лимба. , Дополн. склон.* == ‘1.36. 56,03 
т: 9. 7. 59,71 -—— 7,02 118. 52. 40,00 + 0..49,82 ° Дополн. широт: = 32. 10. 30,37 
4. 9. 10. 52,0 — 5,85 18. 52, 25,15 0. 59.16. И 
—_ Широта мьста — 57. 49. 29,63 
№ 10. НОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. - 
Поправка хроном. на среднее время = — 16. 41. АВ* —.0..58. 46,6. 
Состояше. баромет, '334,25 париж. лин. "Температура воздуха = -+- 18,2. Р. 
1897. о. 
№ 7. 3% 17,3 — 3;24 67. 8. 33,00 — 2. 52,56 Зенит. разст.* —:33: 46. 50,96 
22: 7. 34. ЧТо — 3,961 67. 8. 21.715 — 2, 87,40 Резракшя с =. 2 -+ 36,64 
- Юбратное положен!е. лимба. Дополн.склон.*— 1+ 36. 56,40 
8: о 7. 38. 16,3; --- 6,30; 134. 36. 55:50 2. 11,47. Дополн. широт. = 32. 10. 31,20 
4... 7. 40, 54,2 + 6,30. 134. 37. 12,25 +2. 3,61 - 
: ка: Широта мвста — 57. 49. 28,80 








= ЧТ — 


№ \ Приведен!е ‘и от- 
 Бизиро Состолье хроно- Соетолы:е Отщитываня на НР та Похученны вызодъ. 
аня, метра Луи-Берту. уровня. димбъ. меридант, у 


№ 11. полярная ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 
1 п Ь и! 
Поправка: хроном.. на. среднее. время: —= — 16. 4,0. АВ* = 0: 58. 46,6. 


Состояше баромет. = 334,55. париж: лин.. Температура воздуха == 17.9Р. 
| 35 ши 1827 
22 Мая . 


о 


Ь 1 1 о и! о 1 
1. 7. 44. 24,0. .— 2.52 ` 67. 7. 27, 15 щи. 46,40. Зенит: разст.* = 33. 46. 
‚2. 7. 46. 42,0 — 4,32 67. _1. 19, 30 ви. 35,79. Резракшя. = в. 
Обратное положен!е лимба. Дополн. склон.* =. 1. 36. 
3. 7. 49 55,0. -н 6,30. 134. 37. 55,00 Е 1. 24,84 | Дополн. широт. = 32. 10. 
4, 7. 52. 22,0 -н 6,30 134. 38. 6,25 -- 1. 1,97 


№ 12. полярная ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминазая. 


Поправка хроном.” на. среднее. время = — 16..3,9. -АВ*—=0. 58. -465бадн 
Состояще баромет. =.334,55 париж. ‘лин. Темпералу ра: ‘воздуха =: 76. р. 
5 мам! 1821. 
1... 7. 57. 30,0 — 0,50 67. 6. 35,00 — 0. 53,29. Земит. разет.* - = 33, 46. 
2. 7. 59. 43,0 — 3,42. 67. 6. 28,15 — 0. 46,10 Резракшя т ов ‘еее 
Обратное положен1е лимба. Лопблн. склон, * — 1. 36. 
3. 8. 6. 14,0 -к 6,30 134. 38. 43,75 --0. 27,95 Дополн, широт. = = 32. 10. 


4. 8. 8. 31,0 -- 8,10 134. 38. 51, ,00 = 0. 22,66; | 
ь Широта иъета` — 57. ‘49. 


№ 13. полярная ЗВЪЗДА. Нижняя. ‘кульминация. 


Поправка хроном. на а среднее время = — 16. 3,8. АВ* = 0. `58. 46,6. 

Состолнйе баромет. — 334,55 париж. лин. Тезпература воздуха = -н 17,3 Р. 

| . = т 1827. 
1. 8. 14. 67 — 4,05. 67. 6. 55,00 — 0. 12,04 Зенит. разег.^ — 33. 46. 
2. 8. 16. 47,3  — 4,05 67. 5. 52,50 — 0. _ 8,13 Резракшя == 
Обратное положен1е лимба. Дополн.склон.* = 1. 36. 
3. 8. 20. 39,0 -+ 4,95 134. 39. 11,50 (+0. 3,8% Дополн. широт. ==-32. 10. 
4. 8. 23. 17,0. -ы 4,95 134. 39. 14,75 0. 1, ‚83, 


Широта места = 57. 49. 


№ 14. полярная ВЪЗДА. Нижняя кульминаця. 


Поправка хроном. на среднее время —= — 16. 3,7. АВ* — 0. 58. 46.6. 
Состоян1е баромет. = 334,55 париж. лин. Температура воздуха — +. 17,0 Р. 
ва 190. 
1. 8. 28. 1,7 — 71,20 67. 65.4750 —0. 0,01 Зенит. разст.* = 33. 46. 


2. 8. 30. 10,0 .— 7.20. 67.5. 48,75. — 0, -0,06 Резракшя 


Обратное положен1е лимба. Дополн. склон.* = 1. 36, 
- 8. 35. 59,0 -н 1.44 134. 39. 18,50 0. 2,50  Дополн. широт. =. 32. 10. 
_ 4, 8. 38. 1,0 —ы 180 134. 39. 18,75 -- 0. 4,20 


Широта мъета = 57. 49. 


Широта мвета = 57. 49. 


52,36 
36,71 
56,40 
32,67 


27,33 


49,83 
36,78 


56,40 
36,21 


29,79 


50,65 
36,85 


56,40. 


31,10 
28,90 


51,37 
36,90 
56,40 
31,87 


28,13 
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№ (обтоян!е. хроно-* ‹ ›Соотоям Отщизыван|Я иа Иридедеше и о«- Пнерих ы. ив а 
Ва мета Яуы Верт. Пошы о ри ао 
№ 15..нолярнля ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминавщя. 
У / д Ь и ‘и 
Поправка хроном. на среднее время — — 1. 3,6. АВ* — 0. 58. 46,6. 
Состоянйе баромет. =334,55 париж. лин. Температура воздуха == += 16,7 Р. 
й 5 Моня , 
33 Мая 1827. 
} / и и в. 1 и 1 и о й И 
О 8. 42. 20,0 — 9,00 67. 6. 3,00 — 0. 9,287 Зенит. разст.* — 33. 46. 48,87 
2. 8. 45. 21,0 —10,08. 67. 6. 2,15 — 0. 13,78 Резракшя Е 36,95 
Обратное положенйе лимба. Лонол.”.склон.* =: 1: 36. 56,40 
8. 8. 48. 55,0 —.3,60. 184. 39. 0,50 +0. 20,85 `Лопол. широт. = 32. 10. 29,42 
4. 8. 51. 34,3 — 2,25 134. 38. 5675 0. 26,82: ты 
ра , Широта места — 57. 49. 30,58 
№ 16. « ЛЕБЕДЯ. Верхняя Кузьмина 
Поправка хроном. ‘на среднее ‘время = — №. 10.2 АВ* == 20.35. 34.8. 
Состоя е-‘баромет.: =2:834,1т париж. лин: `` Температура ‘воздуха = + 125 Р. 
о а Г. 
1. 15. 37. 5101 2.70°_ 87. 4 4850 138. 21.95 Зенит. разет.* = 13. 9. 14.95 
2. 15. 40. 57,7 “1 1,80. 87. 13. 0,00 +30. 6,37 Резракшя == 13,63 - 
Обратное положен лимба. Склонен!е* — 44. 39. 56,76 
3. 15. 45. 28,0 `— 4,50. 114.21. 42,25 —19. 53,31. `. 
.-4. ‚15. 47. 491 — 3,60, 114, 17. `1,00 —15. 20,71 г 
м Широта мъста — 57.49. 25,34 
№ 17 '® ЛЕБЕЛЯ. Верхняя кульминаюя. _ 
Поправка хроном. на средпее время — — 16. 0,9. АВ* — 20. 35. 34.8. 
Состояне баромет. — 334,7 париж. лин. Температура воздуха — -+ 12,5 Р.. 
они 1827. 
1. 15:52 435 ‘3- 2,97 87. 35. 22.00 + 7. 44,27 Зенит. разет.* = 13. 9. 15,35 
2. 15. 55. 1,3 + 1,44 87. 38. 16,25 +4. 52,93 Рефракшя ты _ 13,25 
Обратное положен1е ‘лимба. о Склонеше* = 44. 39. 56,76 
3. 15.58: 42.0 `— 3:60 114. 3.40.50 '-- 1..55,98 ы 
4, 16. 0.570 — 5,01 14. 2. 30,25 0. 44.87 
Широта мета = 57. 49. 25,36 
№ 18. &‹ ЛЕБЕЛЯ. Верхняя кульминац1я. 
Поправка хроном. на среднее время = — 16 0,8. АВ* — 20. 35. 34.8. 
Состоян1е` баромет. — 334,7 париж. лин. ‘Температура воздуха = +. 12,5 Р. 
8 мак 1827. 
т. 16. 5. 320 — 018 87. 43. 5,00 +0. 2,60 Зенит. разст.* = 13. 9. 15.07. 
2. 16. 8. 18,0°— 1,08 87. 42. 23,50 +0. 43,87 Резракшя = 13,24 
Обратное положен!е лимба. Огтонене* — 44. 39. 56,76 
3. 16. 12. 45,0 — 3:42. 114. 5. 17,00 — 3. 35.40 
4. 16. 15. 5,7 — 2,10 14. 7. 36500 —5. 57,53 


Широта мфста = 57. 49. 25,07 











м м 


Приведеше и 01» 


*’Состояе хрово- Состояне Отщитьвашя на : `_ Пожученный пыво д 
има а ВОР. Поиь р 
№ 19. с ЕБЕДЯ. Верхняя кульминашя. 
+ И Ь 1 и 
Поправка хроном.. на среднее время — — 16. 0,6. АВ* — 20. 35. 34,35. 
, и о 
Состоян!е баромет, = 334.7 париж. лин. Температура воздуха = -= 12.5 Р. 
р й ду. г. 


Ви 1807. 


22 


Ь ) й 7/ о и 7! 4 | | [2 
1. 16. 20. 240 в 0,36 87. 29. 39,00 -13. 28,78 Зенит. разет.* = 13. 9. 
2. 16. 23. 35,5 — 0,00 87. 23. 4250 +19. 24,60 Резракшя = — 


Обратное положенй!е лимба. Склоненте* == 44. 39. 


3. 16. 30. 44.3 — 2,97 114. 38. 12.00 —36. 25,50 
4. 16. 32. 51,7 — 3,60 114. 44. 12,75 —42. 26,00 В 
: я Широта места — 57. 49. 


№ 20. „ ЛЕБЕДЯ. Верхняя кульминашля. 


Поправка хроном. на среднее время — — 15. 28,9. АВ* = 20. 35. 34,9. 
Состоян!е баромет. —= 335,3 париж. лин.’ 'Гемпература воздуха = -н 10,0 Р. 


5 ма» 1827. 





1. 15. 37. 300 — 0,90 87. 31. 8,50 и. 55,82 Зенит. разст.* — 13. 9. 
2. 15. 40. 49,0 — 8.15 87. 35. 53,50 -= 7. 12,65 Резракшя = -- 
Обратное положен!е лимба. Склонене* = 44. 39. 
3. 15. 46. 6,0 -н= 9,00 114. 3. 36,25 —2. 6,78 
4. 15. 49. 47,0 -н 7,56 114. 1. 50,00 — 0. 21,08 
Широта мБета = 57. 49. 
№ 21. « ЛЕБЕДЯ. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на среднее время = — 15. 28,6. АВ* — 20. 35. 34.9. 
Состоян1е баромет. = 335,3 париж. лин. Температура воздуха — -н 10,0 Р. 
6 Поня 1 
г ФЕ Мая 827. \ 
1. 16. 0. 47,0 -+ 3,60 87. 39. 6,50 -- 3. 55,04 Зенит. разст.* — 13. 9. 
2. 16. 3. 25,0 --ы 0,90 87. 36. 21,50 -ы 6. 43,12 Резракшя = - 
Обратное положен!с лимба: Склонен1е* — 44. 39. 
3. 16: 7. 54,3 — 5,40 114. 14. 5775 —13. И,84 


4. 16. 19. 17,7 — 5,40 114. 40. 34,75 —38. 56,06 
И Широта мьста — 57. 49. 


№22. . ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминащя. 


Поправка хронм. на среднее время — — 15. 20,7. АК» — 0. 58.. 49,8. 
Состоян1е баромет. — 335,9 париж. лин.. 'Гемпература воздуха = -1- 18,2 Р. 


Тоня 
в мая. 1827. 


1. 6. 45. 43,0. — 2,70 67: 12. 1475 — 6. 39,54 Зенит. разет.* = 33. 46. 
2. 6. 48. 3,0 — 2,70 67. 1. 53,50 — 6. 18,62 Резракмя — 

Обратное положене лимба. Лопол. склон.* = 1. 36. 
3. -6. 53. 38,3 -в 6,30 134. 33. 30,00 +5. 30,73 Дополн: широт. = 32. 10.. 


4 6. 63. 327 +225 134 34. 5715. Чы4 13,69 
о Широта иъста = 57. 49. 


























>. 


И 
17,86 
13,67 
56,76 


28,29 


17,13 
13,46 


57,55 


28,14 


16,54 
13.82 


57,55 


27,91 


48,99. 
36,71 


56,76 
28,94 


31,06, 
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№ : ян : еден!е и от- в 

Вино Состоли!е' хроно= бостояне Отщитывашя на Е а чо Похученный вызодъа 
Е метра Лун-Берту.. — уровня. лимбЪ. и т =: О ВН 

ван1я, меридланъ. . 


№ 23. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА: Нижная Кульнинашя. 


. , И й | РО 
Поправка хроном. на среднее время = — 15. 20,5: АВ* в 0. 58. 49,8. 
Состоян1е баромет. = 335,9 париж. лин. Температура воздуха = += 17,8 рус. 
- 18. 

ы Ъ И и о й И ` { И * Г о / 
1. (7.48. 267  — 315. 67. 9. 1225 — 3. 30.13° Зенит, разек* о ==:83. 46. 
2. 1. 11. 237 — 1,80 67. 8. 52,25 ‹— 3. 19,59 Рефракшя = т. 
Обратное положеше лимба.  Деполн. склон.* = 1. 36. 
3. 7. 16. 22,7 -н 4,50 134. 36. 23,00 -+ 2. 48,62. Дополн. широт. = 32: 10. 
4. 7. 19. 13,7 -ь 4,50 134. 36. 33,50 -- 2 32,07 

Широта мета — 57. 49. 
м ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминаця. | 
Поправка хроном. на среднее время = — 15. 20,4. АВ* — 0.58. 49.8. 
Состояне баромет. = 335,9 париж. лин, 'Температура воздуха = + 17,4 Р. 
ее 89л. 

1. 7. 28. 8,0 — 2710 67. 7. 21,00 —1. 45,79 Зенит. разет.* = 33. 46. 
`2. 7. 30. 37,7 -— 1,80 67. 7. 9.00 — 1. 34,32 Рефракмя ^ = 
Обратное положен1е лимба. Лополн. склон.* = 1. 36. 
3. - 7. 38. 2,3 - 4,95 134.38. 6,25 -- 1. 4,09 Дополн. широт. = 32. 10. 
4. 7. 40. 167 -- 315 134. 38. 15550 -- 0. 56,10 


Широта мБста = 57. 49. 


№ 25. . ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминащя. 


Поправка хроном на среднее время — — 16. 20.2. АВ* — 0.55. 498. 
Состояше баромет. = 385,9 париж. лин. 'Температура воздуха —= -+ 170 Р. 
9 Паш 1897: 
1. — 7.45. Л -— 090 61. 6.1400 — 0. 40,45 Зенит. разст* — 33. 46. 
2. 7. 47. 23.3 `— 0,90 67. 6. 8715 — 0. 34,23  Резракшя Е 
Обратное положен!е лимба. Дополн.склон.* — 1. 36. 


134. 38. 48,25 
134. 38. 55,00 


= 810 
= 4,05 


8, 053 430 
Е а 


-+ 0. 19,28 
+ 0. 11,64 


№ 26. поляРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кулЬМинация, 
Поправка хроном. -на среднее. время —= = 165. 201. АВ* — 0.-58; 49,3. 
‘Состоян1е баромет. = 335,9 париж лин.’ ’Гемпература воздуха = = №,6.Р. 
Е ми 1827 
.`эб Мая . 


2 8 В. 53.3. — 0,90; 67. 96. 36,25 —10. 2.56 Зенит. разок.» 


— 33. 46. 

279 8. 8. 8,3. — 1.80 67. 5. 36,25 — 0. 0,69. Реъракшя а 

Обратное положене лимба. | Дополн. склон.* = 1. 36. 

3. '8. 12. 48,1 += 3,60 134. 39. 10,00 --0. 0,00: Домолн, зпирот, = `32. 10. 
4. 8. 15. 10,0 - 3,60 134. 39. 10,50 -- 0. :0,32 р а - 

т - Широта мьста — 57. 49. 


Донолн. широт, = 32. 10. 


Широта ифста. = 57. 49. 


51,45 
36,84 


56,76 


31,53 
28,47 


51,16 
36,95 


56,76 
31.35 


28,65 


50,01 


37:04 


57,76 


30,29 
29,71 


50,36 
37,12 


56,76 


30,72. 


29,28 












































т м 


№ . , +6 ; Призедене и от- ; зы и 
ит а ыы а мо И, я Полученный вывод 
. злА. ижняя кульминащя. 
№ 21. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Н у. 
1 Ь / и 
Поправка хроном. на ‘среднее. время — — 15. 20,0. АВ* = 60.558. 49,58. 
Состоян!е баромет. = 335,9 париж, лин. Температура воздуха == 16,2 Р. 
25 маи 1827. 
1: 8. 19. 7:0: — 0:90 67. 5. 37,50 а. . 2.17 Зепит. разет.* — 33” 46. 49.20 
2, 8. 22. 100 — 1,80 67. 5. 40.25 - 0. 4,74 Резракшя — 37,19 
| Обратное положен1е лимба. Дополн. склон. * =" 1. 36. 56,76 
3. 8. 26. 11.0. -н 3,15 134. 38. 58,15 -+ 0. 9,64 Лополи.- широт. = ‘82. 10. 29:63 
4. 8. 29. 5.0 -+ 3,15 134. 38. 56,00 -ы 0. 14,25 


Широта мьела — 57. 49. 30,37 


№ 2$. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 


Поправка хроном. па среднее время — — 15. 19,8. АВ* — 0.58. 49:8. 
Состоян!е 'баромет. = 335,9. париж. лин. ” емиература воздуха = += 15,8 Р. 
56 Шан 1827. 
1. 8. 34.`20:6. -—= 2,52. 67. 5. 59,50 — 0. 24,86 Зенит. разсх.* `— 33.46, 51:02 
2. 8. 37. 13 262." 670.5. 60 — 0. 31.438 Резракшя —— 37,24 
Юбратное положенйе лимба. Дополн. склон.* = 1. 36. .56.76 


23} 8. 41. 7.0 -= 4,50 134. 38. 32,00 -+ 0. 42,91 Доноли. широт. = 32. 10. 31:50 
4. 8. 43. 35,0 -ь 1,80 134. 38. 18,00 0. 50,68 
} Широта мБста — 57. 49. 28,50 


№ 29. поляРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминаши. 


Ь 
"Поправка хроном. на звЪздное. время. = + 4. 58. 7.4. ‹АВ* — 0. 58. 521. 


"Состояще баромет. = 336,7 париж. лин. Температура воздуха — = 17,0 Р. 
— 23 мам. 1891. 
нь 6. 59. 11,0 — 0,00 _ 81. 15. 9,75 — 3. 19,90 Зенит. разет.* .—.33. 46. 50,94 
о то 40 ве 3. 1565 Рефракщшя Е. 37,08 
Обратное положен е лимба. | Лополн. склон.* — 1. 36. 56,89 
3. 7: 1. 56,0 `— 2,70 148. 43. 1,50 -= 2. 27,18 ДЛополи. широт. = 32. 10. 31,13 


— а т... 194 — 21018 3. 00 Г 
и т Широта мьста — 57. 49. 28,87 


№ 30. полярная ЗВЪЗЛА. Нижпля кульминашя. 
Поправка. хроном. на звЪздное время. —= -+- 4. 58. 10,2. АВ» — 0. 58. 521. 





Состоян{е баромет. = 336,7 париж. лин. "Температура воздуха — ++ 16,6 Р. 
Е о 1827. 
1. 7. 16. 7,0 - 180 81. 13. 36,00 — 1. 45,10 Зенит. разст* — 33. 46. 50;00 
2. 7. 18. 53,0 =..0,90 81. 13. 22,50 — 1. 32,45 ° Резракшя == 37,18 
``Обратное положен! ‘лимба. Дополн: склон.* == ` 1. 36. 56,89 


3: 1. 93. 29,01 2,10 `` 148. 44. 21,75 к 1. 1821 `Дополи. широт. = 32. 10. 30,29 
4. Л. 5. 540 — 3,60 148. 44. 31,00 -- 1. 4,00 
| не Широта мфста — 57. 49. 29,71 
11 

































































Зизиро- : 


®. ь 
Состоян!е; хроно+ 


Состоян:в 
метра Луи-Берту. 


уровня. 


Озщитьтвашя на 
зая» 


82 


Приведеше. и. от- 
щитыьтван!я на, 
мерилланъ.. 








Полученный выводь, 


№ 31. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминашя. 


| :’ у Ь 1 
Поправка хроном. на звёздное время — -+. 4. 58. 12,8. АВ* — 0. 58. 52,1. 


Сослолнйе баромет. = 336,7 париж, лин. Температура воздуха = в 16,2 Р. 


Тюня 
то $ 
Мал, 


279 


|1 1 #/ И 
т. ‚ 7. 30. 54,0. -= 180 
2. 7. 33. 31,71 -ы 0,90 
ОЭбратное положене лимба. 


3.. 1. 37. 45,3 — 3,60; 


148. 45. 9,15 
Я 110. ИЗ — 300 


18, 45. 1.75 


1827. 


81. 12, 37,50 — 0. 46.89 
81. 12. 30,00, 


— 0: 38,67 


=. @ 27,73 
== 0. 22.14 


Зенит. разст.* 
‚ Резракщя 


‚ Дополн. склон.* = 


Дополн. широт. 


`Широта м5ста 


№ 32. полярнля ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминаця. 
Поправка хроном. на звёздное время = +: 4. 58. 15,3. АВ» — 0. 58. 52.1. 


Состояне баромет. = 336,7 


о Ми 1897. 
т. 7.46. 20,0. -=. 1.35.0 ЗЕ Ю 1,50 — 0. 10.81 
2. 1. 48. 56,0 к 0,45. 81. . 58,00 — 0. 7722 
Обратное положен!е лимба.. ы 
3. (1.52, 207 — 3,15, | 148. 45, 31,25 +60 348 
4. 1.55. 460 — 3,15 148. 45. 35,00 -к 0. №23 


Поправка хроном. на звфздное время — -+-. 4. 58. 179. АВ* 


бостояне баромет. — 336,7 нариж. лин. 
20 Шан 1827. 
+: 81 00 —20 зщ 50° 0. 00 
2. 8. 3. 340 — 210 81. Ш. 5250. —0. 0,48 
Обратное положен!е лимба. 
3. 8. 7. 41,3 — 0,90 148. 45. 30,50: 0. 2.78. 
4+. 8. 10. 56,0, — 0,90. 148. 45. 27,15 -- 0. 5,73 


Зенит. разет.* 
Реъракшя 


Лополн. склон.* — 


Дополн. широт. = 32. 10. 30,31 


33. 46, 49,39 
37.26 


1. 36. 56,89 
32. 10. 30,26 


57. 49. 29,74 


париж, лин. Температура воздуха = -ь 15,8 Р. 


53. 46. 50,35 
‘37,35 


Т. 36. 56,39 


Широта мфста — 57. 49. 29,19 
№ 33. полярнля ЗВЪЗДА. Нижняя кульминац:я. 


0; 58. 52.1. 
Температура воздуха — + 154 В, 


Зенит. разст.* — 33. 46. 50,83 


Реъракшя 


37,41 


Пополн. склон.* = 1. 36. 56,89 
Донолн. широт. = 32. 10. 31,35 


Широта мьста -= 57. 49. 28,65 


№ 34. полярРнАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя. кульминац1 ях 
Поправка хроном. на звЪздное время — + 4. 58. 20,6. АВ* — 0. 58. 521. 


` Зенит. разст.* 
Резракця 


Лополн.. склон.* 
‚ Дополн. широт: 


33. 46. 51:07 
37,48 — 
1. 36. 56:89 


32. 10. 31,66 


Состоян1е баромет. — 386,7 париж, дин, Температура воздуха = -ь. 15,0. Р: 
зы Вр. 

Е 8. 16. 31.0; —. 2,88, 81 №2 7,00: — 0. 1356 

2, 8. 19. 58,0 — 2,88. 81. 12. 1,25 — 0. 2001: 

Обратное положеше. лимба. - - 

3, 8. 24. 14,3 — 0,12. 148. 45. 3,25 -к 0, 29; 84 

4. 8. 27. 127 — 2,10 148, 44. 55,75 -к 0. 37,80, 











Широта мета. 


— 57. 49. 28,34. 








с. а 


Г о в НИ За 
з м У "Состоле ‘хроно- "Состоя Отщитывашя на 
ее. иетра Луи-Берту. уровил. Лииб. 


З(риведеше, ‘и. от 
щитываня на’ 


мериданъ. 


№ 35. неолярнАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминанИя. 


| Ь / И, В й и! 
Поправка хроном. на звёздное время — -+ 4. 58. 20,3. АВ» = 0. 58. 521. 


Состоян1е баромет. = 336,7 париж. лин. 


1 / И й © ‹ / И 
1. 8. 32, 500 — 3.60 81.10. 49,25 
9. 8. 35. 49,3” = 3.60 81. 12. 58525 
Обратное положене лимба. 
3. В. 40. 44.3 — 3,60 148. 44. 10,50 
4. \\8. 43. 377 `5- 3,60 148. 43. 56,50 


Температура ‘воздуха = Е 14.5 Р. 
20 маи 1827, 


г: 55,42 Зенит. разст.* — 33. 46. 


= 1. 


615 Реъракщя _ — 
„Дополн.склон.* = 1. 36. 










Похлученнытжводь, 


51,25 
37,54 
56,89 


== 1. 5.84 Дополн. широт. — 32. 10. 31,90 
Е 38, 61 


ЧИирота мьета — 57. 49 


№ 36. полярная ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминаш я. 


Поправка хроном. на зв5здное время == +. 4. 58. 26,0. АВ — 00. 58. 52.1. 
Тенперанура' воздуха == 14, 0 р. 


т 
2° В 1827. 


Состояне баромет. — 336.7 париж. лин. 


1. 8. 48. 41,0 — 4.05 ‘81. 19. 54,75 
2. 8. 51. 433 — 5,85 81. 14. 15,00 


Обратное положене лимба. 


д. 8. 59. 107 — 2.70 445. 42. 32, 25 +3. 2,28 


—2. 


3,04 Зенит. разст.* — 33. 46. 


— 2. 19,01 Реъракшя == 


. 2810 


50,87 
37,61 


Дополн.склон.* = 1. 36. 56,89 
3 8. 56. 0,3 — 2,10 148. 42. 49,00 --2. 43,15 Дополи. широт. =.32. 10 


И иъета — 57, 49. 


№ 37. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. ме кульминаця, 
‚ оправка хроном. на звБздное время — -+ 5. 2. 15,4. АВ* — 0. 58. 52,8. 


\Состояне баромет. — 336,8 париж. лин. 


Тюня 
о Мая 1827. 


‘с № 7. 24; 520 — 0.90 81.12. 50,00 
2, 7, 29. 29,0 — 1,26 81. 12. 39,25 
Обратное положене: лимба.. 

:3. Ч. 39. 10,0. -=. 1,80 148. 45. 18,50 
4. Л. 42. 21,0 -+ 1,80 148. 45. 26,50 


-— 0. 53,40 Зенит. разст.* — 33.46. 
— 0. 38,98 Резракшя = 

„Йонолн.склон.* — 1. 36 
-= ©. 16,08 Дополн. широт. = 32. 10 
= 0. 10,73 


Температура. воздуха = + 18, ор. 


Широта мьста — 57. 49 


№ 3$. полярная ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминащя. 
Поправка хроном, на звфзаное: время — -+: 5. 2. 19,3. АВ* — 00. 58. 52,8. 
Температура воздуха = = 16,8 Р. 
3 маи 1827. 


Состоян1е баромет. = 336,8. париж. лин, 


071. 109249. 60 = 108 81. 1. 59,25 
95 7. 5857 09 12 1. 57,60 
Обратное ‘положен1е лимба. 

-3. 7. 57. 6,0180 148. 45. 36,25 
д. о - 1 ‚30, 148. 45. 38,50 


—:0. 
—0. 


10 
= 0. 


‚(0 
0 


‚2,95 Зенит. разск.* = 33. 46. 


1,06 Резракшя 


Дополн.склон.* =. 1. 36. 
08° Лополниширот; = 32; 10. 
Эа. 


3 ты 
Широта места = 67. 49 
11* 


. 31,59 


28,41 


5018 
37.96 


. 56,93 
. 30,21 , 


. 29,19 


52,30 
37,18 


56,93 
32,55 


‚ 21,45 





































84 


в. 


Визиро- 
вазл, 


Приведене и от- 
щитываня на 
мериданъ, - 


Состояше 
уровня. 


Состояне. хроно-. 


Отщитыван!я на Нохученный выводъ, 
метра Луи- Берту.. зимбЪ. РУ | 


№ 39. нолярндя ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


ЖИ Ь | 7 
Шоправка хроном: на звБздное время = -+ 5. 8. 0,8. АВ* — 0.58. 53,8. 












































Состоянйе баромет. — 38551 париж. лин. Температура. воздуха = == 11,5. Р. 
22 аи 1827. 
`ъ. 7 Й [ о й : и ; о \й 
Е 704.329 — 0/90. 84.55. 4315 +0. 5,06 Зенит. разст.* = 30; 32. 59,68 
5. 7. 43. 507 — 0,90 84. 25. 4515 +0. 2,97 Резракшя = 33,54 
Обратное положене лимба., Допол. склон.* —= 1. 86. 57,00 
э. 7. 48. 30,0 — 4,05 145. 31. 51,15 — 0. 0,32. Дополн. широт. = 32. 10. 30,22 
-4. 7.52. 17,0. — 4,95: 145. 31. 52,00 — 0. 0,12 
о Широта мБета = 57. 49. 29,78 
№ 40. полярная ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминаця: 
Поправка хроном, на. св5здное время — -+ 5.. 16, 31,0. АВ* — 0. 58. 55,1. 
Состоян!е баром. = 333,6 париж. лин. Температура. воздуха = ++ 10,0 Р. 
=& Тюня 1827. — 
т. _Т. 19. 38,0’ -— 0,00 84. 25. 12,25 в 0. 30,04 Зенит. разет.* = 30.. 33. 2,92 
2. 7. 22; 17,0. + 135 84. 25. 21,00 +0: 23,44 Резракшя —= 33,58 
Обратное положен!е ‘лимба. Лопол. склон.* = 1. 36. 57,05 
3. 7. 27. 53,3 — 270 145. 32. 4,15 — 0, 1217 Дополи. широт. = 32.. 10. 33,55 
Широта мБста = 57. 49. 26.45 
„№ 41; ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхияя кульминаци. 
Поправка хроном, на звфздное время — -+ 5. 20. 5456. АК* — 0. 58. 55.1. 
Состоян1е баромет, = 334,8. париж лин. Температура воздуха — + 10.0`Р. 
`&5 Феня 1827. о 
т: 7. 0: 32.0 — 0,00° 84. 24. 28.00 КТ. 21,26 Зенит. разст.* == 30.. 32, 59,52. 
2. 7. 3 16.7 `- 0,00’ 84 24: 39,25 -- № 9,78 Резракщя =. 33,71 
Обратное положен!е лимба. ДЛопол. склон.* = 1. 36. 57,10 
ео 7. 9. 22:0: з- 414 145. 32. 31.50 — 0. 47,43 Лополн. широт. = 32.. 10. 30,33 
4, 7. 14. 45,0 -ы 2,88 145. 32. 650 — 0. 312% 
Широта мБета = 57. 49. 29,67 
№ 42. полярРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминаии. . 
Поправка хроном. на звЪздное время: — -н 5. 20. 58,0. АВ* = 0. 58.. 55. 
Состоян!е баромет, == 334,8` париж, лин.’ Температура воздуха === 10;3 Р: 
. к Тоня 1827. . 
Т.. 7: 19: 16,0---= 608. 84: 25. 28,25 + 0. 20,24: Зенит. разет.* = 30.,33. 0,30 
2. 7. 22; 127. --ь БА. 84, 25. 33, —н 0. 14,34: Резракшя == 33,65. 
Обратное положене лимба. Допол.. склон.* = 1.86. 57.10 
3: 7. 26. 43:0 -= 5;40. 145. 31. 52,75 —0. 7,29 Дополн. широт; = (32: 10. 31507 
4. 7. 29. 177 -н 3,60. 145, 31. 495 — 0. 4,32: | ._ 
т Широта. мета — 57. 49. 28,93 

















м 
Визиро- 
вашя, 


ь , 
Поправка хроном. на звздное. время. — + 5.21. 0,7. 


= 85 


Состоянте; хроно- Состояе Отщитызван!я на 
метра Луи-Берту. уровня. 


— 


Приведеше и от- 


зцитыван!я на 
мериданъ. 









Похлхученных вывод? 


№ 43. полярРнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


| р Й 
АВ* — 0. 58, 55.1. 


Состолн!е баромет. = 384,8 париж, лин- Температура воздуха = = 10,7 Р. 


*5 Люня 1827. 


1. 
2.. 


3. 
4. 


Поправка хроном. на звъздное в 
Состояне баромет. == 334,8 париж 


1. 


Ь / И _* И о 1 И 
7. 33. 45.0. — 0,68. 84. 25. 50.25 
7. 36. 27,0 с-= 180 84.25. 49,25 


Обратное положене лимба. 


7; 40. 42,0 (-+ 5,40. ` 145. 31 
7. 44. 9,0 -+ 3,60 145. 31 


. 44,25 
‚ 49,25 


+ 0. 1,00 
=. 0. 0,12 
= 0. 30.46 
20: 2.28 


Зенит. разст.* = 30.° 32. 59,50 
3 


Рехракшя 

* 
Допол.. склон. 
Дополн. широт, 


Широта мъета 


№ 44. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминаця. 


55 Мюня 1827. 
7. 51. 30,0. .— 0,00. 84. 25. 35,50 == 0. 10.80 


— 0. 30,19 
— 0. 45,36 


3, 
1. 36. 57,10 
32. 10. 30,18 


57. 49. 29,82 


ремя: = =. 5. 21. 3,9. АВ* — 0. 58. 55,1. 
„олин. - Температура! воздуха = + 11,0 В... 


Зенит. разст.* == 30. 33. 0.07 


Реъракия 
Допол. склон.* 
ДЛополн. широт. 


Широта мета 


№ 45. ПОЛЯРНАЯ ЭЗВЪЗДА. Берхняя кульминащ я. 


*5 Фюня 1827. 


= Ё.. 3,70: 
== 1. 16,24 


— 1. 55,43 


— 2. 107 


звъздное время = + 5.21. 7,4. АВ». — 0. 58. 
334,8 париж. лин. 'Темиература’ воздуха = = 


Зенит. разет.* 
Резракия 


Допол. склон.* 


Лополн. широт. 


Пирота мЬста 


ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя.. 
на звъздное время. = -= 5. 21.1111 АВ» = 0. 58. 55.1. 


33,55 
1. 36. 57,10 
32. 10. 30,72 


57. 49. 29,28 


55,1. 
11,3 Р. 
30. 32. 57,92 


33.52 
1. 36. 57.10 
32. 10. 28,54 


57. 49. 31,46 


Температура воздуха == „= 11,5 Р. 
*5 Фоня 1827. | г 


-+.2. 43,12: 


-- 3. 2,07 


—_3, 30,60 


2. 7. 55. 1,3 „0,00 84: 29. 29.15 зв 0. 171 
Обратное положен1е лимба. 
3. 8. 0. 39.0 =н 5,40 145. 32. 25 
4. 8. 5.477 -н 3,60 145. 32. 28,25 
Поправка хроном. на 
Состоянае баромет: = 
Т. `В: 10. 58,0--— 1,80 84. 24. 45,50 
2. 8. 14. 5,0 -— 0,00 84. 24. 33.25 
Обратное положенйе лимба:. 
3. 8. 22. 21,0. -= 3,60 145. 33. 35,50 
4.. 8. 25. 19,0 = 3,60 145. 33. 52,00 
№ 46. ПОЛЯРНАЯ 
Поправка хроном. 
Состояние баромет; = 334,8 париж. лин. 
1. 8; 30. 54,0 --к 0,36 84% 23. 2.75 
2. 8. 33.547 -—-0,00, 84: 22. 44,50 
Обратное положене лимба.. 
о 3 8. 38. 10,0- =: 6;30, 145. 35. 11,75 
4, . 36,00 





8. 41, 42,3 +522 145: 85 


— 3. 55,85 


Зенит. разст.* 


`Резракиля 


Люпол.. склон.* 
Дополн. широт. 


Широта мъста 


% 


30. 33. 0,00 
33,53 


1. 36. 5710 
32. 10. 30,63 


57. 49. 29,37 
























































— 86 — 


т 1 Н Н иведеше и. от- т а 
Е в та на Приавдень Похученный ‘выводы. > 
а метра Луи-Берту. уровня. НО. щитываня, на } 


мериданъ. 
‚ 








№ 41. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхная кульминац:и. 
( 


| р Ь и 
Поправка хроном, на звфздное время‘ — =: 5. 20. 38,6; АВ" — 0:58. 56.5. 


Состоян1е баромет. = 336;0 париж: лин. Температура! воздуха == эн 10,0. Р. 


= 


=1 юня 1827.. 






































Ц й ) о р Й Й в й п 
17. 1. 470 — 680 99° 19. 52,25 +0: 26.83 Зейнт: разон® — 30” 38. 0,93 
2. 7. 12. 7,0 — 3,60 99. 20. 1,00 с+-0. 17,09 Резракия = 33,82 
Обратное положенае лимба. Лопол.: склон.* = 1. 36. 57,27 | 
3. 7. 16. 43,3 —2,70. 160. 26. 31,50 — 0. 9.14  Дотолн: широт. = 32. 10. 32,02 | 
4. 7. 21. 467 — 4,14 160. 26. 23,75 0. 3:25. 

} Широта иъста = 57. 49. 27.88 
№ 48. поларнля ЗВЪЗЛА. Верхняя’ куйвиинавля. › 
Поправка хроном. ‘на звёздное время — -+: 5: 29. 42:6. АВ* — 0. 58. 56,5.. 
‘Состоян1е баромет. = 336,0 ‘париж. лин. Температура воздуха. = -к 11,0 Р.. 
=7 Шюня 1827. 
1. 7. 29. 52,3  — 3,06 99. 20. 21,25 +0. 6,0% Зена разст.*\ — 30; 32. 58,91 
2. 7, 33. 10,0 `— 3,06 99. 20. 20,25 --0. 0,90 Резракня 80. 33,65 
Обратное положен1е лимба. „Допол: склон.* —. 1. 36. 57,27 
3, 7. 38. 93 3:60 160. 96. 2450 10. 4,65  Лополн.нирот: ='32. 10. 29,83 
4. 7. 45.157 — 3,60 160. 26. 3375 — 0; 14.98 
Широта мета —57. 49.3017 
№ 49. полярнля ЗВЪЗЛА. Верхняя кульнинаиая. 
Поправка хроном. на звъзное время — -+ 5. 29. 46,1. АВ» — 0. 58. 56.5. 
Состоян1е баромет. = 386,0 ‘париж; лин. Температура воздуха — +: 12,0. Р. 
> `Фюня 1827. 
1. 7. 49. 51,7 — 314  `99. 19. 53;25 --00. 24,81 Зенит. ‚разст.* =.30. 33. 1,80 
2. 7. 52. 58,0 ^— 4,60 99. 19. 44,25 в0. 32,81 Реъракшя — 33,51 
`Обратное положен1е лимба, Пюпол.. склон.* = 1. 36..57,27 
9 7. 56. 521 — 2,10 160.27. 6,25 —0. 4453 „Йопойн. широт: = :32,. 10. 32,58 
7 8. 0. 180 — 5,22 160. 27. 11,00 — 0. 5621 _ 
Широта мбста = 57. 49. 27,42 
№ 50. полярная ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминащя. 
Поправка хроном. на звБздное время. — ++. 5. 29. 48,9. АВ* — .0;.58. 56,5. 
‘Состояне баромет. = 336,0 париж. лин. "Гемпература воздуха. == +: 13,0. Р. 
7 Тюня 1827. 
1. 3 5220 — 25 99.19. 155 я 1. 16,00 Зеник разсг* —30; 33, 186 
2. 8. 8; 17 — 225 99.18, 47,50 че. 21,59 Рефракшя . —- :33, 37. 
"Обратное положене лимба, Шюопол. склон.* = 1. 86. 57,27 
19 8. 12. 22,0 — 4,05 160. 28. 12,00 — 11. 4818 Пополни. широт. = 32; 10. 32,50 
д. 8. 15. 16,0 — 4,05 160. 28. 2215 —2. 3,17 е 
ЛИирота мета — 57, 49. 27,50 
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№ 
Зизиро- 
вания. 


Приведеше и от- 
щитыьван!я на 


Состолне хроно+ Состоян:е Отщитываня на: 
—. мерид!анъ. 


метра Луи - Берту. уровня. 


Похученный выводт, 


№ 51. полярная ЗВЪЗЛА.  Верхняя`кульминашя. 


Ь ГД Ь 1 И 
Поправка хроном. на(зв5здное время — -+ 5. 29. 51,5. АВ* — 0. 58. 56,5. 


Состоян!е баромет. = 336,0 париж. лин. ’Температура воздуха = -в 14,0 Р. 


5} Тюня 1827. 


1. 819. 523 — 306 99°. 4950 +2 2892. 


2, 8. 22. 440 — 2,70 99. 17. 32.00 -в 2. 46.14 
Обратное положеше лимба. 


3. 8. 96, 26,0 — 3,60. 160. 29. 32,50 


— 3. 9,77 
4. 8. 28. 59.0 — 4,50 160. 29. 49.75 — 3. 26 "96 


№ 52. полярРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя 


Поправка хроном. на звфздное время = -н 5. 31. 48,7. 


Зенит. разст.* 
Реъракшя 


Лопол. склон.* 


Лополн. широт. 


Широта м5ета 


кульминаця. 


30'.33. 1565 

33.24 
1. 36. 57,27 
32. 10. 32.16 


57. 49. 27,84 


АВ* — 0. 58. 56,59. 


‘Состоянйе баромет, — 336,4. париж. лин, 'Гемпература воздуха = -Н 15,2 Р. 


=} Тюня 1827. 


16: 217.23, 16.7. сть 05365 965 6. 95.15 — 0: 10.18 
2 1. 16. 420 — 0,00. 96. 6. 30.00 —0. 5,76 


Обратное положене лимба. 


Зи 1729. 83. к 0.00.1 163 40; 925 че №5 
4. 1. 93. 46,3 + 0,36 163. 40. 12.25 60. 0,59 


№ 53. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нажняя 


Зенит: разст.* 
Резракшя 


Допол. склон.* 
Лополн. широт. 


Широта м5ста 


кульминаця. 


33. 46. 53,16 
37,42, 


1. 36. 57,34 
32. 10. 33,24 


= 57. 49. 26,76 


Поправка хроном, на звёздное время. — -н 5. 31. 51,3. АВ* — 0. 58. 56.9. 
боев баромет.. == == 336,4. париж. лин. Температура воздуха = -+ 15, 0 В. 


*? Пюня. 1827. 
ее 7.27. 31.0 — 0,00 96. 6. 22,75 —0. 0,01 
т 29. 430 280. 96 в, 2450 58 0,36 
Обратное положене лимба.` 


3: 7. 32, 53,3 — 0,00. 163.40. 7.50 0. 1.79 
4. 7. 35. 28,0 — 0,00 163. 40. 950 -= 0; 3.73 


Зенит. разст.* — 33. 46. 54,36 


Резракщя 


ь * 
Допол. склон, 


37,46 
1. 36. 57,34 


Лополн широт. = 32. 10. 34,48 


Широта мфста — 57. 49, 25,52 


№ 54. полявнля ЭВЪЗЛА. Нижняя кульминашя. 


Поправка хроном, на звъздное время. —= + 5: 31. 58,4. АВ* — 0. 55. 56,9. 
Состояше баромет. = 336,4: нариж. лин. Температура воздуха = -= 


*8 юная 1827. 
Па В 39. 20:0, — 0,00. 96. 6: 32,25 — 0. 7,97 
2., 7. 41. 39,0 — 180. 96; 6. 35,00 — 0. 11,28 
` Фбратное положене лимба. 
3; 7. 44. 410: —.0,90. ` 163. 39. 50,75 -вк 0. 16,48 
4. 7. 46, 58,3, — 0,90 163. 39. 51,00 -ь 0. 21,05 


Зенит. разст,* 
Регракшя 


Люопол. склон.* 


14,8 ь. 


— 33. 46. 52,82 


37,49 
1. 36. 57,34 


Лополн. широт. = 32, 10. 32.97 


Широта мъета = 57. 49. 27,03, 
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Собтояне хроно- Состояше` 
Я метра Хуи-Берту. уровня. 
То 55 
№55: 


Отщитывашя на, 
лимб: : 


— 


_88 


Приведешеси-от+ 
- щитываютя на 
‘мериданъ. 






ЖШохученныхй вывода: 


ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя. Ву нац: 


ь ы Ь й Е Ь г и 
Поправка хроном. на звъздное время = == 5: 3155.4. `АВ* =70558.:57.3:: 


Состоян!е баромет. = 336,4 париж. Лин: "Температура воздуха === 14.5 р 


О РН й ‘и о 
т 29.50: 42,0 Ее 1,3577 96. 
2. 7. 59: 49,0 = 1,26° 96. 6. 
Обратров положен1е `лимба. 
3.17.56. 5,0' 7 = 10,00% ` 163. 39. 
4. 71. 558. 20.7 — 1526 163089. 


№ 56. полярная ЗВЪЗЛА. 


6. 


*8 Чюня 1827. 


5215 0. 29,68 
58,00 — 00. 35,24 
28,50 320; 4675 
20,75 к 0. 52,00 


Зенит: разсет.* 
Резракщя 

Лопол. склон.* 
Дополн: широт. 


Широта мБста 


Нижняя кульминатя. 


— 133. 46. 
1 49136) 
32. 10. 
57. 49. 


ЗНоправка ‘хроном. на звЪздное время = 25.31. 57,6. ‘АВ* = 0.58. 57.3. 


_\Состоян1е баромет. = 336,4 париж. лин. 
*$ Мюня 1827. 
1.7 915770: 39.3088 0007 90 М Зо 2 925 
т 8 4: 50,0 1.081 9677. 39,550 3/1: 16,79 
Обратное положен!е лимба. 
3: 3. 8. 13,3 = 0,72 ` 163. 38. 42,50 1. 29,98 
4 810 370. — 0772 163538. 30715 ЗЕ. 40.74 


Зенит. разст.* ' 


Ретракшя ‘ 

# Я т о 
Допол: склон. 
Лополн; широт, 


Широта мъста 


№ 57. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя `Кульминашя: 


Поправка хроном. на звфздное время — + 5. 31. 59,6. АВ* =70158. 57.3: 


'Гоемпература воздуха = 2 14,2 Р. 
`33. 46. 


1. 36. 
32. 10. 


57. 49. 


55,38 
37,53 
57,34 
35,57 
24.43 


53.73 
37557 
57.34 
33,96 


26,04 


Состоян!е баромет. = 336,4 париж. лин. Температура воздуха === 13,8 Р. 
* Ноня 1827. = 
1. '8. 14. 0,7 °— 0,72 96. В. 22,15 —Т. 571,03 Зепит. разет:* ==133. 46. 54.65 
7 8. 17. 70 — 0,72 ° 96. 8. 34,00 — 2. 12,97 Резракшя ==, 37,61 
'Обратное положен!е лимба. Лопол.’ склон.* == 1:36. 57,34 
ый 8. 20. 21,3 = 0,72 163. 37. 42,50 -- 2. 30,68 Лополн. широт. = 382. 10. 34,92 
4. 8.23. 13 — 1.08 163. 37. 26,50 --2. 46,07 — - 
Е Широта м5ета — 57. 49. 25,08 
№ 58. ПОЛЯРНАЯ ЭЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звфздное время — -+ 5. 32. 2,1. АВ* — 0. 58. 57,3. 
Состоян!е баромет. = 336,4 париж. ‘лин. ‘температура воздуха == + 13,4 Р. 
< Тюня 1827. . 
1. 8.28. 17 в 0,18. 96. 9. 4150 — 3. 16,99 Зенит. разег:* = 33.146. 53,30 
р 8. 30. 45,0 += 0,54 96. 9. 5815 — 3. 3488 Резтракшя о -37565 
Обратное положевн1е лимба: Допол. склон.* ==" 1. 36..57,34 
3.1.8. 34. 40,3 — 1,80 163. 36. 11,75 -- 4. 2,00 Дополн. широт. = "32. 10. 33,61 
4. 8. .37. 161 — 1,80 1653. 35. 51,5 -ч-4 20,90 о - 
м Широта мьста = 57. 49. 26,39 


* 
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с 3 : Приведен!е и от- 
ты. Состоян!е хроно- Состолше О ‚иа а ЕН 
За, метра Лун -Берту. уровня. дим мериданъ. 


Получениыя вы водъ, 


№ 59. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА, Нижняя кульминащя. 


Ь й И) Ь : А 
Поправка хроном. на’звфздное время — —=.5. 32. _ 4,4, АВ» — 0..58. 57,3. 


Состоян!е баромет. = 336,4 париж. дин. 'Температура`воздуха =.-н 13,0. Р, 


128: поня: 1827. 


и те 


4 
2. 8. 43. 227 — 2,34 96. 11. 32,00 —5. 1,83. 


: Обратное положен!е лимба. 
3. 18. 47. 13,7 — 162. 163.34. 34,50. =. 54 39,40 
4. 8 49. 55.0 — 1,62 163.34. 11,25 -н 6... 2,33 


Зенит. разет:* 

: Резракщя 
“ * 
Допол.. ‘склон. 
‚Дополн. широт: 


Широта мета 


№ 60. полярРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя! кульминаш я, 


Ноправка хроном. на! звЪздное. время = +-.5. 33..56,4. АВ —.0.558. 57,3. 
Состолне баромет.. —=. 336,4. париж» лин... "Температура воздуха. ==. 11,0:Р. 


7187 Чоня 1827. 
1.2 19.26. 23,0. —0,36.21 99:19. 52,00. =. 0; 2013 
22. 19. 9. 47,7 — 0,36 99. 19. 56,00. в 0. 13,42 
|. Обратное положенйе лимба. г. 
— 3. 49. 14. 10,0 -ы 0,36... 160. 28: 16,50 — 0. 6,80 
4. _ 19. 18. 57,0 — 1,44 160.26, 1450 —0. 21 


Зенит. разст.* 
Ретракшя 


ЛПопол. склон.* 
Дополн. широт. 


Широта мъета 


№ 6Г. ПОЛЯРНАЯ ЭЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 


Поправка хроном. на; звЪздное время = + 5.40. 16,8. АВ». — 0. 58. 59,5. 
Состояше |баромет, ‚==:335,2. париж. лин... Температура воздуха == 17;0.[.. 


122 Люня! 1827. 


222 07. 23; 26,3 23-24577 11.05.1575. —50; 12,37 
12. ; 7. 5. 387 =. 417. 112459. 62,25  —20.: 9,04 


‹ Обратное положеше. лимба. , 


}3.-. 17. 11. 47.0. .— 1,80. 179. 33. 36,00% -+20:: 2,52: 


4. 7.15. 77 — 5,40 199. 33. 45,15 -500.‹ 0,67. 


Зенит. | разст.* 
Резракшя 


Лопол.. склон.* 
‚ Дополн. широт. 


Широта ифста 


№ 62. ‚МОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя ‘кульминацля. 
Поправка хроном. на`звЪздное время. = -.5. 40. 20,0. ‚АВ* — 0. 558. 59,5. 


‚122 Люня: 1827. 

1 7. 20. 48,0. — 2,70. 111. 59. 55,50 — 0. 0,24 

2... 1. 28. 150 —3,60__ 111.59, 53,25 —0.` 112 
: Обратное положен е_лимба. 

3 7..29. 20,0;.. — 1,80. 179.33. 34,00 0. 6,07 

4 7. 33. 57,3 -- 190 179.33. 3150 +0. 12:46 


Зенит. разст.* 


‚ Реъракшя 


Допол.. склоп,* 
Дополн. широт. 


` Широта мъста 


и №436: 
=.32. 10. 


— 57. 49. 


—=.30:. 33. 


21 №136; 
—.32. 10. 


— 57. 49, 


.33. 46. 


== 3 6. 


== 32. 10. 
—= 57. 49. 


Состоян{е ‘баромет.. = 335,2. париж. „лин. „Температура воздуха = += 17,0 р. 


= 33. 46. 
=: 36. 
= 32. 10. 


== 51. 49. 
12 


33: м6. 


54,31 
37,69 
57,34 
34,66 


25,34 


0,05 
33,68 


57,34 
31,07 


28,93 


53,67 
36,97 


"57,40 


33,24 
26,76 


55,38 
36,97 
о 
34195 


26:05 
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№ у х : ь : Приведен и .от- 


Обратное положене лимба. . Допол. склон.* =.`1..36. 
3. 7..15. 44,3 -в 5,40. 179. 33. 16,00 к 0. 0,09 Дополн. широт. =. 32. 10. 


№2 21.94. ЗЛоеы 1353111759: 39.25 —0. 4,92 ‘Зенит. ‘разст.* = 33.46. 


Состояее хроно» Состоянте Отщитыван:я на 


метра Хуи-Берту. уровня. мериданъ. 


№ 63. полярРнАЯ ЗВЪЗЛА. `Нажная кульминащя. 
. : |1 Й и | / и 
Поправка хроном. на звфздное время =— -+ 5: 44. 31,5. АВ» — 0. 59. 0,3: 


Состоян1е баромет; = 334,8 париж. лин. Температура воздуха = -= 172 Р. 


= Мюня 1827. 


ь ! И о 7] и! 1 1! 
1: 7. 7. 21,0 ++ 0,90 111. 59; 3475 —0. 2,69 Зенит. разег.* 


= 33. 46. 
2. 7. 9.577 -+ 0,80 11. 59. 32,75 —0. 1,07 Резракшя =: 


4. 71.19. 190 + 5.40 179. 33. 2075 +0) 195. 


№ 64. полярная ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звфздное время = +5. 44. 34,4. АВ* — 0.59. :0;3. 
Состоян{е' баромет. = 334,8: париж. лин. › Фемиература воздуха = -р 16,8 Р. 
ны Бона 1821. 


На, 7. 27. 0,0 — 0,45 111.59. 435 —0. 8,39  Резракшя 
‚ Обратное положен е‘ лимба. Донол. склон.* = 1.36... 


та 1. 38. 21,0 1,80. 112.10. 6,00 —10. 30,4% Зенит. ‘разст:*. = 33. 46. 


«Обрахиое ноложенйе: лимба; Донол. ‘еклон.* = 1.36. 
3. 7.44. 41 + 5,40 179. 32. 32,00 -+ 0. 46,74 Доноли. широт. =. 32. 10. 


82 . 50. 31,7 == 2,25: 112. ©. 45,50 — 1. 9,27 Зенит. равет.* = 33. +26. 


3.. 7. 30. 8,3 -к 5,85 ‹ 119. 33. 4,25 -+ 0. 1311 Дополн. широт. = 32. 10. 


4. 1. 32. 127 + 4295 179. 33. 2,25 -+ 0. 16,80. 


№’65. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминацАя. 


Поправка хроном. на звфздное время = -= 5. 44. 37,0. АВ* — 0. 59. 0:3. 
Состоян1е баромет. = 334,8 париж. лин. Температура воздуха = -+ 16,4 Р. 


3: Фюня 1827. 


2.02. 7. 40.480 —0;90. 112. `0. 12.50 —0. 36,97 'Резракя =. 


4. 7. 46. 10,3 + 5,40 1179.32 28,15 + 0. 58,57 


№ 66. полярнля ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминашя. 


Поправка хроном. на звфздное время — + 5. 44. 391. АВ* — 0.59; 0;3. 
Состоянйе`баромет = 334,8 `нариж. лин. Темнература воздуха = -= 16.0 р. 


31 Пеня 1827. 


"2: 7. 53.. 16,0 — 0,00 12. 0. 53,75 — 1: 20,16 Резракшя = 


Обратное ноложенте  лимба. : Деопол. склон. * ==. 36. 
23,11 17..59. 46,3 315 119. ЗЕ. 26.75 -в Е 49.22 Пошоли. ыы! к = 32. 10. 


#2; 


4. 8. 2.424 +315 119.34. 16550 +2: 319 


„Широта мфета = 57. 49. 


Широта мета = 57. 49. 


Широта мета = 57. 49. 


Широта иБета = .57. 49. 


щитыван!я на . Подученный выводъ, 


55. 61 
36, ,89 


57/43 
35507 


24,93 
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№ 
й Визиро- 
ван1я. 


Приведеше и от- 
щитьтван!я на 
мериланъ. 


‘Состояше г 
уровня. 


Состояше хроно- 


Отщитывашя на 
метра Луи- Берту. димбЪ. 


№ 67. полярнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Ь / и Ь 
Поправка хроном. на звЪздное ‘время — -+ 5. 46. 36,2, АВ* = 0, 59. 07. 


Состоян1е баромет. = 334.8 париж, дин. . 'Гемпература воздуха == + 12,0 р, 


%” Поня 1827. 





2. 657. 187. — 0700. (115 13, 1895 -в 0, 1350. Зенит, разет,® — 30°_33. 
, 12, Т 2.170 — 0,00 145. 13. 1675 +50: 5,93 Рефракшя (= 
| ‚ Обратное положен е лимба. Лопол. . склон, * —=. 1. 36. 
3. 7.12. 257 + 2,70 (176. 19. 22,75 +0. 0,00. Донолн. широт: = 32, 10. 
44 - 1.15 337 +235 1769: 31.5 20% 0560 


Широта м5ста — 57. 49. 





№ 68. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминащя. 


Г Поправка хроном. ‘на’ звЪздное время = -+- 5. 46. 40,2. . АВ* — 0. 59. 07. 
Состоян1е баромет. = 334,8. париж. лин. ’Темнерахура воздуха. = + 12,0,Р. 
з= Шеня 1827. 
-1. о 7. 20. 240 — 0,90 115. 13. 22,50 -- 0. 3,17 Зенит. разет.* —.30. 33. 
2: 7. 23. 49 +225 15, 13. 15,00 --0, 6,68 Резракшя = 


ж—- 


Лопол. склон. 1. 36. 


Обратное ‘положенйе лимба. 


176. 19. 39,50 == 0. 14.41 











3. 7. 28. 47 - 2.10 Донолн. широт. = 32. 10. 
4. 7. 31. 53,0 -н 0,90 176.19, 51,25 — 0, 22,22 
ыы Широта мьста — 57. 49. 
| | № 69. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминац1я.. 
| Поправка хропом. ма‘ звфздное время = 5. 48. 44,4. АВ* — 0. 59. 1,0. 
, Состояше баромет. = 384,8 париж. лин. „Темнература воздуха — + 17,0 Р. 
Г 2? Дчюня 1827. 
| 1: 27.10. 19.3 -в 0,90 :111.59. 37.00 — 0, 0;00 Зенит. разет/* | = 33. 46. 
2:1 7. 13. 0,0 -+=.0,90. 111. 59. 35,5 —09. 0,39 ТРезракщя — о 
. ` Обратное ноложеше лимба. _ . Допол. склон.* = 1. 36, 
| 3. 7. 16. 167 -= 3,06 179. 33. 19,00 0; 1,92 Лополн. широт, = 32. 10. 
| 44 _ 7. 18. 517 + 126 `119.88. 28,00 0, 8,93 
Широта места — 57. 49. 
№ 10. нолярРнАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 
Поправка хроном. на зв5здное время = = 5. 48. 46,6. АВ* — .0. 59. 1.0. 
‘Состоян!е ‘баромет, = 334,8 мариж. лин. Температура воздуха = -+ 17,0. Р. 
3 22 Фюня 1827. я 
‚ 21:2 21. 99. 447. -+ 0:90. 111.559. 43,00 — 0. 8;29_ Зенит. разст.* = 33. 46. 
| 2: 7. 5.60 — 0,54 11. 59, 4415 —0. 1/1. ФРезракшя =. 
` В - ! Обратное ноложене лимба. ` °— Додол. склон.* =. 1. 36 
3 71. 38.9267 +180 119.88; 5:00 +20. 11,60 Дополи. широт. = 32. 10 
4. 7. 30. 42,3° — 0,00 179,33; 350 сн 0. 22,25 
о __ Е | Широта мфета — 57. 49. 





Е да хх | 12 * 


Жолученный выводзх. — 


0,70 
33,37 


57,41 
31:48 


28,52 


2:10 
33,87 


57,41 
32,88 


27,12 


54,62 
36,93 


57,41 
3114 


25,86 


55,50. 
36,93 


‚ 57,41 
‚ 35:02 


24,98: 






























































Зизиро- 















































о 


Призеден:е. в-от- - 
щитыван!я: на 
мериданъ. 


© к Ни 
м Состояне хроне- Состоян:е Отщитьышаю Я на: 


Похученный выводт. 
метра Луи-Берту. уровня. димоф. 


званя, 


№ 71. полярная ЗВЪЗДА. Нижняя кульминация: 
Поправка хроном, на звфздное время = = 5. 48. 48.7: АВ* =: 0: 59; 1.0: 
Состояв{е баромет/ == 334,8 париж. лин. Температура воздуха“ =+- 170 Р; 
32 Чюня' 1827. 
1. 7" 34: 137 5 0000 112° 0. 625 2-0, 30581 Зение разек "2 `33° :46. 
Г”. 7. 36. 26,3 '— 0,90 11. 59. 71,00 — 0. 36,48 Резракшя = 


`'Обратное положене лимба: Допол. склон. == 1, 36: 


3. 7. 40. 8,0 — 2,25 179. 32. 36,75 +0. 47,50’ Дополн. широт. =! 32. 10. 
4. 1. 42. 10 — 1,35 179: 32. 34,50 -0. 53,67 . 


Широта ифета = 57. 49. 


№ 12. сБоотЕсл. й ов... 
Поправка хроном. на звфздное время = р `51: 48. °54,24; `АВ* = 14: 7. 48:90: 
Состоян1е баромет. = 334,85 париж: лин. ''Температура воздуха =-+ 17:0 Р. 
28 Тюня 1827. 
В 8.074 41.0722 1135771071757. 29,50° 42.55 24.42 Зейик разст.* 137.43. 
2. 8. 7. 33,3 —0;00 107. 559. 27,00° +3. 26, ИТ Резракмя (= 
Обратное положёне лимба: Склонен!е* ==20.: 5 
3: 8. 1: 20:791=24050 11831131: 37,75 021: 31.3407 
4. 8. 13. 28,0 -= 3,15 183. 30; 54,75 — 0. 47,09 
Широта иъста = 


№ 13. оБооТЕСА: ФА 
Поправка хроном. на зв5здное время = -+ 5. 48. 56,51. АВ* = 14. 
Состоян!е баромет. — 334,9 париж. лин. "Температура: воздуха = -в 
22 Чюня 1827. 
о 8. М. И.Т — 0)00° 108; 2. 50,50 40: 4.52 Зениг разст.* 
9 8. 20. 1,7 — 0,12 108. 2. 53,5 --0. 217 Резракия 
`'Обратное положен!“ лимба: _ _  Склонене*® 
3. ° `` 8.25. ЗВ + 216 183. 31. 175 — 1 1,60. 
4. 8. 28. 55.1 - 2,10 183. 32. 44,25 — 2. 43,19. 
Широта мБета = 


№ 14. с БоотЕСА. 


Поправка хроном. на звъздное время —= -+ 5; 48. 58,90. АВ* = м; 7. 48,90. 
Состоянйе баромет. = 334,9 париж. лин. Температура воздуха = = 15,0. Р. 
22 Фоня 1827. 
ОТ 8. 30. 17,3 == 1,80 187. 33. 43,50 — 3. 30,40 Зенит. разст* = 
га: 8. 32. 24,0 + 3,60 187. 35. 150 — 4. 55,31 Рееракшя ' =. 
`’ Обратное положене: лимба. Склонеше* = 20. 5. 
53: 18. 37. 3,3 = 0,00: 107. 54. 450 -= 8. 53,25: 
4. 8. 39. 45,0. — 0, 36 107. 51. №, ,19 -—11. 42,29 1 
Широта иъета 


37. 43. 





— 9 — 


Г. } ‚< * 
м ь ь кА Приведене и от- | 
Состолше хроно- Состояше ор на щитьшаня на Полученный выводу, 


Зизиро-- 
‘ваза, метра Луи - Берту. уровня. мериданъ, 


№ 15. с БООТЕСА. 
Поправка хроном. на звъздное время = + 5. 49. 1,15; АВ* =» 7. 48,90, 
Состояве баромет. ==. 334,9. париж. лин. Температура воздуха = в 14.0. Р, 
з> Моня 1827. 
1 Во 400 0700 107*` 47’ 4455 +15. 1078 Зенит. разст.* = 37. 43. 36.65 
2 в. 48. 33 + 0,90 107. 40. 675 +20. 41,36 Регращи = 41 


Обратное положен!е лимба. Склонен!е* = 20. 5. 9,41 


3. 8. 51. 28,0 -= 0,90 183. 58. 32,75 —28. 23,30 
4, 8. 54. 12.3 -ь 0,90 183. 3. 24,50 —33. 19,10 
Широта мбета — 57. 49. 28,77 


№ 16. полярнля ЗВЪЗДА. Верхняя кульминация. 
Поправка. хроном. на звъздное время = +-`6. ‘7. 44,67. АВ» — 0. 59. 3,68. 
Состояще баром. =='332,9` париж. лин. “Температура воздуха — + 10,5 Р. 
26 Тюня 1827. 
т. 6. 17. 20 — 0.00 130. 28. 9,00 +1. 8,03 Зенит. разст.* = 30. 33. 4,00 
2 6. 21. 50 — 180 130; 28. 37,15 = 0. 52,89 Резъракшя 5 33,42 
Обратное положенйе лимба, . Допол. склон.* — 1. 36. 57.30 
3. 6. 30. 34,7 -+ 2.70 191. 35. 50,00 — 0. 24,83  Дополн. широт. = 32. 10. 34,72 


4. 6. 44. 30,0 +. 1.98 191. 35: 34,75 — 0. 2,63 


Широта м5ста — 57. 49. 26,28. 





№ 17. полярная ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 
Поправка хроном, на звъздное ‘время = -+ 6. 9. 59,3. АЁК* — 0.559. 4.0. 
Состоян1е баромет. = 333,6 париж. лин. Гемпература воздуха = + 15,5 Р. 
31 ня 1827. 

1. 6. 39. 43,0: — 3.15. 127. 15. 43,25 — 0. 4,64 Зенит. разет.* = 33. 46, 52,67 
т 6. 42. 5,3 = 2.88 12. 15. 36,75 — 0. 2,58 Резракшя == 37.06 
Обратное положеше лимба. ^ Лопол.. склон.* = 1. 36. 57,30 
3. 6. 46. 29,3 — 7,20. 194. 49. 26,25 ‘0. 0,35 Дополи. широт. = 32. 10. 32,43 
4. 6. 50. 21,0 — 6,30 194. 49. 24,25 0. 0,09 














Широта мъста = 57. 49. 27,57 


№ 18. < МоОлЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминация. 
Поправка хроном. на звбздное время — +. 6:. 10. 2,8. АВ» — 0. 
Состояще баромет. = 333,6 париж. лин.. Температура воздуха = -= 
21 Фюня 1827. 
Та 6. 58. 32,0 — 3,60 127. 15. 4450 — 0. 4579 Зенит. разст.* — 33. 46. 53,76- 
‚2. 7. 5. 36,3 — 2.10 127. 15. 48,00 — 0. 14,61 Резракшя = 37,06 
Обратное: положеше. лимба, Допол., склон.* — 1. 36. 57,30 
3. 7. 9. 9,0 — 7.20, 194. 49. 2,25 -+ 0. 21,553 Дополи. широт, = 32. 10. 33,52 
.4. 7. П. 240 — 8.10 194. 49. 6,75 -— 0. 26,62 














Широта м5ста — 57. 49. 26,48, 


























№ #1 
Визиро- "По хученны выйо д. 
ван:я. 


ь и ь ВЕРЕ Приведеше и от- 
"Состоян!в кроно- Соетояще Отщитыватя на В на 


метра Луи- Берту. уровня. лимо%. мериданъ. 


№ 79. с БоОТЕСА. 





4 Ь й И | 1 и 
Поправка хроном. на звъздное время = =-_ 6. М. 191. АВ» = 14. 7. 48,8. 


Состоянй6 баромет. = 884,8 париж. лин. Температура воздуха в м р. 
18 Ноня 1827. 


1. 7.41. 63 +360 19849. 53,00 — 3. 53,06 Зенит, разет/* = 37. 43. 36.62 
2. 7. 44. 11,0 + 2,97 198. 48. 18,75 — 2. 15,16 Реъракщя — 42,74 
‚ Обратное положене лимба, Склонен!е* = 20. 5. 10,10 


3. 7. 49. 12,3 — 2,43 123. 18. 25,00 -- 0. 2916 
4. 7. 51. 427 — 3.60 123. 18. 50,00 = 0. 4,90 











Широта м5ста = 57. 49. 29.46 


‚ № 80. с„ БООТЕСА. 
Поправка хроном. на а звздное время — ++ 6. 14. 2 и. АВ* — 14. 7. 48,8. 
Состоян1е баромет. = 334,8. париж. лин. Температура воздуха — -+ 16,8 Р.. 
26 Тюня 1827. 
рт 1.:55. 13.0 — 1,80 123, 18. 45,50 -+-0. 5,00... Зенит. разсть* = 37. 43. 38,56 
д 7. 57. 571 — 2,10 123, 18. 21.15 0. 32.76 Рефракшя Е — 42,78 
Обратное положен1е лимба. Склонен1е* = 20...5. 10,0 


3. 8. 2. 33,1 -= 1,80 198. 48. 1650 — 2. 10, 84 
4. 8. 4. 50,0 — 1,80 198.49. 34,25 — 3. 28,75 





Широта мьста — 57. 49; 31,44. 


№ 81. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминация, 


Поправка хроном. на звЪздное время — -+- 6. 30. 35,4. АВ» — 0.559. 8,1. 
Состоянйе баромет. —= 336,85 париж. лин. Температура воздуха — 20, 5.Р. 


Толя 
=5 Тюня 1827. 
1. 5. 39. 42,3. =. 0. 90 127. 11. 51,50 —2. 5,96 Зенит. разст.* = 33.46. 53,11 
2. 5. 43. 19,3 =— -0; 72. 127. 11. 23, 75 — 1. 48,01 Резракшя = 36,51 
Обратное положенйе лимба. Дополи:склон.* — 1. 36. 57.22 


`3. 5. 47. 57,3 -ы 1,08. 194. 47. 59,00 -+ 1. 27,01 ШЩополн. широт. =. 32. 10. 3248 
4. 5. 51. 16,0 -н 0,90 194. 48. 10,75 -- 1. 13.39 








Широта мега — 57. 49, 27,52 


№ 82. НОЛЯРНАЯ. ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашйя. 
Поправка хроном. на звфздное время = -+. 6: 30. 38,2. АВ» —.0. 59. 8.1. 
Состоян1е баромет. = 836,85 париж. лин. Температура воздуха == 20, 5 Р. 
Тюля 

25 ня 1827. 
.1. 5. 55. 53,0 — 0,00 127. 16. 34,25 — 0. 56,31 Зенит. разет.* = 33. 46. 54,21. 
2. 5. 58. 11,0 — 0,72 127. 16. 25,15 — 0. 48,33 Рефракшя = _ 36,53 
‘Обратное положен е лииба. Дополн.склон.* = 1. 36. 57.22 


3. 6. 2.357 — 0,12 194. 48. 5450 40. 35.49 Дополн. широт. = 32. 10. 33,52 
4 бб 60 — 0/72 194. 48. 5600 60. 28,94 


2 









































Широта иБета — 57. 49. 26,48 

















0 = 


№° ь . и Приведеше и от- 
Состоян:е ‘хроно- Состояше Отщитываня на Я РЕ Похученный вызодз, 


з — 
и метра Луи - Берту. уровня. мериданъ. 


№ 83. полярРнАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 
Ь й и Ь 1 
Поправка хроном. на звфздное время — -+ 6. 30. 40,4. АВ* = 0. 559. 8/1. 


Состояне `баромет. = 336,85 париж, лин; Температура воздуха = + 20,5 Р. 
ЗО брия. 1827. 
В / и и! © И й И, о 1, 
1. 6 8, 510 - 0,00 127.16. 3/5 — 0, 20,38 Зенит. разст.* — 33. 46. 50,44 
2. 6.12 60 +0512 127.15. 52,5 — 0. 1418 Резракшя = 36.55 
Обратное положене лимба. Дополн. склон.* = 1, 36. 57.22 
3. 6. 16. 10 -+ 1,08 194. 49. 14,25 - 0. ЯЛополн. широт. = 32. 10. 29,77 
4. 6. 18. 58,0 — 1,08 194. 49. 1675 0 
Широта мБета — 57. 49. 30,23 


№ 84. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звьздное время = -+ 6. 30. 42,7. АВ* — 0. 59. 81. 
Состоян:е: баромет. = 336,85. париж. лин. Температура воздуха’ = -н ‘20,5. Р. 
2 я 1827 
Тюня ` 


1. 6. 22. 24,3 -н 0,72 127. 15. 4275 — 0. 1,92 Зенит. разст.*. — 33. 46. 53,20 
2. 6. 25. 15.3 -н 0,72 127.15. 33,25 — 0. 0,53 Резракшя т 36,55 
Обратное положен1е лимба. Лополн. склон.* = 1. 36. 57,22 
3. 6. 30. 43,0 — 0,00 194. 49. 22,50 ‚+0. 0,29 Дополн, широт.== 32. 10. 32,53 
4. 6. 32. 560 — 1,26 194. 49. 25,00 0. 1.29 








Широта места = 57. 49. 27,47 


№ 85. нолярРнАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 


Поправка хроном. на звфздное время = == 6. 30. 45.2. АВ* — 0.559. 81. 
Состояе баромет. = 336,85 париж. лин. Температура: воздуха — -в 20,5 Р. 
25 воя 1827. 
т. 6. 36. 58,0 +: 0.54 127. 15. 4475 — 0. 3,91 Зенит. разст.* 33. 46. 52,29 
2. 6. 39. 40,0 — 0,00 127. 15. 48,25 — 0. 6,76 Рефракщя 36,55 


Обратное положене лимба. | : Лополн. склон.* 36. 57.22 


3. 6. 43. 22,3 — 0,00 194. 49. 15,75 -+ 0. 11,94 Донолн. широт. = 32. 10. 31,62 
4. 6. 45. 297 — 144 194. 49. 10,25 с= 0. 1557 





Широта мета = . 49. 28,38 























№ 86. полярРнАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминашия. 
Поправка хроном. на звздное время — -+ 6. 30. 47,3. АВ* — 0. 559. 8,1. 
Состоян1е баромет. = 336,85 нариж. лин. Температура воздуха —= + 20,5 Р, 


Толя 

55 Тоня 1827. 

1. 6. 49. 38,3 — 0,63 127. №. 65,00. — 0. 24.02 Зенит. разет.* = 33. 46. 54,48: 
12. 6.52. 10,0 — 0.00 127. 16. 7,5 — 0. 30,08 Резракшя == ‚_ 36,53 
Обратное положене лимба. Дополн. склон.* = 1. 36. 57,22 
8. 6. 55. 18,0 -= 0,54 194. 48. 50,00 -+ 0. 38,52 Донолн. широт. = 32. 10. 33,79 
4. 6. 57. 410 — 0,00 194. 48. 41,25. 0. 45,65 

Е Ва _ Широта места — 57. 49.26.21 

























































































Х 
Визиро- 
вая. 


Соётолн!в хроно- . Состолие Отщитываня на Приведеше и от- 


метра Лук-Берту. РОВИЯ. лик у. моеридань. ^ 


№ 81. « БООТЕСА. 
: В й и. С | р и 
Поправка хроном. на’звфздное время “= -+--6..30. 555. АВ*. —: 14. 7. 48,8%: 


Состоян1е баромет. == 336,4 париж. лин, ‚Температура воздуха“ =). 18:8 В. 
арии" 180Д. 
И й и и о ‘ и р о 
1. 7. 35, 170 — 3,60. 123. 18. 59,25 +0. 5,07 Зенит. разст.* == 37. 
2. 7. 37. 39.0 — 3.42 125. 18. 59,25 -н 0. 0.90 Резракщмя == 
Обратное положене лимба. Склонен1е* =. 20, - 


3. 17.41. 3,0. — 2,52. 198.46. 4175 — 0. 21:92} 0) 
4. 7. 43. 49,71 — 135 198. 47. 28,25 — 1. 11,68 
о аи ра Широта иъста 


№ 38. с БООТЕСА. | а: 
Поправка хроном. на‘звьздное время = -=. 6. 30. 56,9...АВ*.—.14. 
Состояще ‘баромет, = 336,4 париж.олин. ‹'ТГемпература’ воздуха: =.-н- 
эн: 8от, 
СЪ, -7. 46. 51. .— 0,45 198.48. 34,00... —2. 16,65 Зенит. разст:* = 
2.0 1. 48. 4, —2.25, 198. 49; 41,50. — 3.27.72 › Режракщя 
Обратное положенше лимба. Склонеше*: = 
3. 7. 51. 347...— 0,00, 123. 13, 12,25. --: 5: ат: ф 
4. 7. 54. 0,3 — 1,44 123.1. 8,25. 7. 5684: 0 т. 
Те. ры —. Широта мьста 


№ 99. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя: кульминация, | 


Поправка хройом. на звъздное время — + 6. 55. 30:0. `АВ* — 0.559. Тбячио Г 
Состоян1е баромет. = 336,2: париж. лин. Температура воздуха =‘ 15,5 №” 
вот. 
14. 49. 59.0 к 3.15 142. 23. 45,50 — 4. 46,10 Зенит. разет.* = 
2. '° 4.53. 22,3 г 3,60° 142. 23. 22,007 — 4. 20,51 ``Резракшя “= 
Обратное положен1е ‘лимба." Дополи. склон. * 1236] 
3. 4. 57. 41,0 -Е 8:10 `^209, 48. с Дополи) широт: — 89. 10. 
4. 5. 1. 23,0 -= 7,02 209. 49. 3. 5 т а 


33. 46. 


° Широта мьета = 57. 49. 


№ 90. полярная ЗВЪЗЛА. Нижняя кульмипашя. 
Поправка хроном. на звфздное время — + 6. 55. 36.1. АВ* — 0. 59. 13,5, 
Состояше баромст. == 336,2. нариж. лин. Температура воздуха == 2 15,5 Р. 
и В, - 

‘1 5: 20: 547 - 180. 142. 20. 37,25 — 1: 36,48 Зенит; разст.*` = 33. 46. 
2. 5. 23. 5,0 -ы 1,80 142. 20. 22:00 `— 1. 26,92 ‹Резракшя. = = 
Обратное. положен1е лимба. Дополн. склон.*=.1..36: 
3. 52. 39,0 2,25. 209. 51. 32:00. = 12: 8,4%.’ Дополи. широ. == 32; 10. 
4. 5. 31. 45.0 -= 3,15 209.51. 54:00 -н 0. 53,69 


т. 


Широта ста = 57. 49. 


щитываня ца Цохученный ‘выводъ, 





р ` 
ЗВизиро- 
ваша, 


11. 
2. 


и. 


с : 5 ` Приведен!е и от- 2 а \ 
Состолше хроно- Состолже Отщитыван!я на ен на Нохученныхм вывод. 


метра Луи - Берту.' уровня. мериданъ. 


№ 91. поларнля ЗВЪЗЛА. Нижная кульминашя. 


: | ПИЛ й В й ` и 
Поправка хроном. на звЪздное время — -+ 6. 55. 33,6. АВ* — 0. 559. 13,5. 


Состолнзе баром. == 335,2. париж. И ие воздуха — + 15, 5Р. 


8; деая! 1821. 


Ь й : И ° ? и А И о и 
5. 3452.3 = 0.00 142” 19" 4695 270’ 43'66 Вени. разст.* — 33: 46. 52.48 
5. 37. 5,0 -= 0,90 142. 19. 32,00. — 0. 3718 Резхракшя =- 37,34 


`Обратное положен!е: лимба. ` Дополн: склон.* = 1. 36.-56,67 


3. 
.4. 


5. 40. 30.0. == 2,70. 209. 52. 13,25 0. 28,19 Дополн. широт: = 32.10. 33,15 
5. 42. 210 + 0,90 209.52. 21.00 +0. 2361“ 
Е . ПНЧирота мБста — 57, 49. 26,85 


х 


№ 9. ПОЛЯРНАЯ ЭЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 


Поправка хроном. на’ звздное время = - 6: 55; 41,0. 'АВ* = 0. 59. 13,5, 


1. 
92. 


Состояще 'баромет.. =: 886,2 париж: лан.. Температура ‘воздуха ==в. 15, 5. №. 


Зея 1827. 


5. 48. 16,0 -+0,90 142. 19. 10,50% — 0. 12526 Зенит. разст.* — 33. 46. 54,20 
5. 50.387 -+'018 142. 19. 6,25 — 0. 8,81 Реъракшя ы : 37,34 


Обратное положен1е` лимба. Дополн.склон *— 1. 36. 56,67 


3. 
4. 


5. 54. 19,0 = 5,22 209. 52. 37550 0. 4,49 Дополн. широт. == 32. 10. 34,87 
5. 56. 46,0 -+ 3,42 209. 52. 40550- +0. 2,42 й 
Широта мьста — 57. 49. 25,13 


№ 93. полярРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижияя кульнинацы. 


Поправка хроном. на звфздное время = -+ 6. 55: 43,3. АВ* — 0. 59. 13,5, 
Состояше баромет. = 336,2 париж. ‘лин. Температура воздуха == + 15, 5 р. 


Ч. 
2, 


Тюлхя 
35 Тоня 18275 
6. 0. 38,0 1,17 142. 19. 0,75- —0. 0,44 Зенит. разст.* — 33. 46. 53,12 
6. 2.567 -в 1,98 142. 18. 55,25 — 0. 0, Реъракця — ‚} 37.34 


Обратное. положене: лимба. '^ Пополни. склон.* = 1. 36. 56,67 


3. 
4. 


6. 6. 37.3 -ь 3,15 209. 52. 38,50: -= 20. 0,52. Дополн, широт. = 32. 10. 33,79 
6. 8. 40,3 -к 1,35 209. 52. 46;25 -- 0. 143 
— Широта мфста — 57. 49. 26,21 


. № 94. полярнля ЗВЪЗДА. Нижняя кульминащи. 


Поправка’ хроном. на ‚ звыздное время — -+ 6. 55. 45,7. АЁВ* — 0. 59. 13,5. 


Т. 


19: ви 
Обратное положен1е лимба. Донолн.склон.* 


‘3. 


4. 


Состоян:е ` баромет. == 336,2 нариж. лин. Темнература воздуха —= -н 155 Р. 


чи 1927. 
6. 14. 22,3 -н 1,98 142. 19. 8,00 —0. 6,31 Зенит. разет.* = 33. 46. 53,92 
6. 16. 43,0 — 0.00 142. 19. 5,75 —10. 9,32 Резракия ее 37,33 
— 1. 36, 56,67 


‚ 6. 23. 337 -+ 3,60 209. 52. 19,25 + 0. 21,47 _ Дополн. к — 32. №0. 34 ‚58 
`б. 25. 45,3 = 1580 > 52. .23, 25-14-10. 26,41 


Широта мБета — к ы. 49. 25,42 
13 






























































к 988 — 


з 24 М Приведеше в от- . 
Состояве хроно- Состояние: Отщитываня на а Полученных в мвод». 


метра Дуи-Берту. уровня. димбъ. ед 


№ 
Визиро- 
аня, 


№ 95. полярНАЯ ЗВЪЗДА, “Нижняя кульминачия: 
В / И й Ь й и 
Поправка хроном, на звъздное время — -+ 6, 55. 48,5... АВ* —.0...59. 13:5: 











Состоян1е баромет. — 336,2. париж. лин. Температура ‘воздуха == == 15,5 р. 
35 Тю 1821. 
‚№ й й 1 й 5 й 7 / 1 э Й 
1. 6. 30. 20 — 0,00 142. 19. 37,75 — 0. 37,53 Зенит. разет.* = .33. 46. 
2. 6. 32. 21.7 -ы 0,90 142. 19. 44,50 — 0. 44,40 Резракшя =. 
Обратное положен1е лимба. ДЛопол. склон.* = 1ь. 36. 


3. 6. 36. 50,7 -ы 1.80. 209. 51. 40,25 -н 0. 59,24’ Лопол: широт. = .32..10. 
4. 6. 38. 42,7 -ь 1.80 209. 51. 38,00 -- 1. 6,04 





Широта места = 57. 49. 





№ 96. _« БоотТЕСА. . | . 
Поправка хроном. на звЪздное время = -+ 6.55. 51,6. АВ* — 14. 7. 4873.01 
Состоян1е баромет. = 836,2 париж. лин. ‚Температура воздуха: ==.-+ 15,0. Р. 
: 3. Шюля 182 , 
36 Шня 7. 

т. 6. 47. 13,0 -- 2.25. 138.: 6: 400. „к16, 17,96 Зенит. ‘разст.* == 37. 43. 
2. 6. 50. 10,0 -в 1.35. 138. 9. 46,75 +12. 38,05 ‹ Резракшя т 2 
Обратное 'положен!е лимба. Склонен!с* 2592056: 
3. 6. 53. 50,0 -н 3,60. 213.58. 8,25 — 8. 44,55 


4. 6. 56, 38,3 в 3,60 за 6.38 
Широта места = 57. 49. 


№’ 97. сх БООТЕСА. 


Поправка хроном. на звъздное время = -+ 6, 55. 53,7. АВ». —. 14.7. 48,73: 
Состоян!е баромет. = 336,2. париж. ‘лин. "Температура воздуха — = 15,0. Р. 


Зари ВО. 
1. 6.58. 450 — 0,00. 213.54. 1075 — 4. 37403 Зенит, разст.* = 
2 Т 120 +210 243. 52. 20525 —2. 5710 Резракия = 
- Склонене* =:.900. 05. 





37. 43. 


Обратное положене лимба, 


3: 4.6 32.3. =. 21088. 1 ИЯ 5 624 
4. 7. 7 493 +210 138. 21. 54.50: = 0:.26,57 














Широта мБета — 57. 49. 


№ 98... « БООТЕСА. ПвАИ 

ПНонравка' хроном. на звфздное время = -+ 6. 55.557. АВ*.— 4. 7. 48,13. 
Состояне баромет.. = 336,2 париж. лин. Температура воздуха = -+ 15,0. Р. 

1. 7. Ю. 2,3 -+ 5,40 138. 22. 12,50 в 0. 5,47 Зенит; разст/” = 
2. .-71. 12. 29,0 -ы 3.15 138. 22. 23,25 -ы 0. 0,59 Резгравшия ЕЕ 
Обратное положенйе лимба. °. Склонеще* 2.9.55. 
3. 2 2: 16. 33,0 + 0,45 213. 50.62.25. — 0: 8523 
4.. 1. 19. 26.0 + 135 213. 50. 56.50. —1; 3240 





37. 48. 












































Широта мета — 57. 49. 











— 9% — 


№ п ) 
| и у : риведене и.0з- 
Визиро: Состолн!е ‘хроно: Состояше Отщитываня на аа 


По хузенных вы водз, 
И метра Луи-Берту. уровня- мериданъ. 








№ 99. „х БООТЕСА. 
: Ь й и : в) и 
Поправка хроном. на звЪздное время — -+- 6.55. 57,9. АВ* — 14. 7. 48,13. 


'Состоян!е баромет. = 336,27 париж. лин. ’’Температура воздуха = + 15.0 Р. 
18 Е ТВОЯ. 
; | воле и . ", о С и й й ` В ' 
112 117.22; 2.Зеи-ы: 1.35. °` 213. 52. 15,00 — 2. 46,55 Зенит) разст.* — 37. 43. 
де: 7. 24; 55,0 -=2,25- 213.54. 0,50 — 4. 34.15 Резракшя == 
` Обратное `положен1е ‘лимба. Склонен!е* `` =20. 5. 


3. 7. 28. 477 -- 3,60 138. 14. 37,00 -= 7. 4113 
4. 7. 31. 337 -- 1,35 138. 1. 56,75 +10. 23,90 


Широта м$5ста 57. 49. 





№ 100. с БОоОТЕСА. 

Поправка 'хроном. на’звфздное время ‘= -+- 6. 56. 0;3. АВ» — 14. 7. 48,7. 

‘Состояше баромет.'=336;2'` париж. лин. `"Гемпература воздуха == 15,0 Р, 
арт 

Я: 2 7.. 35. 34.72-11.35 13857. 13,25 +15. 3,48 Зенит. разет.* — 

2.2 1. 37. 42,0 34505 138: 4. 27,25 +11. 51515 Резракия = 

Обратное положеше ‘лимба. ’. Склонене* = 20: 5. 


3. 7. 41. 311 -+ 1,25 214.13. 3,25 —23; 3612 
4. 7. 45. 21 + 0,90 214. 18. 52,00 —29. 2311 





37. 43. 





Широта места — 57. 49. 


№ 101. с„воотесА. 
Поправка хроном. на звЪздное время = + 8. 8: 36,6. АКВ* = М. 7. 48,50. 
Состоя е баромет. == '337,6. париж. лин.’ Гемнература ‘воздуха = ‘+ 17,2 Р. 
о 25 Поля 1827. | | 
51.00 ..5. 30. 30:0.-=0,00-*138.: 0. 34,00- -+21. 54,64 Зенит. разст.* = 37. 43. 
12. Б. 32. 55.0 — 1.80. 138.4. 10,00- -+18. 22,96 ТРезракшя =. 
Обратное положен!е ‘лимба.:: Склоненас* — 20.5. 
3. 5. 36. 54,0 -+ 1.80 214. 2. 41,25 —13. 14,06. Он ЛЕ 
4. 5. 39. 143 1,80 214.0. 5,50 —10. 36,01 - 














Широта мфста — 57. 49.. 


№ 102. с БООТЕСА. 
Поправка: хроном. на звЪздное время = -+ 8. 8. 39.0: АВ = 14. 7; 48,50: 
Состояше баромет: = 387,6 ‘нариж. лин." 'Темнература воздуха’ = -- 17,2 Р. 
25 Ноля’ 1827. ° - 
1.7 05. 44. 2,0 = 1,80. 913.55. 30,56- — 6. 6,58. Зенит. разст.* — 37. 43. 
2.:^ 5. 46. 30,7 —:180-°213. 53. 51,25- — 4. 16,14 Реъракщя. == 
Обратное полежен1е` лимба.- Склонене* — 90. 5. 
3 5. 49. 40,0 -+ 0,90 138.19: 59;25- +2. 23.96. а 
4. 5. 52. 33,8 — 0,90 138. 21. 18:15- 5 В 9:48 











Широта мЪста 























































































































о 


М ® 
в < 
о метра Дуи- Берту. уровня. м . меридант, 


Приведеше и. от- 


№ 103. с БоотеЕСА. 


: ` | 1 и’ | Ти 
Поправка хроном. на звёздное время = +. 8. 8. 41,0. АВ* —. 14. 7. 48,5. | 


Сослоянйе баромет. = 337,6 париж. лин. Температура воздуха ==.ен 17.2. Р. 
25 Тюля 1827. : | 


х № 4. 1) / о й И о И! ` 
15 \516.456. 1730.2: 2500 ‚2138: 2% 8,00 св 0: 28:68: Зеним равоне = 
2. 5.57. 47,0 = 0,90 138. 22. 23,5 +0. 2,86 Ревракщя (= 


с Юбратное ‘положене лимба. Склонен!е* ==.20. 5. 


3. 6.3 10 +216 248. 49. 5550 = 0. 24:60 
4. 6. 5. 320 +216 213.50. 3050 —1. 6,50 


№ 104. с БоотЕСА. тосол. 4% 
Поправка хроном. на звфздное время — -+- 8. 8. 43,8. -АВ* — 14. 7. 48,5... 
Состояе баромет.. = 337,6. париж. лин. "Гемпература воздуха = 17,2 №, 

) 25 ШТюла 1827. 
Мес 26.1. 39.3 5 -512 6. 1З2БЪ, 2505. — 14 57.1220 Вени, разст:* } = 
2... 6. -9. 55.0 сы 1,80. 213. 52. 35,50. — 3.’ 8,26 Рефракшя | ЗЕЕЛ 


Обратное. ноложене лимба. '› Склонен!е*.... — 20.5. 


3. 6. М. 39,3 — 0,90 138; 15; 56,50 +6. 29.27; 
4. 6. 17. 19,3 — 0,00 138. 13, 36,25 +8. 54.03. 


№ 105. „ БоотЕсА. ооо: | 
Поправка: хроном. на звздное время = -+ 8, 8. 45,8. АВ*.— М. 7. 48,5... 
Состолн1е; баромет. — 337,6 париж. лин. Температура: воздуха. = -= 17,2 Р. 
- 25. Люля 1827. 


1. с 6. 22. 25,0. +-.0,90. 138. 7. 5425 514. 33;50_Зенйв. разсг.* = 37. 43. 
2... 6.25. 17 — 135 138. 4. 3115 517: 59,140 Резракшя = 


Обратное: положен1е лимба. Склоненше*. =.20...5. 


3. 6. 29.5271 +216 214: 14. 52.00 —25. 18,39 
4. 6. 33. 201 -ь 2,97 214. 20. 37,25 —З1, 11,07. 


Широта мёета = 57. 49. 
№ 106. с вънил. 


Поправка хроном. на звздное время = -+ 8. 8. 50,1. АВ» — №. 97. 24,34. 
Состояне баромет. — 337,6: париж. лин. Температура воздуха =. -+- 17,0. Р. 
22 юля 1827: 
Т.о 6. 46. 397 — 0,45 15. 4. 32.15. -+30. 46,26 Зенив разст.* = 30. 30. 
2. 6.58. 0,0 — 0,45 145. 22. 34.00 -512; 48,91 Рефракшя = 
Обратное: положен! е лимба. Склонеше* = 27. 18. 


3. 7. 2. 26,1 -= 2,88 206.44. 24:25 — 7. 52.00. 
4. 1. 5.100 +210 206. 42 250 —6 2556 | 
ео -_ Широта мфста 57. 49. 


:37. -43. 


Широта мъота = 51. 49. 


37.. 43. 


Широта мбета - 57. 49. 


) + ета 
Состояне. хроно- Состолще Отщитыван!я на зцитьшаныг на Нолученный эмо дъ. 


31:26 
. 43:03 
124 


26,43 


31,03 
‚1214 


26,30 


30,12 
43,61 
1244 


25,87 


38,44 
33,20, 


14,88 


26,52 











— 101 — 


№ 
Визиро- 
вания. 


а. у Ва ; Приведеше и от- . 3 | 
Состоян!е хроно- Состояще ОА на _ аш та Полученный выводз. 


метра'Луи-Берту. уровня, димбъ. "^ мериданъ, 


№ 107. . ВЪНЦА. 
Поправка хроном. на звЪздное время = и 8" 8. 53, 3. АК* — 15 27. 24, 34. 


Состояще баромет. = — 337,6 ть дин. Температура воздуха = += 17,0 Р. 
$ юля 1827. 


1. 1 СТ. 2357 ян 210. 206° 40. .20. ра | О Зенит, разст.* — 30. 30, 41,11 
2. 7. 9.547 -- 2,10 206. 38. 55,20 Я Реъракщя = 32,85 


'Обратное положен!е лимба. Склонен!е*. \: —= 27. 18. 14,88 


3. 7. 19. 8,0 -с+ 0,90. _145. 35. 16,25 . 


4. 7. 9. Зе = 4, 50 145. 35. 4,00” мы 
Широта мьста 57. 49, 28,84 





$ ‘135. 


Вышепомщенныя опредфленя широты Пскова, заключають наблюденя 


Полярной ЗвЪзды въ ‘нижней и въ верхней ея кульминаши, о Боотеса, х Лебедя 








и © Вънца, при различныхь раздъленяхь лимба; почему по примБру наблю- 





денй въ главъ 15-й помьщенныхь, раздълимъ и здфеь наблюден1я каждой 
звЪзды на отдЪления. 
а) Полярная. Нижняя Кульминашя. 





№ чиело № отальныя разности квадрат 
отд. наблюд.отд.наб. <  наблюдешя =. соть средн. разноети- 


т ри 57. 49. 91,03  — 0,99 0,9801 
29,31 + 129 — 0,6641 
31,05 12 -Р 3,03 9,1809 
30,81 + 219 — чл8аь 
28.16 = 0,14  `0,5476 
58,59 + 0,50 — 0,9500 
27,18 ``— 0,24 — 0,0576 
99.39 29 1 В - 11161 
29,63 + 1561 — 29,5921 
28,95 12 - 0,93 0,0529. 

‚ 96,33 < — 1.569 2,8561 
26,85 -: = 117 — 1,3689 





а - 





ое 








хх ФФ м 


® 








бо 
> 





Ф хх 
— © 




















= № = 


№ число. №: _з отдфльныя разность квадрать 
отд. наблюд. отд. наб. наблюдешя отъ ередн. разноети.. 


99. 57. 49. 9513  — 9,81 8,2369 
93. _ 9691  — 181 — 3,9761 
94. 25,42 — 260 671600. 
о. 9785 — 011 0,0289 




















1 16.Среднее=57. 49.``28;02 -0% ть Е= 4153024. 
Изь чего: нолучимъь: 


С . зол де , А. ма гоу 
Въроятная погрёшность каждаго наблюдения # — 1,200... 


`Въроятная ‘погрьшность средняго вывода Е -= 0,300. 
Ш. (13. 10. 512549.2 98,80 — — 0,40 0,1600 
и. аи Зоо 697 2169 ы 
12... : * я ‚29,19. Е 0,59. ь 0,3481, — у 
о а 00 0050000 
т о 
15. о 

















ти 28106; - 1,86 › 3,4596. 
В с 89—08 05329 
вы 28,65. — 0,55 0,3095 
95. #8 В. 2071.1 1.051 10,9601 
56. п 29,28 \ + 0,08 — 0,0064. 
эт. 30,37. +117 — 1,3689 


28. 28,50 ° — 0,10 — 0,4900 





















































13.Среднее—57. 49. 29,20 ’ В=13,4399 
Откуда Г = 0,714 и Е = 0,198 











10; 99. 057. 49. 28,87 + 0,05 — 0,0095. 
30. ао 2911 + 0,89 — 0,1991 
31. _ 2914 224+ 0,99 0,8464 
32. 2200. 2919 + 0,37 — 0,1369 
33. 28,65  — 0,17 0,0289 


























— 105 — 


‚ № число № отдфльныя ‚ разность квадратъ 
отд. наблюд. отд. наб. наблюденя отъ средн. разности, 


34. 57 49. 98.34  — 0,48 — 0,2304 
35. 2810  — 0,12 — 0,5184 
36, с 2841  — 0,40 — 01600 
37. 2919 + 0,97 0,9409 
38. ‚91,45  — 131 — 1,8769 











10. Среднее = 57. 49. 28,82 Е = 5,5334 
Откуда # = 0,599 иЕ = 0,167. 

50. 5 40 4606 2094 05555 

53. ’ 19559  — 0,30 — 0,0900 

и =. 9708. АЕ 1.4641 

55, 94.43” 21.89'^`'1,9З9. 

156. 26,04 4 029 (0,0484 

95,08 — 0,14 — 0,5476 

58. 2639 0,57 0,3949 

59. 95,34 — 0,48 0,2304 





8. Среднее = 51. 49. 25,82 _ ЕВ= 5,591 
Откуда = 0,529 и Е = 0,212. 

9. 6" 51. 4% 9616-1103 1 10609 

ва" 95,05  — 0,68 — 0,4624 

63. 24,93 — 0,80 — 0,6400 

‚ 64. 26,32 1 0,59 — 0,3481 

65. 2456 —— 0,97 — 0,9409 

‚ 66. . 23,00 29,97 51599 

_ 69. 95,36 -{ 0,13 — 0,0169 

10, 9498  — 0,15 — 0,5695 

В. 9517 — 0,56 — 0,3136 














-9. Среднее — 57. 49. 92513 СЕ = 9,4982 
Откуда [= 0,135 иоЕ-= 0,245. 0 




















= № = 


№ Число “№ 7 отдЕЛЬНЫЯ ` разновть? г квадрат 
отд. : наби, ° отд. наб. 2" 'наблюдешя ` оть средн. “ разности. 


УТ. 8} — 11. 10.251./049,. 191551 16 + 0/03 — 1.1986 
78.0 26,48 — 1066 — 11936 
81. 91.52.06 — 0,02 0,0004 
82. 26,487? — 1,06 — 131936 
Зы :30;23.:88 == 9.69 ^ 1.9361 
В он О 0009 
85. 28,38 + 052 — 0,6194 
86. | о 133 689 
8. Среднее —57. 49. 271,54 Е = 11,9308 
“Откуда Е — 080 нЕ — 0,311. 






































Изъ сего получится общее среднее изъ веБхь шеети отдьлен!й: 


Е 5 40. 28,02 съ иБролтн. погрЪшн. 0,300 
И. И. 2 с с 0 
8 р 0,167 
28 0,212 
у. о ИР ЛИ 0;245 








х 


УТ. 21,54 Не -  |, 
Среднее = 97. 49.2150. — 0,091 
Ъ) Полярная. Верхняя кульминашя. 
А о о № 9 04 0 
. 40. 26,45 — — 9,89 8,3591 
41. 29,67 - 0,33 0,1089 
49" _ 28,93 °—— 0,41 0,1681 
48. 29,832 + 0,48 — 0,2304 
44. 29,28  — 0,06 0,0036 
а о 44044 
46. 2997 + 003 0,0009 
49. 29,34 Е. = 13,5520. 
Откуда { = 0,938 и. Е = 0,332. _ 




























































































`` 8. Среднее = 57. 











— 15 — 


число № -  отльльныя : разность квадратъь 
набл. отд. наб. п наблюдешя ‘ отъ средн. разности, 


36} 41. (57.49. 91,88 — 0,41 0,1681 
48. 30,17 + 188 3,5344 
д9а. я 21,412 — 0,87 — 0,1569 
50. 21,50 — 0,19 — 0,6941 
51. 21,84 ^— 0,45 0,2025 
Бе 1 28,8 +1 0,64 0,4096 


6. Среднее = 57. 49. 98,29 Е - 5,6956 
Откуда й — 0,190 иЕ = 0,294. 


3._ 6%.151. 49. 2859. +155 2.4055 
68. — 21,12’ + 0,15 0,0225 
16. 25,28 — 1,69 2,8561 


3. Среднее = 57. 49. 96,97 Е = 5,2811 


Откуда Р= 1,100 и Е = 0,548. 


Изъ сего’ получится общее ереднее, изъ вебхь трехь отдфленй: 


_1. 57, 49, 99,34 еъ вброятн. погрЬшност. 0,332 


И. о зе 0,294 
ти. о Е 0,548 


* 


Среднее = 51. 49. 28,20 —ы 0,238 


с) « Боотеса. 
0. 5593 495:13100 2,4336 
ь ав. 21,94 2,2500 
4. 30,04 0,3600 
В 28,19 0,4489 


_4, Среднее: = 51. 49. 29,44 р 9.4925 


Откуда Ё = 0,900 и Е = 0,450. 
$5 Аа р Ё з 4 14 















































— 4106 


№ 


1 отафльныя 
зон ®тд, 


эеоват наблюденят о 


зело: № разнает. 


,  отъередн. 


‚‘квадрать 
разности. 
































































































































набл, ‘отд. наб. 
Гот. 16% 19. 
80; 
87. 
88ас, те 


‚4. ‘Среднее = 57. 49. 


57.21 49.7 


299,467: 
31,44 
28,81! 
30,69': 


— 0,64 
-- 1,34 
1,29 
+ 0,59 


30,10 


Откуда Г = 0,300 и Е = 


10. 96. 
`9т. 
98. 

99. 
300.5 
тот. 
102. 
103. 
104. 
105., 


57. 49. 


10. Среднее = 57. 49. 96,89 


25,02 


98,17 


94,847 


28,91 


30,46 

— 9510 
тт. 
26,43. 

526,30... 
25,87 


0,400. 
‚10 
Е 
— 1,98 
+ ъ39 
+ 3,64 
ие 
"Ч 0,35 
0,39 
0,52 
— 0,99 


Откуда Е = БЮТи Е = 9,370. 


4) « Лебедя. Верхняя кульминаця.. 
ТУ. 6. 16. 57. 
т. 
в 
19. 
о 
1. 


—_ Среднее = 57. 49. 


Откуда = 1,059 и Е = 0,436. 


49. 


25,34 


` 95,36 


95,07 


8,29, 
98,14 
1,91 


96,68 


— 1,34 
— 632 
— 1,61 


+ 161 
+ 1,46. 


== 121 


0,4096 
1,7956 
1,6641 
0,3481 


3,2400 
1,8295 
3,9204 
1,9391 
13,2496 
1,2544 
0,1295 
0,1591 
0,2704 
0,9801 


Е = 26,9441 


‚11956 


1,1494 
2,5991, 
2,5991 
2,1316 
1,4641 


Е = 19,3119 























эв)оя Въюфаит 


№: число: №25. ‚ отдфаьНыЯ: ‚разность квадраты 
‘отд. наблюд. . наб. наблюдешя отъ сред. разности. 


У 9 57. 49. 9650 — 1 13699 
107. 38.88 ТТ 13099 


2. Среднее = 57. 49. 21,61 
'Откуда Г — 1,116 и: =0;190. 

Изъ предыдущаго видно, что, для « Боотеса наблюденя едъланы только 
въ трехь отдьленяхь ; а для @ Лебедя и «ВБнца но одному отдьлению ; такъ, 
что въроятная погрьшноеть, для средней величины поеслфднихь двухъ звфздъ, 
гораздо больше вфроятныхь погрьшностей среднихь величинъ, полученныхь 
изъ полярной звёзды ‘въ нижней и верхней. ея кульминации, 'Шоесему воз- 
мемъ ‘ереднюю’ величину ‘изъ вовхь вышеозначенныхь ‘ияти‘отдьленй безъ 
различ1я звЪздь: чрезъ что иъкоторымъ образомь уничтожатея ‘для сей ерел- 
ней величины, какъ ошибки дьленя лимба, такь и погрьшности склонен:я 


сихь звЪздЪ, 


т. ...57...49. 29,44 65 вфрояти. погрьшн. ‘0,450 
п. О. 
Оба 2 11 1 0;10 


х 


ее 0,436 


—.|`|ы6ы 


у" аа — о 


Среднее. = 57. 49. 2814. о т 

‚ Цоетоянныя, ошибки. дълешя лимба могли уничтожжиться только при ниж- 
ней кульминаши, полярной звЪзды,- по. причинь сдЪланнаго. полнаго чиела на. 
блюде; а при прочихь` эвъздахь Чи ошибки будуть имьть нБкоторое влёян!е 
на опредьлеше искомой величины. Равнымъ образомъ и погрьшности екло- 
нен!я звфадъ не могуть совершенно‘ уничтожиться при взяти средней вели- 
чины ИЗЪ трехъ. Мосльднихь выводовъ, потому что нельзя допустить чтобы 
сумма положительных ь ошибокъ въ склоненш звёздъ, вовершенно была равна 


эеуммЪ. отрицательных в. Между тмъ ереднй ВР изъ предыдущшихь 


трехь 
14* 



























































чи №08 = 


опредёлевнай, не можеть значительно разнетвовать оть истинны, И получае- 


мая вфроятная погр.шность должна весьма близко означать предфлы могущей 











быть въ семь результать ошибки. 


атьмь мы имфемъ: в 
1) Полярная, нижняя кульминашя . . а 25В, сь ЫЗр. отр. 0091 


























9) — 1:1 Сверхаяя а: 28,20 - 0,238 











3) « Боотева, « Лебедя. и « ВЪнца. | 28144 —— 0,238 


Среднее — "57. '49.'' 9,94 И 1 0195 


8 16. = 
‚ Наблюдешя для опредъленя азимута сигнала Вахтинъ-Боръ „ произведен- 


ныя въ. 1827 году въ Пековъ, на томъ.. самомъ мЪетБ,, гдБ, производилиеь, на- 





блюдещя широты. ‚о. а 


Наблюденная * &., Большаео Медетьдя-. 
Отечитываи на СостоянЕе Состоя- Отечитыван!я Данныя величины 
лимб для зем- хронометра ‚ ще на лимбф для 


РТ Выводы 
наго предмета. „Луи-Берту. уровня. звБзды. ' ` для вычисленя. 











№ 1. 5 Тюня 1827. 
#2 Ь й И т о Й И 
К + 5, 20. 25.13 "© -— 9. 133.51 


и ‚ № 7) 7 е" ° й И села ие . 
. 51.62 4.24. 34,00 -= 8,4 12. 18.27;50 `АВ*— 10.52. 59,49 а в 5,09 
. -0 == 5 62° 41. 0,00: х =12. 12. 34,97 
Азимуть ибты — 21. 14. 8,48 











2 
































№2. 5 Поня 1897. — 
к — 5.20. 27,34 _ ме 7. 54. 55,58 
. 57.6% 4.32. 51.00 + 2,0 13. 20. 12,25 АВ*= ° 10.52. 59,49 120 
= од, =562241. 0,00. = = 13. 19. 15;83 
Азимутъь мты — 21. 14. 11.41 




















№ 3. 35 юная 1827. ие 
. Ь : 
К —-ь 5.20. 31,41 С. = 5. 0. 276 
го} 2 Е. в: 
4. 54. 52,67 -в 71,6 16. 14. 57,75 АВ*—) 10. 52. 59.49 аб. —= 452 
: б == 62541. 0,00 х —=16. 14. 8,90, 
Азимуть эбты 52. 14. 11:66 





























Отечитывая на 
лимбЪ для зем- 
наго предмета, 


0) 0; 53,37 


0. 46,75 


0. 46,75 


0. 53,63 


. 0; 53,68 


— 10 — 


Наблюденнай * х Большаго Медетьдль . 
Соетоян!е .Состоя- ', Отечитывашя Данныя; величины 


хронометра ше на лимбЪ для. Выводы 


«Луи-Берту:! г. ‘уровня; звезды. для вычиеленя. 


№ 4. = Ююняа 1827. 


Ь / и ° 1 и 
х — 5.20. 33.61 С = 3.25. 32,24 


в 1 И . Я 5 1 й ы Е 
5. 6.41.67 13.5 17.49:29)00 АВ*= ^ 10.52.59,49 о 
06.1 5 =ч+6241. 0,00 « =М. 


Азимуть мфты —21. 


№5. 27 Боня 1827, 


В 
к — 5. 299. 10.32 С = 6. 


у 
4. 31.37,34 += 0,4 29. 18. 35:25 АВ*— 10. 52.59.43 вые 


9. — + 62240.59.90 « —=М. 
Азимуть мБты =. 


№6. *7 Пюня 1827. 


|: — + 5229. 11,27 С —= 6. 
Е 


4, 36, 45,34 — 5,9 29.59. 35,15 А *— 10.52. 59,43 чабл — 


5 —625 40.59.90 хх. =14. 
Азимуть мёты — 2, 


№ 7. = Юоня 1827. 
к == 5.29. 12,92 о о. 


4. 45.54.67 + 9,2 З\ 12.53,50 АВ*= 10.52. 59,43 авт = 
ба -9 5. =-к 629 40. 59,90 « — 16. 
Азимуть мёты —21. 


№8. =” Ююня 1827. 


К —+ 5.29. 14,28 {1 
. Е 


4.53. 26.34 +48 32.13. 150 АВ*= 10.52. 59,48 2 =. 


5 = 62540. 59,90 « =1". 
Азимуть мьты =, 


№ 9.727 Тюня 1827. 


. Ь 
К —-- 6. 29. 1954 С — 0. 
Е 


_ 5, 22.22.34 БЕ 1,8 51. 5. 47515 АВ*—= 10.52. 59,43 из {205.2 те 
Е о - `д0 —- 62° 40.59.90 &« =. 
Азимуть ибты =21. 


`-в 7,99 
48. 43.62 
14. 15,86 


56. 


—- 
17. 
14. 


15. 


58. 
14. 


2: 13, 
-- 


12. 
14. 


2. 
+ 


12. 
14. 


10. 19,60 


и 14,59 


4. 1.0 
14. 20,82 
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Наблюденная. * & Большаго Медетьдя: ^ зы 
Отечитывашяна Состоян!е’ Состоя”, Отсчитываня | ) Дошиыя `зедачины 
лимбь ‘для зем- хронометра не на лимбь. дая > 
наго предмета, — Лун-Берту. уровня, эвБады.. для: вызислешнь. 


№ 10.27 Воня 1827. 
| Ви ° р 
к — 5. 29. 20,47 С — 0. 30. 
[2 7} и! | 2 Ш И ® 1 И е 
30. 1. 51125. 21.27.67 5 2, `51.46,38,00° АВ*— 110.52. 59.43 == ды 
8 В.Е - О ЛЬ в д —-н627 40. 59,90 = Ш. 44. 
Азимуть мфты = 21. 14. 


№ Плес Гоня:1827. 


в на 2010 С = 53. 

4 31.59.34 > 1,045 43591571 АВ*—1 010. 302; 59,39: ЕЕ 
ея до д =—- 62940. 59,85 « —15. 42. 
Азимуть мыты = 21. 14. 


№ 12. *? Шюня 1825. 
На 2 = 5. 38. 31.00 = 
4. 45. 141,67 зе 6.5 ° 46.41.2775 АН 10.52. 59.39 = о 
р инд 9 =-н62540. 59,85 « —16. 40. 
Азимутъь мыты — 21. 11. 


№ 13, 3 Поня 1827. 


к: = 5.33.3659 С = 0.46. 

5. 13.33,00 — 7,5 65.30. 0,75 АВ"= 10.52. 59,39 —_ Е 
ИН о + 6940. 59.585 х —20.97. 
Азимутъ мыты = 21. 14.. 


№ 14. 8 оня 1827. 
—_ — к Ев 33. 37,00 с 
5. 18. 9,34 —12,5 66. 7. 250 АВ*—= 10.52. 59.39 о 
95 = 62940. 59,85 а 
Азимутъ мёты = 


№ 15, 25 Фюня 1827. 


Ь ь 
к = 5.46. 9,6 © = 531. 
Ё 
‚4. 5,34 ы- 8,075 45: 25475: АВ”ЕЬ ‚10, 52. 50,30 ЕЕ: = 
ЕТ 6 д = 62740. 59,60 & =15. 42. 


Азимуть мёты = 21. 14. 





не Васы во есь 





— 1 — 


Наблюденная * & Большаго Медетьдя. ре 
Отсчитывашяна Соотоян!е ‘Состоя’ Отечитываня ‘} Данныя величиных . 
лимбъ для зём-  хронометра не на лимбь для 
наго предмета, Луи’ Берту: `` `уровня. звЪздБь для вычиеленя, 


вы в 015 в. 
№° 16: >: Поня 1827. . 

Ь / п. о 1 И 

] и Е —- 55. 46. 10,99 т — 4. 14. 14.96 
® Й // 3 тт Й «Ш! и ° / И! 

60. 3: 15,25: 4. 3% 57,67 -5 4,2 177. 3.14.50 АВ*— 10.52.59,30 а!" = 2:49 
в. ве, } 5 —-. 62° 40. 59,60 «х =И. 0. 174 
Азимутъь м5ты — 21. 14. 16,710 


№ 1735 Тоня 182. 


|1 
к — 65. 46.1342 С — 2.39. 34,65 
} Е 
4; 46. 55,00: -14,0- `78. 38.5125 АВ*—=  10.52.59,30 1, аа = 8:21 
О б —=-6240. 59,60 «х —=—15. 35. 37.35 
Азимутъ мёты = 21. 14. 12,00 


№ 18. 2: Тоня 1827. _ 


^^ 
] ‚ 
к —+ 5.46.1508 С — 1. 9.53.42 


4, 57. 59.34 — 6,2 80. 7.3075 АВ*—  10.52.59,30 арки = 3.66 
д ‘= + 622 40.59.60. «х —20. 4.21.46. 
Азимуть мты — 2]. 14. 14,88 


№ 19. хх ня 1827. 


: Ь 
К —- 5. 46. 19,09 С —= 1.49.571,04 


5. 20. 26,00 -ь. 2,5 98. 9. 0,75 АВ*— 10.52. 59,30 ра = -- 1,48 
Вы $6 —=-62240.59.60 х —28. 4. 13,85 
Азимутъ мызы — 21. 14. 16,81 


`№° 20. >> Моня 1827. 


. 
К —-н 5.46.2014. С = 2.37.41,41 


о Е 
5. 26. 23:67 -+15,5_ 98.56, 475 АВ*— 10.52. 59,30 До 9,25 
 _ : б =-к 62940. 59,60 х =23.52. 2,62 
Азимуть мбты = 21. 14, 21:21 





















































Наблюденная * & Большаго Медетьдя. о > * мерой 
Отсчитывашяна Соестоянле.  Состоя- Отечитывашя Данныя величины 
лимбЪь для зем-  хронометра ые на лимбф для ; то 
наго предмета. Лун Берту уровня, звЪзды. т ‚для вычиелевя, 











Выводы. 





№. 21. == юия 1827. 
г ь й И ) ыы й и 
| к = 5.50. 18,55 С = 10. 16. 10,01 
э , Й В й и! и о й Й) , Е 
15. 3. 34,00 3. 45. 14,67 -— 4,8 86. 1.4100 АВ*— 10.52. 59,2% = — 2,93 
д = 62:40. 59,52 х —10.58. 407 
Азимуть мёты —21, 14. 14,08 














№ 22, 22 Шюня 1827: 





В , 
К —- 5.50. 19.93 С — 9.1 
Е 
3. 34,00 3.53. 3,67 — 3,0 87. 3.33.75. АВ*—. | 10. 52.59,27 = — 


9 —=--62940. 59,52 в =. 59 
Азимутъь мбты — 241. 14. 








№^ 23. - =: Чюна 1827. 





В | у и 
Се =-н 5.50.25,03 С = 5.25. 34,37 
Е 
0. 0. 22,50 4.21.39,00 + 2,8 (15.48. 350 АВ*= 10.52. 59.27 =. + 1,67 


0. = 627 40. 59,52 «х —=15. 47. 42,67 
Азимутъь мьты = 21. 14. 17,04 




















№" 24. => Тюня 1827. 























| 
к = 5.50. 26,65 С = 4.13. 58,97 
# 
0. 0. 22,50 4. 30.44.00 + 458 19. 0.4250 АВ“ 10.52.5927 ет. + 285 


д9 = 62, 40. 5952 « =И. 0. 22,85 
Азимуть мыты —21. 14. 21,72 






























































№° 25. := юоня 1827. 








Ь 
г. к = 65.50. 29,84 С = 1.50. 42,04 
Ё 
5. 0. 17,63 4. 48.38,00 = 0,7 19. 23. 47,50. АВ*= . 10. 52.59,27 =. + 0,41 


дате. 27 


д = 629 40.59,52 а =19. 23. 30,28 _ 
Азимуть мьты —21. 14. 12,32 




















Отечитываня на 
лимбЪ для зем- 
наго ‘предмъта, 


р. 


0. 0. 17,63. 


30. 1. 37,25 


1. 37,25 


1. 46,38 


— 13 — 


Наблюденная * & Большаго Медетьдя. 

Состоян1е  Состоя- Отечитываня <‘: Данныя’величины 
хренометра не на лимбь- для = р. 
Луи-Берту. уровня. звЪзды, . для вычиеленя. 


‚Выводы 
* 1 


№ 26. 12 Шюня 1827. 
ь к Вт / ° и 
— к = 5.50. 3119 © = 0.49, 44773 
Ь И и ° И г 
4. 56. 14,50 + 2,0 20. 24. 50,15 АВ? 10.52. 59,27 = о в 118 
$6 =-627 40. 59,52 « —20. 24. 34,30 
Азимуть мёты .— 21. 14. 19,03 


№ 27. 5 им 1827. 
. ! В 
К = 6.36.2250 © = 547. 49,91 


3. 33. 1,00 — 8,0 45.28. 3,25 АВ*= 10.52. 58,96 5.=  — 4,77 
б`° = + 62540. 58,92 « —15. 26. 21,23 
Азимуть мёты = 21. 14. 11,14 


№ 28. 5 ем 1827. 
4 Ь 
к = 6.36.2353 © = 4.55. 29,81 


3.39. 417 == 30 46. 16.1215 АВ’ 10.52. 58,96 = + 118 
9 =-62. 40. 58,92 х —16. 14. 37,28 
Азимутъ мёты —21.14. 7,09 


№ 29. 5 т 10а. 
) Ъ 
к = 6.36.2849 С —1 7.1565 


| Е 
4. 8. 5,34 — 9,5 50. 8.54,25 АК*= 10.52. 58,96 = — 5,60 
6. =-+ 62-40. 58,92 х —20. 7. 2,27 
Азимуть мыы —21. 14. 17,92 


№ 30. — в. 185. 
| 
к = 6.36.2937 С — 0.25. 28.04 


> Е 
4. 13. 18,34 — 4,3 50.50.37,15 АВ" 10.52. 58,96 „,= — 2,53 
$ = 62740. 58,32 « —20. 48. 48,84 
Азимуть мёты — 21. 14, 16,88 


а 
кф 6. 44. 29,80 С — 6. 22. 39,51 
. ` Е о Е 
- 3. 20, 31,00 — 7,5 29.54. 475 АВ*= 140.52.5800 = — 4:48 


{218.7 


9 =--62°40.58.00 х —14.51.27,02 
Азимутъ ибты —21.14. 6,53 
15 









































га = 


Наблюдевная * “ Большаго Медетедя.. 
Отечитываняна Состолы!е ©0отох- Отсчитывашя Данныя величинвьх Е 
лимб для зем- хронометра ше на лимбь для - : Быводы. 
маго предиьта. — МЛуи-Берту. уровня, звъеды. для вычиелешя. 








№ 32. 5 мы 18927. 
воли а 
: к = 6.44.3108 С = 5.24.1022 
| ВИ Й и а Й) 
3.27. 50,67 +- 3,3 30.52.2400 АВ”= 10.52.58,90 т= < 196 
5 =--62940.58,00 « =16. 49.551 
Азимутъь мёты —=21. 14. 5,93 












































№ 33. 5 пм 1827. 





Ь 
К = 6.44.33,57 © — 3.55. 4,08 
: Е 
15. 2. 21.25 3. 42. 44,67 -- 3,2 32.51.19,25 АВ*= 10.52.58,90 —_= + 1,89 


1ап=.2 


б = 62°40.58,00 =« = 17. 48. 59,89 
Азимутъь ибты — 241.14. 3,97 

















№ 34. 3 № 1807. 








- ь / 
к = 6.44.3168 С = 2.33. 240 
15. 2. 21,25 3.48. 14,67 + 8,5 33.43.18,00 АВ*= 10.52. 58,90 = + 5,02 


д =-62?40.58,00 « =18.41. 1,77 
Азимутъ мьты = 21. 14. 417 























Фюля 


№ 35. > Тюня 1827. ` 





- 
к = 6.44.3910 С = 0.55. 16,26 
45. 3. 3125 4.15.15,00 +175 67.12.5900 АВ*= 10.52. 58,90 = + 4,42 


9 = 62-40. 58,00 х —=22. 9. 31,67 
Азимуть мбты = 2. 14. 15,41 























№ 86. > пы 807. 





& —=-+ 644. 40,08 С — 1.41.5833 

45. 3. 3175 4.21. 4,67 —2,0 67.59.4815 АВ 10.52. В, Е = — В 
ее _ 9 =-62940. 58,00 х =22. 56. 15,82 
Азимутъь ибты = 21. 14. 17,49 
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Къ вышепомъьщеннымь наблюденямъ относится равномфрно примбчаше 
изложенное въ 5 130, и при пихь употреблялось одинаковое знакоположене; 
остается теперь приступить къ разбору сихь наблюдений, учиненныхь все по 


« большой МедвъдицЪ, раздъляя ихъ на отдълешя, но принятой систем. 


число м° отдъльныя разность квадрат 
наблеед. отд.наб. ‚„наблюдешя ютъ сред. разности. 


у эм 94 6,21 — 38,5641 
2. 11,41 3,98 — 10,1584 
3. 11,66 — — 3,03 9,1809 

. 15,86 + 61 1,3689 
93: 11,04 + 335 5,5995 
24. 21715 ‹ - 1,03 — 49,4209 
95. | 12,32 о 5,6169 
26. 19,03 —-Р 4,34 18,8356 


8. 


_ 8. Среднее =91. 14. 14.69 Е — 139,2682 
Откуда Ё = 3,009 и Е = 1,064 


15 ‘м 14 аз "383  Илб 
56 214 — 15016 

18,99 41119 195,161 

1344 1561 31,4191 

603 о — 191 156199 

553 — 1871 — 3.4969 

33. 357  — 3,83 — 14,6689 

34. ап 360 10 


8. Среднее =91. 14. 1,80 Е = 208,9163 


Откуда Ё = 3,685 и Е = 1,303 


15* 















































































































































число № 


116 ` — 
























№ отдьльныя разность квадрать 
отд. наблюд. отд. наб. наблюдешя оть средн. разности 
Ш. 8 9 92 29092 +103 49,4209 
10. 20,855 1,06 49,8436. 
11. 19 “54 343396 
19. 5,00 „819 11,9641 
27. 11,14 — 965 — 1,0295 
98. 1,09 — 6,10 44,8900 
29. 17,92 + 4,13 11,0569 
30. 16,38 4 3,09 9,5481 
8. Среднее=21. 14. 13,19 Е = 289,3857 
Откуда Р = 4,337 и Е = 1,533 
ЛУ. 24 13. 1096 14 120 2 310 9.6100 
14. _ бт 1 19а 
35. 15,41 0,09 0,0081 
36. 17,49 р 197 * 3.8809 
4. Среднее =21. 14. 15,58 Е = 14,9874 
Откуда Ё = 1,507 и Е = 0,754. 
ко ен о 
16. 1610 + 556 8,1796 
т7. 1200 5 15 3.3856 
18. 14388 | 104 (10916 
4. Среднее=91. 14. 13,84 Е = 16,8904 
Откуда Г = 1,600 и Е = 0,800. 
и бо ты а 
90. 21,21 | 5,46 29,8116 
Э1. 14,08 — — 167 2,1889 
29. 10,91 - — 4,84 23,4956 


- га 
4, Среднее —=21. 14. 15,75: 








Е = 57,1497 














— И — 


Откуда # = 9,944 и Е = 1,412 


Средн выводъ для азимута получитея, елБдлующимь образомъ: 


№ число отдфЛЬНЫЯ ^ разность квадратъ 
‘отд. наблюд. наблюдешя отъ сред. разности 


ов м 94 Гол 
п. о 10 — 51 332009 
13,19° ‘+ 0,29 0,0484 
ТУ. _ 15,52. + 1,595 3,8095 
у. 13,84 + 0,27 0,0729 
У 4. 1575 + 28 4154 


Среднее = 21. 14. 13,57 | Е = 43,2235 


Откуда Ё = 1,983 и Е = 0,810. 


Сльдовательно азимуть установленнаго нарочито для сего знака, найдень 


съ времянной обсерваторт въ ПековЪ, съ въроятною погрьшностю = 05810, 
ечитая оть Сфзера кь Западу о - - . . = 21 14: 15,57 
_Или считая установленнымъ порядкомъ оть Сьвера кь 

. 838. 45. 46,43 


Востоку - . : : . . . 


Пусть означаетъ: 
х, выставленный для азимута знакъ. 


С, первоклассный пуяктъ Снятогорскъ, 
в. Вахтинъ-Боръ. 
А, времянную обсерваторю въ ИековЪ. 
На точкБ А были измфрены сб всею тщательноетю слБ; уюшие углы: 
САх = 50° 48! 1609 
ХАВ = 8. 8. 11,65 
САВ — 58. 56. 32,59 
Откуда получимь по теор!и вБроятностей, въроятньйшую величину угловъ: 
САВ = 58° 56! 32197 [ еъ ереднею ошибкою 0/38 
САх = 50. 48. 15/71 съ вЪроят. ошибк. . . 0,26 
хХАВ — 8. 8. 11,26 | иеь вбеомь.... =3 
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Слъловательно: 


найденный азимутъ знака х = 338° 45! 46/43 








УОТЬ Ах. 48. 15,71 


азимуть точки Снятогорекь = 287. 57. 3012 




















азимутъ знака х 338. 45. 46,43 
уголь Що. ‹. = № 8 Ш 


Азимутъ точки Вахтинъ-Боръ = 346. 54. 3,69 














Сш найденные азимуты Сняхогорска и Вахтина-Бора, будуть имъть въ- 
роятную погрьшность = $/(0,812--0,26*) = 01851. 






































































































































17. АСТРОНОМИЧЕСКМЯ НАБЛЮДЕНЯ 


УЧИНЕННЫЯ ВЪ НОВГОРОДЬ. 





$ 138. 


Наблюден!я для опредьленя широты произведенныя въ 1828 годувъ Нов-: 


городф, на времянной обсерваторш, устроенной на городекомъ валу. 
Центрь инструмента быль въ разстоянш 774,465 саженей оть центра Со- 


\ 


ч1йской колокольни, коей азимуть быль = 250. 0: 15:83. 
Примфчане помфщенное въ 8 относитея равномбрно и кь симь на- 


блюденямь. 














Ви! Состолше хроно- Состолне ) От 1 Приведеше - 
зиро- 1 1 цитыван!я на р це и от к ы 

метра 1 м № т Е В У, ` тан на Пох ученый выводъ, 
завщя. метр ый рту. уро: * Я 








№ 1. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя ини: 


1 И |1 1 Я 
Поправка хроном. на. среднее время — + 2. 32,2. АВ* — 0. 559. 15,0. 


осо баромет. = 336.1 париж. лин. Температура воздуха = + 13, ор. 
> Поня 1828. 








29° 58, 3075 — 1. 41.04 Зенит. разет.* = 29, 51. 43,97 
— 1 22,98 Резъракшя —= 32.43 
Обратное положен! е лимба. Дополн. склон.* 1. 36. 40,55 
3. 18. 35. 310 -+ 0,40 330. 12. 49,00 +0. 32,92 Дополи. широт. = З1. 28. 56,25 


4. 18. 38. 11,8 — 0,40 330. 12. 54,15 -+ 0. 25,25 
и Широта иъета = 58. 31. 3,75 


Ь т й и 
1. 18. №. 348 — 1,60 
2. 18. 91. 30,2 -+ 0,80 29. 58. 9,75 
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№ 
Визиро- 
ван!я, 


: : : те и от- 
Состояше хроно- Состояне Отщитывашя на Е т 
метра Луи- Берту. уровня. димо$. мериданъ. 


Нохученный выводъ, 




















№ 2. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхияя кульминацщя. 











/ 4. | 1! 
- Поправка хроном. на среднее время = -в 2. 32.4. АВ* — 0.59, 18,0. 














Состоянйе баромет. —= 3361 париж. лин. Температура воздуха И 13,2 р. 
2° Ноня 1828. 











| И п о й и } и . : . 
1. 18 56. 10 0,00 330. 13. Зенит. разст.* = 29, 51. 44.64 
2. 18. 58. 51,0 — 0,00 330. 13. 0. Рефъракшя = 32,40 
Обратное положеше лимба. Лополн. склон.* = 1. 36. 40,55 


3. 19, 3. 31.3 — 2,00 259.56. к Дополн. широт. = 31. 28. 57,59 
И 19. 5, 58,8 ‚— 216 29.56. 5: . 








Широта мета — 58. 31. 2,41 








№ 3. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминацщ1я. 


Нонправка хроном. на среднее время = -+ 2. 32,4. АВ* — 0. 59. 18,0. 
Состоян1е баромег. = 3361 париж. лин. Температура возлуха = 13 ‚4 Р. 


о Тоня 1828. 
1. 19. 9. 44,0 —- 0,00 330. 13. 12,50 —= 0. 6,32 Зенит. разет.* = 29. 51. 42,49 
2: - 19. №. 11,3. —= 0,48 330. 13. 9,75 0. 9.66 Реъракшя == _ ЗА 
Обратное положен!е лимба. Лополн: склон.* —= 1. 36. 40,55 
3, 19. 15. 47,3. — 2,40 29.57. 200 — 0. 15,80 Дополн. широт. = 31. 28, 55,41 
4. 19. 18. 13,0 — 2,08 ` 29.57. 7,75 — 0. 20,80 т т 





























Ипрота мБста — 58. 31. 459 


№ 4. . ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминаця... 
Поправка хроном на среднее время —. +. 2. 32,4. АВ* — 0. 59. 15,0. 
Состояше баромет. —= 336,1 париж. лин. Температура воздуха = 13, бр. 
з° Моня 1828. й 
1. 19. 21. 267 — 152 29. 57. 14.25 — 0. 28,50 Зенит. разет.* — 29. 51. 43,41 
2. 19. 23. 57,0 — 0.80 29.57. 2075 — 0. 35,32 Реъракшя — 32,34 
Обратное положене лимба. Дополн. склон.* — 1. 36. 40.55 


Э. 19. 27. 52,7 -ь 0,24 330. 12. 30,50 -+ 0. 47,45 Лополн. широт. = 31. 28. 56,30 
4. 19. 30. 37,7 — 0,00 330. 12. 20,00 0. 57,00 


















































Широта мета, = 58. 31. 3,70 


№ 5. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминаця: 
Поправка хроном. на среднее время = -+ 2. 32,5. АВ* — 0. 59. 18.0. 
Состоян1е баромет. — - 8361 париж. лин. Темпералура воздуха — -+ 13,9 Р. 
> Юоня 1828. 
ОВ 19. 34. 0,7 -= 0,40 330. 12. 6,50. — 1. 9,96 Зенит. разст.* — = 29. `51. 43,64 
2. 19. 36. 38,3 0,80 330. 1. 58, 50. -- 1. 20,92 Регракшя — 32, :33 
‚Обратное положен1е лимба. Лополн. склон.*— 1. 36. 40,55 


‚3. 19. 43. 57,3 ны 0,16 29. 58. о — 1: 55,62 Дополи. широт. = 31. 28. 56, 52 
41. 46. 193—000 50. 58 555 9 8,15 
























































Широта иъста = 58. 31. 3,48 
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то- . 
ОН . : Приведение п.от- =. 
Состолие хроно- Свстоли!е Отщитываня па А Лозученный пызод 


р метра Луи-Берту. уровия. Лим 


ван!л. хериданъ. 


№ 6. полярная ЗВЪЗДА. Верхная кульминация. 
з ) р и Ь у и 
Поправка хроном. на среднее время = -+ 2: 32,6. АЖ” = 0. 59. 18,0. 
Состоян!е. баромет.. = 336,1 париж. лин. ‘Температура воздуха = -+- 14,2 Р; 


2° еня 1928. 





Ь 2 В и . © ‘ и ' и о 
1. 19. 48, 523 — 0,00. 29. 59. 9,25 2. 22,37 Зепит. разст.* = 29.51 
2. 15. 51..28,0. — 0,48. 29. 59. 25,25 2. 37,59 Рефракшая 
Обратное положенше:лимба, Лопол. склон.* = 1.36. 


3. 19.56. 39,0. — 0,48 330. 10. 7,00 -+ 3. 10,27 Дополи. широт. = 31. 28. 
4. 19. 59. 390 — 112 330. 9. 50,50 3;-30,55` 
а Широта мБста = 58. 31, 


№ 7. полярРиАЯ ЗВЪЗДА. Верхнал кульминация. 
Поправка хроном. на-среднее время = -+ 2. 32,7. АЁ* — 0.59. 18,0. 
Состоян!е баромет...= 336,1 париж. лин.’ Температура воздуха = -+ 14,5 Р. 
> Ноня 1828. 
1. 20. 3. 180 — 0,32 330. 9. 21,25 -ь 3. 56,51 Зенит. разет.* == 29. 51. 
2. 00. 65. 41,0 — 0,32. 330, 9. 0,25 -+ 4. 16518 Резракшя — 
^ Обратное положен1е. лимба. - Лопол. склон.* — 1. 36. 


3.90. 9. 22,3 -+ 0,16 30. 1. 21,00 — 4: 43,22 Дополн, широт. = 31. 28. 
4. 20.12 23 +06 301505: —5 мы 





Широта иъста = 58. 31. 


. 5 ‚ Верхняя кульминаня. 
№ 8. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Вер 
Поправка хроном. на среднее время == -+ 2. 32,8. АВ* — 0. 559. 15,0. 
Состоян1е баромет. = 336,1 париж. лин. "Температура воздуха = -н 14,7 Р. 
: > Тюня 1828. 
1. 20. 15. 34,5 -в 0,24 30. 2. 19,00 -—5. 35,02 Зенит. разст.* = 
2.. 20. 18. 26,0 —-0,00 30. 2.-44,25 ’— 6. 0,33 `Реъракщя — 
Обратное положене лимба. ^^ ДЛопол. ‘склон.* —= 1. 36. 
3... 20. 22. 57,0 .—.0,40 -330. 6. 35,75 - 6. 42,03 `Дополн. широт. = 31. 28. 
‘4. 20. 25. 41,0 — 1,20 330. 6. 9,25 7. 8,43 - 





29. 51. 

















Широта места — 58. 31. 


_ №9. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминация. 
Поправка хроном. на среднее время = -+ 2. 32,8. АВ* — 0.`59. 18,0. 
Состояще баромет. = 336,1 нариж. лин. Температура воздуха — -+- 14,9 Р. 

з° {ноня 1828. 
3. 20. 28. 26,7 — 1,12 330. 5. 41,50 -+ 7. 35,35 Зенит. разст.* — 29, 51, 
2. - 20. 31. 13,3 —.0,80 330. 5. 13,15 - 8. 4725 Резракшя а. 
Обратное положен!е. лимба. - : Донол. склон.* = 1; 36. 
3. - 20. 35. 37,0 — 0,48 30. 5. 33,75 — 8. 50,85  Дополн. широт. = .31. 28. 
4. 20. 38. 34,0 — 0,48 30. 6. 5,25 — 9. 2897 














Широта мьста — 58. 31. 
16 
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М © 
ЗВизиро- 
ванзя. 


Призедеше. и.от- 
шитывашя на 


Полученный выводъ, 
мериданъ. : 


Состолше`хроно- Состолне Отщитыван!я на 
метра Луи - Берту. уровня. `зимбЪ. 


№ 10. полярнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминация. 
Поправка хроном. на среднее время = -+- 2; 32:9. АВ” = 0* 59. 18,0. ы 
Состоян!е баромет. = 3361 париж, ‘лин. “Температура оду == 15,0 Р. 
*” Чюня 1828. 
1} `190.41° 293. .— 0602 30° 67 41.00 +29’ 5630 Вена разст* == 29, 51. 44,60 
2. 20. 44. 3,7 -— 0,48 30. 7. 10,00 —10. 26,09 Резракшя . 32,36 


`Юбратное положен1е- лимба. Допол.:: склон: * =: №: 86. 40,55 


3. 20. 48. 14,0 —:2,00 330. 2. 2,00 -+И. 16,84 Дополн. широт. = 31. 28. 57,51 
4. 20. 51. 230 — 2,00 330. 1. 20,50 -5И. 54,58 т 
Широта мфета — 58. 31. 2,49 


№ 11. полярндля ЗВЪЗЛА. Нижаяя кульминашя. 
Ноправка хроном.. на среднее. время = -+ 2. 36,7. АВ* — 0. 59. 18,4. > 
Состоян4е баромет, =. 885,9 париж. лин.. Темжература воздуха = -н 16,5 Р, 
‘22 Моня 1828. 

‚1.. 15.36. 44:3. .— 600. 33; 4: 13,25 в 5: 41,28) Зенит: разет:* =133.15. 1.05 
2. 5. 39. 11,7 -ы 0,32. 33. 4. 34,00 -ь 6. 20,96 Рефракшя Е 36,06 . 
Обратное положене лимба, Донел; ‘склон.*: = 1. 86; 40,56 
63: _5. 43. 33,0, — 0,3% 327. 4. 36.75 —4. 46,42 Лополн. широт. = 31. 28. 56,55 


4. 5. 46. 14,3 — 0,32 327. 4. 22,00 — 4. 26,05. е. 
Широта мьета = 58. 31. 3,45 


№ 12. полярная ЗВЪЗДА: Нижняя кулкиинац!я. 
Ноправка хроном. на среднее время == -е 2.36.8. АВ» — 0. 59; 18.4. 
Состояще: баромет- == 335,9 париж. лин. ’Темиератлура воздуха =-н 16,4 Р. 
. г Беня 1828.. : . 
` ва. 5. 49. 52,0 — 0,00. 327. 3. 54,00 — 3. 59,73 Зенит; разет.* = 33. 4. 59,22 
12. 05.52. 111 — 0,00. 327. 3. 35,15 — 3. 42,86 Рефракшя = . 36,10 
: Обратное: похожее лимба. Лопол. склон.“ — 1. 36. 40,56 
23.22 25. 55. 232 -— 0:00:01. 33:1 6: 28/15- в 3: 22,48 Донюлн. широт. = 31..28. 54,76 
4. 5. 57. 34,3 — 0,00 33. 6. 44,50 3. 8,32 о а. 
; Широта иъста == 58. 31 5,24 


№ 13. полярнадя ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминац.. 


Поправка хроном. на среднее. время == - 2. 36,9. АВ* — 0. 59; 18,4. 
Состолнйе баромет. = 335,9 париж. лин. Температура. воздуха = = 16,3 №. 


2*`Ф]юня 1828. 


э. - 
1: 5. 59. 47,3 — 0,16; 33. 7.15 -+2. 54,64 Зенит. разст.* — 33..5. 0.30, 
2. 6. 2, 29,3 — 0,00 33. 6,25 = 2. 38,68 Резракшя 36,16; . 
‹ Обратное ноложене лимба. Лонол. склон.* — Т. 36. 40.56 
23. 6. 7. 187 _— 016. 3272 ‚ — 2, 22,08 Дополи шнрот. = 31.28. 55,90} 
4.. 6. 9. 55.71 -= 0,16 327.15 , — Е 558.64 


` Широта мфета —= 58. 31. 4,10 











и. № — 


№ 
Визиро-- 


‚ „Состояне хроно- Жостояне Отщатьвания 2 ^^ Приведеше и от- 
ван, | 


В 3 Нохучениый пыводх 
| щитываня на ый ИЯ * 
метра Луи - Берту. уровня. мериданЪ: у Е } 


№ 14. полярнАЯ ЗВЪЗЛА. Нижияя кузьминашя. 
Г й | 
Поправка хроном. на вреднее ‘время — + 4. Зи. АВ* —.0. 59, 184. 
Состолн1е баромет. = 335,9 ‘париж. айн. 'Темнература воздуха = -- 1 6,2 Р. 


2" Моня 1828. 


р | И 7) | 6) А [2 й Е с й и 

1. 16.12’ 260 _— 0.90 327. 1, 3825 — 1: 46:43 Зенит. разск” == 33715. 0,27 
2. 6. 14. 47,3 — 0,00 327. 1. 28,15 — 1. 35,57 Резракщя Е. ’ 36,20 
Юбрахное положене лимба. Допол. склон:* ==: 1. 36. 40,56 


3. 6. 18. 39.0. -+ 0,18 33. 8. 34,00 +1. 19.02 Дополн. широт. — 31. 28. 55,91 
4 621 240 + 0,18 33 8. 4450 +1 819 
} ИЕ Широта мфета ‘— 58. 31. 4,09 


№ 15. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кузьминашя. 
Поправка хроном.`на среднее время = + 2: 87,2. АЙ” — 0. 59. 18,4. 
Состояще баромет. = 885,9 жариж. лин. 'Темпераяура воздуха — -+ 16:2 Р. 
2" Мона 1828. 
ОВ. 6. 25. 23. 016 33. 8. 58550 +0. 55,07 Зенит, разет.* = 
2. 6. 27. 26.0 — 90,00 33. 9. 6,15 -+ 0. 41,20 Рефракщя = 
Обратное положенйе лимба. Лопол. склон.* = 1 36. 


3. 6. 31. 47,0 — 0,00 327. 0. 28;25 — 0. 34,45 Дополи. знирот. = 31. 28. 
4. 6. 34. 29,0 — 0,00 327. 39. 20,50 — 0. 27,55 


33. 


`НГирота ифета — 58. 31. 


№ 16. полярнАЯ ЗВЪЗДА. Ннжиля кульминаця- 
Понравка хроном. на среднее. время = + 2. :37,3.. АВ* —.0. 59. 158,4. 
\остояне баромег. = 335,9. париж. лин. Температура воздуха = + 16,1 Р. 
о 2х Ноя 1828. 
$. 6. 31. 23,3 — 0.00 327. 9. 16,75 — 0. 20,97 Зенит. разст.* `— 33. `5. 
2’. 6 39 487 - 0.00 327: 0. 850 —0. 1617 Резракмя = = 


Обратное положене лимба. — Лопол. склон.* = 1. 36: 


3. ‚6. 44. 160 -+ 1,60 33. 9. 43,59 --0. 8,97 ЛДополн. широт. = 81. 28. 
4. 6. 46. 460 +160 33. 9. 48,50 0. 5,55 т 
Широта мьета — 58. 31. 


№ 17. полярная ЗВЪЗДА. Нижняя кульминация, 
Поправка хроном. на ереднее время. — -+ 2..37,3. АВ* — 0.559. 18,4. 
Состолне' баромет, =-385,9. нариж. лин. 'Темнература воздуха == = 161 Р. - 
2 Ноня 1828. 
1. 6.50. 27,0 -+ 0,146. 33. 9. 51,50 -- 0. 2,47 Зенит. разсо.* = 33. 5. 0,20 
2. 6.52. 480 0,00 33. 53. 54,50 +0. 1:06 ТРезракщя =: 36,23 
братное положен е лимба. Лонол. склон.* = 1. 86. 40,46 
З. 6. 56. 440 — 176 326.59. 55:50 — 0. 0,02 Доподи ширет. = 31. 28. 55,97 
4. 6. 59. 33,0 — 4,76 326. 59. 57,25 — 0. 90,28 
ие Широта мёста — 58. 31. 4,03 
16* 





































































































































































































— в —— 


№ .. п 
к ; : ь : риведене и от- 
Вновро-- Состолье хроно- Состоян:в м. на. цитывашл, на 


АХ метра Луи-Берту. уровня, Зин! мерид!@иъ. 


_ № 18. полярРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминация. 
- Й И | й И 
Поправка хроном. на среднее время = + 2. 37,4. АВ* =. 0.159. 18,4. 
Состояые баромет. = 335,9 париж. лин. 'Кемпература воздуха =:-+= 16,0 Р. 


т. Боня 1828. 


Ь й и! !! ° й И Г 
1. 7. 3. 14,3 — 1,60 326. 59. 6075 —0. 1.90 Зенит. разет.* ‘=. 
2. 7. 5.270 — 1560 327. 0. 2,25 —0. 3,56 Резракщя- =. 
Обратное положен1е лимба. — . °_ Йопол: склон.” 

3. 7. 8. 52,3 — 016 33. 9. 47,75 +0. 715 Дополн. широт, = 


4. 1. 1. 1, о. — 0,48 33. 9. 44,50 -н 0. 10,04 
Широта иБета = 


№ 19. « БООТЕСА.. 
Поправка хроном. на среднее время‘ = -=- 2. 381.. АВ* = В. 7. 513. 
Состолн!е баромет. = 335,85, париж. лин. Температура воздуха =-+ 15,5 Р. 
>: Ноня 1828. 


1. 2730. 26,8 —+-0,80 321: 7. 33.75 23 51553 Зените равет:* 


= 38...25. 
2. 7. 32. 43,4 == 0,80 321. Ц. 33,15 +27. 53,58 'Рефракшя г `=. 


Полученный ‘выводъ. . 


Обратное. положен!е лимба. _ Склонеше* = 20.: 4:52, 


3. 7. 36. 27,6 — 0,00 395. 52. 20,50 —21. 56,86 
4. 7. 38. 187 — 0,80 38. 48. 53,25 —1. 32,37 Е 
”. Широта мЬста — 58. 31. 


- № 29. „воотЕсл. о _ 
Поправка хреном. па среднее время — -н 2. 3, 2. АВ = ы. 7. 5[3. 
Состоли1е` баромет. = 335,85 париж. лин. Температура воздуха = += 15, 5 Р. 
2" Мена 1828. 
$. 7. 42. 112. — №60 38. 34. 28.25 —14. 4,54 Зенит. разет.* 


=. 38. .25.. 
1. 53. 25,6 -+ 2,00 38. 34. 10,50 — 3. 51,06 Резракмя © = 


Обратное: положене лимба. ‚ Склонен1е* ‘= 20... 4. 52, 


3. 7. 58. 13,4 + 2,80 321. 37. 58,25 в 1. 23,10 
т 8. 0.57.6 + 2,80 321. 38. 48,50 +0. 33,71 :. 
о Широта мБета = 


№ 21. с БООТЕСА. 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 2. 38,3. АВ* = М. 7. 513.. 
Состоян:е баромет. = 335,85 париж. лин. 'Ремнература воздуха = == 15, 5 р. 
> Моня 1828. 


3. 18. 4. 452-144 821. 59 20.15. + 0. 1,15 Зенит. ав = 38. 95. 
2. - 8. 7. 31,6 -- 160 3721. 39, 20,25 -ь 0. 6.33 Реъракшя =. 


к положен лииба. : Склонеше*. о = 20, -4. 52, 


3. ‚ №. 10.0. — 2.40 38.31: 2015 —41 
4. ‚ 4. 394 — 1,92 38. 32. 34.25 — 2. 


Широта мёста 58. З1, 





= - 98 = 


№ 
ЗВизиро- 
зан. 


т ы В ` Приведен!е и от- Г 
Собтояше хроно- Состолыё ОА на итьваня. на Позученный зыводъ, 


иетра Лун - Берту. уровия. мериданъ, 











№ 22. с БоотТЕСА. 


Поправка хроном. на среднее время = -+ 2. 38,4. АВ* = 14. 7. 51:3. 


Состоянйе баромет. = 335,85 париж. лин. 'Температура воздуха = -+- 15,5 р. 


2: Тюня 1828. 


Г Ь й й и ° аа й и о й 
1. 8. 18. 184 — 056 38, 34. 34.50 — 4. 10,93 Зенит. разст.* = 38. 25. 27,58 
2. 8. 20. 35,2 — 0,56 38. 36. 1150 — 5. 49,01 Резракшя 44,43 
Обратное положен1е лимба. _ Склонеше* 20. 4. 52,90 


3. 8. 24. 3,3 — 3,20 321. 30. 41,50 -н 8. 49,37 
4. 8. 26. 19,4 — 4,40 321, 28. 2475 —11. 6,61 


‚ Широта м5ета 58. 31. 4,91 





№ 23. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняа кульминаця. 
Ноправка хроном. на ‘среднее время = -+- 2. 47,9. АВ* = 0.59. 19,2. 
Состолнйе баром. = 336,05 париж. лин. Температура воздуха = -+ 19,6 Р. 
22 Тюня 1828. 
1. 6.27. 6,0 — 0,00 33. 9. 16,50 + 0. 36,05 Зенит. разет.* = 33. 4. 59,92 
2 6. 29. 50,2 -+ 0,32 33. 9. 20,25 -+ 0. 28,89 Рехракшя — 35,65 
Обратное положен!е лимба. Лопол. склон.* = 1. 36. 40,59 


3 6. 33. 480 — 0,00 327. 0. 9,75 — 0. 19,91 Дополи. широт. = 31. 28. 54,98 


4. 6. 36. 21,8 — 0,00 327. 0. 7,50 — 0. 14,99 
сы ТНирота мфста = 58, 31. 5,02 





№ 24. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминащя. 
`° Поправка хроном, на среднее время = -+ 2. 48,0. ЛАВ” = О0. 55. 19,2. 
Состолн!е баромет. = 336,05 париж. лин. 'Температура воздуха = -+ 19,0 Р. 
22 она 1828. : 
1. 6. 40. 15,6` — 0,00 327. 0. 3,00 —0. 8,85 Зенит. разет.® = 33. 4. 59,43 
2. 6. 42. 28,8 — 0.00 326. 59. 56,75 — 0. 6,07 Резракшя АИ 35.76 
Лопол. склон.* = 1. 36. 40,59 
2,53 ДЛополн. широт. = 91. 28. 54,60 
1,02 


2 














Обратное положеше лимба, 


3: 6. 46. 16.0 — 0,00 33. 9. 49.00 0. 
4. 6. 48. 46,8 — 0,00 33. 9. 50,00 -н 0. 
Ван г Широта мЬста — 58. 31, 5,40 


№ 25. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминаця. 
Поправка хроном. на средиее время — -+ 2. 48,4. АВ* = 0.559. 19,2. 
Состояще баромет. = 336,0 париж. лин. "Температура воздуха = -+ 18,5 р: 
> 22 Чюня 1828. 
у. 7. 17. 18 -— 0,96 48. |. 49,00 -+ 0. 30,22 Зенит. разет.* = 33. 5. 0,59 
2. 7. 22. 460 — 0,00 48. 11. 29,75° 0. 46,48 Реъракшя = 35,51 
Обратное положеше лимба. Допол. склон.” = 1. 36. 40,59 
3. 7. 43. 46,0 — 0,00 342 4. 29,50° — 2. 15,48 Дополн. широт. = 31. 28. 55,91 
4. 7. 45. 43.8 — 0,00 342, 4. 44,25 — 2. 26/16 ` ‚. 
ее. Широта мъета = 58. 31. 4,19 





















































— 126 — 


. й : Е ; че и от- . а т ку 
а. Состоднуе ‚хроно- Состояне Отжитывашя на в: ны Полученный ‘вы вод |. 
а метра Луи - Берту. уровня. Г Е ' } 





№ 26. полярнлдя ЗВЪЗЛА.. Нижняя кульминашя. 
у й и Ь / 
Поправка `хроном.: на среднее время — -+ 2. 58,8. АВ* — 0. 59. 201. 








Состоя е баромет. — 335,15 париж. лин. “Температура воздуха = = 20,5 р. 
| 23 Фюня 1828. 





| й у/ и о ‘ и / и о и й 
м. 4. 57. 34,8 -+ 0,24 48. 1. 29,00 -10. 48,67 Зенит. разст.* == 33. 5, 118 
2. 5. 0. 20,2 - 0;24 48. 2, 1,50 --Ю. 11,54 Резфракшя 
Обратное положен1е лимба. : ДПополн. склон.* —= 1. 36. 


3: 5. 5. 6,4 — 0,00 342. 1. 4350 — 9. 25,35 Дополн, широт. — 31. 28. 
4. 5. 8. 32,2 — 0,24 342.11. 3,15 — 8. 49,18 








Широта мЬста — 58. 31. 





№ 21. полярная ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашая, 
Поправка хроном. на среднее время — -н 2. 58,4. АВ* — 0. 559. 20,1. 
Состоян баромет. —= 335375 париж. лин. "Температура воздуха = = 197 ФР. 
23 Чюня 1828. ` 
1. 5. 12. 35,2. -ы 0,32 4342. 10. 25,00 —8. 7.94 Зенит. разет.* = 
2. 5. 15. 18,8 -= 0,64 342. 9. 59,25 — 7. 41.09 Резфракшя — 
Обратное положене. лимба. Дополн. склон.* — 1. 36. 


3. 5. 19. 38,0 + 0,40 45. 5. 18,25 Дополн. широт. = 31. 28. 
4 5.22. ПАЯ +029 48. 5. 4115 











‚33. 5. 



































Широта ибета — 58. 31. 


№ 28. полярРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминацщая; 
Поправка хроном. на среднее время = ++. 2. 58,5. АВ* — 0.59. 201. 
Состояше баромет. = 335,7 париж. лин, 'Температура воздуха — -н 19.0 Р. 
25. Люня 1828. 
1. 65. 24. 56,4 += 0,32 —48. 6. 6, -= 6. 12.15. Зенит. разст.* = 33. 4. 59,37 
2 5. м 426 51 493... = 5. 48,28 Резракшя Е 35,61 
Обратное положене лимба, Дополн. склон.* = 1. 36. 40,62 


3. 26. 83. 53,4 = 0.48. 842. 1. 1 — 4. 51,79. Донолн. широт. = 31. 28. 54,36. 
4. 5. 54. 8,8 — 0,00 342 6. — 2. 3958 


















































Широта мета = 58. 31. 5,64 


№ 29. с БООТЕСА. а ве 
Поправка хроном. на среднее время — -н 2. 59,4. АВ* — 14. 7. 51.3. 
Состоящше ‘баромет. = 335,6 париж. лин. Температура воздуха — -+ 18,5 Р. 
23. Шфюня 1828. : 
1... -7. 22. 19,8 — 0,80 336.10. 1,25 +31. 40,43 Зенит. разст.” = 38.25. 27,38 
2. 7. 25. 14,8 — 0,32 836. 15. 16,25 -+26. 39,552 Резракшя = 44,21 . 
Обратное зтоложен1е лимба. : Склонене* == 20. 4. 5313 


3..- 21. 29. 214. — 1.44. .53..63:: 615 —20. 18.53. 
4. 1. 31. 488 — 146 53. 49, 4200 —16. 55,20 















































ЗНТирота мёста — 58. 31. 4,72 
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р д : : риведен!е и от 
м Соестоян!е' хроно- Состояне ОиааНАН на ПАО м Полученный зыводт 
хим бЪ. : 


Зизиро- у ы 
и : метра Луи- Берту- уровня. мерид!анъ. 








№ 30. «БоОТЕСА. 
1 И! Ь 1 И 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 2. 59,5. АВ» = 14. 7, 5153. 


Состоян!е баромет. = 335,6 париж. лин. Температура воздуха = + 18,2 р. 
2.3. Люня 1928. | 


1. 7036. 218 — 1404 - 53244, 145 —1. 27,04 Зенит; разст* = 38. 25, 26,66 
2, 7, 38, 532 — 0,48 53. 41. 40,00 — 8. 52,32 Резракщя = 43,81 
. Обратное положене лимба, Склонен!е* 20. 4, 53,13 


3. 7. 43. 33,4 — 1,44 336. 36. 55,15 -н 4. 57,89 
4. 7. 46. 238 — 1.44 336. 38. 45,25 -ь 3. 8,22 
#. Широта мфета = 58. 3,60 


№ 31. с БООТЕСА. 
Поправка хроном. на ереднее время = -н 2. 59,6. АВ» = 14. 7. 51.3. 
Состольйе баромет. = 335,6 нариж. лин. Температура воздуха = -+ 18,0 Р. 
23 Тоня 1828. 

1. 7. 49. 48,8 — 0,00 336. 40. 18,25 1. 29.54 Зенит. разет.* — 38. 25. 28,81 
1% 7. 52. 056 — 0,00° 336. 41, 5,15 - 0. 4511 Резракщя к ‚ 43,69 
Обратное положене лимба. Склонен1е* — 20. 4. 5313 
13. 7. 56. 52 -+ 0,80 53. 32. 48,75 —0. 2.65 
4. 7. 58. 3056 -к 0,32 53. 32. 48,50 — 0. 1,95 





ПГирота мъста 58. 31. 5,63 


№ 32. „ БОоТЕСА. | 
Поправка хроном. на среднее время — -+- 2. 59,7. АВ* = 14. 7. 5133. 
Состояне баромет. = 335,6. париж. лин. Температура воздуха — + 18,0. Р. 
- 25: Поня 1828. 
1. 8. 1. 27,6 -+ 1,20 553. 33. 1.25 — 0. 25,51 Зенит. разст.” - = 38. 25. 26,69 
. 2. 8. 3. 58,0 -ь 1.20 53. 33. 50,25 — 1. 7,36 Резракщя = 43,84 
‚ Обратное положен!е лимба. ` Склонене* = 20. 4. 5313 


3. 8. 7. 46,0 -= 0,40 336. 39. 3,50 -н 2. 47,61 
4. 8. 10. 39.58 + 0,80 336. 37. 17,50 -- 4. 3115 
- - Широта мБета — 58. 31. 3,66 














№ 33. с БООТЕСА. | 
Поправка хроном. на среднее время — сн 2. 59,8. АВ*. — 14. 7. 51,3. 
Состояние: баромет. — 335,6 париж. лин. Температура воздуха = + 16,8 Р. 
25 Чюня 1828. 

1. `8. 13. 18 -+ 0,96 336. 35. 30,25 -ы 6. 20,63 Зенит. разст.* = 38. 25. 26,15 
2. 8. 15. 31,0 -+ 0.64 336. 33. 21,75 -н 8. 30,88 Резракшя == - 44.20 
Обратное ноложезне лимба. Склонеше* = 29. 4. 53,13 
3. 8. 19. 20,2 -н 128 53. 45. 1375 —@. 28,1 
4. 8. 21. 50,2 -= 1.560 53. 48. 9,25 —В. 21,55 





Широта мбста = 58. 31. 3,48 























= № = 


А 
Визиро- 
вания. 


Приведеше и от- 
а Похученкый выводъ, 
мервданъ. с Г } 


Собтояне хроно- Состоял Отщитыван!я ‘на 
метра Дук - Берту. уровид. __дим В. 





'№ 34. „ БООТЕСА. 


з 1 |1] / и 
Поправка хроном. на среднее время = -+ 2, 59.9. АВ". —.14.:..7..51.3. 














Состоян!е баромет. = 335,6 параде ‘лин. Температура воздуха = -5 15, 0 р. 
3 Ноня 1828. 





Ъ Й Г и ® / и й и ® у 
1. 8.24. 318 + 116 53. 51. 43,00 —19. 2,40 Зенит. разсх.® = 39, 25. 2503 
ов 8 27. 8,8 + 2,64 653. 55. 37,00 —22. 51,94. Резракшя и.о 445 
Обратное положен1е лимба. Склонеше? ‚5=1120. 4.5313 


3. 8. 31. 59,0 +144 336. 1. 2,00 +30. 50.52 
4. В 34. 416 + 128 336 ВБ 535 +0 06 











Широта мьета — 58. 31 3,18 


№ 35. полярРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминащя, 


Поправка хроном. на среднее время — -+- 3. 4,44. АВ* — 0. 59. 20,5. 
Состоян!е баромет. = 335,85 иариз: лин.  емпература воздуха —= + 14,5 Р. 


. 5 Тоня 1828 
1. 18. 21. 7,6 — 2,08 44. 559. “ат, 25 = с. 38,98 Зенит. разст.* 
2. 18. 24. 30,6 сн 0,16 44, 59. 83, 15 —0 ‚29, 546. Рефракшя — 
Обратное положене лимба. Лополи.склон.* — 1. 36, 
З. 18.30. 21,0 -+- 0,16 345. 15. 22,25 +0. 1617 Донполи. широт, = 31. 28. 56, 
4. 18. 33. 57,6 -= 0,327 345, №5. о 0. 9.92 








— 29. 51. 

















ее мьста — 58. 31. 


№ 36. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 








Поправка хронои. на среднее. время = -+ 3. 4,5. АВ* —= = 0. 53. 20,5. 
_ Состоянйе баромет. = 335,85 париж. лин. Температура | воздуха = -н 147 
28 Тоня 1828. 

1. 18. 37. 41,4 — 0,16 345. 15. 32,75 +0. 5,07 Зенит. разст.* = 29. 
2. 18. 40.-37,6 — 0,40 › 345. 15. 39,50 +0. 2,38 Резракшя = 
Обратное положен1е лимба. Лополн. склон.* = 1. 
3. 18. 45. 59,0 — 0,16 44. 59. 3,15 ^— 0. 0,06 Дополн. широт. = 31. 
4. 18. 45. 29,8 — 0.00 44. 59. 4,5 — 0. 013_ 



































Широта мета = 58. 





















































№ 37. ПОЛЯРНАЯ ЭЗВЪЗДЛА. Верхняя кульминашя. 
Поправка. хроном. на среднее время = -н 3. 4,6. АВ* — 0. 559. 20,5. 
Состояше баромет. = 335,85 париж. лин. Темперайура воздуха —= -ь 15,0 Р. 
23. Ноня. 1828. _ 
1. 18. 54. 53,4 = 0,32 345. 15. 36,00 -= 0. 3,61 Зенит, разст.* о 51. 
9. 18. 57. 59,2 — 0,00 345. 15. 32,50 -- 0. 7,00 Резракшя — 
Обратное жоложене лимба. - Допохн. склон.*—. 1: 36, 


3. 19. 2. 14,2 — 0,80 44. 59. 17.00 — 0: 13,48 Дополи, широт. = — а. 28. 
4. 19. 5.214 — 0,40 44. 59. 2125. —0. 19,57 























Широта иъета = — 58. 31. 
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17 


42.16 
32,04. 
40,62 
54,82 


5,18 


40,23 
32.00 


40,62 
52,85 


7,15 


43,38 
31,95 


40,62 
55,95 


№ 3 } : иведеще и от- ы 
ивиро- ое ее бою Отщитывашя на оны па Похученный выто г. 
№ 38. ПОЛЯРНАЯ ЭВЪЗЛА. Верхняя кульминашя. 

} 1 #// | { и 
Поправка хроном. на среднее время — -н 3. 4,7. АВ» = 0. 59. 29.5. 
Состоян!е. баром. = 335,85 париж. лин. Температура воздуха = -= 15,5 №. 

25 Шюня 1828. 
| И и о < и! 1 ы о 
1. 10. 8148.8 — 0,40 44. 59, 3100 — 0. 27.63 Зенит. разет.* = 29.51. 
-.2. 19. 11. 35,2 — 0,08 44. 59. 37,00 — 0. 351 Резраквя о 
- ЮФбратное положене лимба. . Дополн. склон.*—= 1. 86. 
3. 19. 15. 56,4 -= 2,40 345. 14. 48,00 с+ 0. 48,63 Дополн. широт. = 31. 28. 
4. 19. 19. 21,0 -+ 1,560 345. М. 3415 -- Е 0,15 
т Широта м5ста — 58. 31. 
№ 39. полярРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминаця. 
Поправка хроном. на среднее время — -н 3. 4,9. АВ* — 0. 559.. 20,5. 
Состоянйе баромет. — 335,85 париж. лин. Температура воздуха = -н 16,0.Р. 
‚25 Мюня 1828. 
1. 19.283. 1556 -+ 2,40 345. М. 22,25 + 1.16.30 Зенит. разст.* — 29. 51. 
2. 19. 26. 32,6 -+к 2,40 345. М. `8,15 +1. 30,75 Рефракшя Е 
Обратное положенйе лимба. Лополн. склон *—= 1. 36. 
3. 19. 31. 13,4 -+ 0,64 45. 0.54.75 — 1. 53,37 Доноли. широт. = 31. 28. 
4. 19. 34. 32,6 -н 0,40 45. 1. 12.25 — 2. 10,96 
— Широта мета = 58. 31. 
№ 40. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 3. 5,0. АЁВ* — 0.59. 20,5. 
Состояше баромет. — 336,05 париж. лин. Температура воздуха = ат 16,5 Р. 
. 2$ Поня 1828. 
4. — 19. 44. 32,56 -+ 1,04 45. 2. 12,00 — 3. 11,51 Зенит. разет.* — 29. 51. 
2. 19. 47. 11,4 -ы 0,72 45. 2. 30,15 — 3.291 Рефракшя = 
‚ Обратное положене лимба, ` ДЛополн. склон.* =: Т. 36. 
3. 19. 53. 16,4 — 0,32 345. П. 23,15 -ы 4. 13,53 Донолн. широт. = 31. 28. 
4. 19. 56. 40,2 — 0,16 345. 10. 57,25 сы 4. 39,96. 
| . Широта мфета — 58. 31, 
№ 41. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминанзя. 
Поправка хроном. на среднее время = -н 3. 4,6. АВ* — 0. 559. 20,5. 
'Состоянйе.баромет. = 33610 париж. лин. "Температура воздуха = -в 11,0 Р. 
235 Мюня 1828. 
1 19559. 49,0 — 0,00 345. 10. 28,25 --5. 5,51 Зенит. разст.* = 29. 51. 
2. 20. 2. 59,0 — 0,32 345. 10. 3,15 --5. 32,37 Резраквя — 
‚ Обратное положене лимба, . Лополн. склон.* = 1. 36. 
3. - 20. 7. 343 — 2.00 45. 5. 16,25 — 6. 13,25 Дополн. широт. = 31. 28. 
4.’ 20. 10. 470 — 1.44 45. 5. 46,75  — 6. 4321 
. ° Широта мфста = 58, 31. 


4,05 
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№ 
ЗВизиро- 
ван]я, 


Приведение и от- 
щитывантя на 
. мериданъ, 


а 
Совтояь1е хроно- бостояше Отщитывашя на Полученный вы зодз, 


метра Луи -Берту. уровня. 
№ 42. полярРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашя. 
/ // ы | й И 
Поправка хроном. на среднее премя — -+ 3. 4,7. АВ* — 0.559. 20,5. 
_ Состояще баромет. = 336.1 париж. лил. Температура воздуха = -н 17.0 Р. 
28. поня 1828. 


| / п Г о ОНИ Ой © й и 
1. 20. 14. 44.0 -— 136 45. 6.23.00 — 1. 21.61 Зенит. разет.* == 29. 51. 40,57 
2: 20. 18. 1,0 = 636 45. 6. 57,25 -—7. 56,48 Резракшя о 
Обратное положеше лимба. Лопох. склон. * 1.-36. 40,62 
3. 20; 32. 507 —=0;24 345. 4. 5875 10. 38,65 Допол. широт. = 31. 28. 53,21 
-4. 20. 35. 38,7 — 0,64 34, 4. 28,550 И. 1216 


Широта мьста = 58. 31. 6,79 


№ 43. полярнАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминацуя. 
Поправка хроном. на среднее время — + 3 5,0. АВ* = 0. 59. 20,5. 
Состояне баромет.: == 386, париж. лин. 'Кемнература воздуха ==. + 17.0.Р. 

25 фони 1828. 

1. 20: 38. 67 +064 345. 3. 5600 91. 42,40 Земит. разег.® == 29. 51/ 41,97 
2% 20. 46. 56,7 — 0,64 345. 3. 20500 +12. 17,80  Реъракщя = 32,10 
Обратное положене лимба. _ Лополн. склон* — 1. 36. 40,62 
3. 20. 48. 4,3 — 1.84 45. №. 5400 —13. 50,44  Дополн. широт, = 31. 28. 54,69 
4. 20. 50. 380 — 1,20 45. 13. 2850 -Щ. 94,95 Г. 

- Широта мета — 58. 31. 5,31 


№ 44. поляРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульнинмия. 
Поправка хроном. на среднее время — -н 3. 5,0. АЙ» == 0. 59. 205. 
Состоян1е баромет. =: 336,2 париж. лин; Температура воздуха == -+ 17,2 Р. 
28 Коня 1828. 
1. 20. 53. 373 — 1560 45. 14. 1075 —15. 6,03 Зенит. разет.® = 29. 51. 41,73 
2. 20. 55. 571 -= 144 ‘45. 14. 43.25 6. 38,80 Резравия — 32,15 
Обратное положен! лимба. Лоноли. склон» == 1. 36. 40,62 
3 21. 1540 -+ 096 ЗМ. 58. 3425 --М. 4,32 Доноли. широт. == 31. 28: 54,50 
4. 2. 4. 12,0 -+ 0,80 344.58. 6550 И. 383,25 
Широта мета = 58. 31. 550 


№ 45. ноляРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кужюминаюи. — 

Поправка Зройфн. на среднее время = =- 3; 9,5. АК» = 0: 59. 20,9; 
‚ Сосфоян варомет. == 336,2 париж. лин; ТТемиёратура воздуха 2= -+. 19.4 Р. 
> 24 Тоня 1828. _ 
т. 5. 38. 17 а ВЮ 48.12. 6525 -- 09. 256 Зена. раз —=.33. 4. 59,85 
2. 6. 40. 33,7 к 0.80 ^48. №. 16,75 -20. 1,03 Резракия С. 35,71 - 
Эбратное полбжёне лийба. Лонелн. склон" == 1. 36. 40,62 
3. $. 44. 27 — 900. 32. 2. 19;25 -—0. 0,01 Лоноли. широт, = 31. 28. 54,94 
4. 6. 46. 40,3 — 0,00 342. 2. 19:00 -= 0. 0,145 - Е 
- Широта мЬста — 58. 31. 5,06 








— 1 -— 


о . 
а Состоян!е хроно- Состолше ов ‘на и 
вашя. метра Луи-Берту. Уровин. и мерндланъ. 


Потхучениный выподъ, 


№ 46. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминави, 
Ноправка хромом. по пней время — +. 329.6. МВ» == 0.59. 20.9. 
Состоян1е баромет. == 336,2 париж. лин. 'Гемпералура воздуха = + 19.0 Р. 
2& Чюна 1828. 


| ! И Н ©. И й 7 
1 6:50: 520 — 0,00 48. 12. 1575 29. 1.84 Зенит. разог.* — 83° 5 
2. 6. 52. 510 = 000 48. 12. 1645 --@. 8,30 Ревракыя = 


0,90 


35,78 


Обратное положенйе дииба. Дополн. склон.*-= 1. 36. 40,62, 
3. 6. 55. 32,7 — 0,00 342. 2. 23,00 —0. 5,93 ДЛонолн. широт, = 31. 28. 56,06 


4. 6. 58. 12,7 — 0,00 342. 2, 26.25 —9. 9.30 
Широта мфета = 58. 31. 


№ 41. полярная ЗВЪЗДА. Нажная` кульнинаця. 
Поправка хропом. на. среднее время = -н.3. 49.2. АВ* = 0. 59. 20.9. 
Состояве баромет. = 836,2 париж, ‘лин,  Гемиература воздуха = += 17,8 р. 
2% Чюня 1828. 


1. 7. 0. 51,9 — 9,32 342. 2. 82,50 — 0. 13,40 Зенит. разст.* = 
2. 7. 4. 23,4 — 0,00 342. 2. 3915 — 5. 20,03 Резракмя ` = 


Обратное положен1е лимб. | Лонолн, склон. * = 


3. 7. 9. 19,2 — 0.40 48. 11. 48,00 +0. 31,47 Лонолн. широт. 
4. 7. Ц. 17,2 — 0,56 45. 11. 45,75 0. 36,75 


33. 5. 


Широта мьста — 


№ 45. „БоотЕСА. 
Поправка. хроном. на среднее время — + 8. 10,3. АВ* = 14. 7. 51,3. 
Состояне баромет. = 336,15 париж. лин. Темнералура воздуха == += 55 Р; 
2% Тоня 1828. 
1. — 7,21. 40,2 - 0,32. 336. 16. 7,00 +25. 46,34 Зенит. разет.* = 88. 25. 
2. 7. 24. 10,6 -+ 0,64 336. 19. 59,50 4-21. 52,39 Рефраквщя = 


3,94 


Обратное положен е ламба. _ Склонене* = 20. 4. 53:05 


3. 7. 28. 32,2 с 0,80 558. 48. 37,25 —415. 50,04 
4. 1. 34. 26,4 + 0,16 558. 41. 57,50 — 9. 31.76 


Широта мфста 


‚ № 49. «воотеса. ] 
Поправка хроном. на ереднее время —= = 3. То, 5. АВ* — 14.7. 513. 
Состолнйе 'баромет. == 386,15 париж. лин. "Везнература воздуха = 4- 1,5 Р. 

2 Фюна 1828. 

1. 1. 37. 7,6. к 916 58. 89. 30,00 — 6. 45,65 Зенит. разет.* — 38. 95. 

о: _Т, 39, 29,4 -ь 0,48 53. 37. 42,00 — 4. 55,14 Реъракня == 

Обратное положенуе лизеба- Склонеше* - ты 2. 4. 

3. 7. 43. 16,4 ‚— 0.16 336. 39. 17,75 +2. 35,81 
`4. 71. 45. 27,6 — 0,00 336: 10. 14,125 1. 35,19 
Г Широта иЪфста — 58. 31. 

171% 
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й 
уе ) : , Приведение. и от- 
Визиро- Состояше хроно- бостояше Отщитыван!я на Ш т ва а Полученный вывод: 
НИЕ метра Луи- Берту. уровня. химбъ, мериданх. о 








№ 50. «„ьвоотЕсА. 
Поправка хроном. на среднее время = += 3: 10,6. АВ* = м. 7.51.3; 





Состоян1е баромет, — 336,15 париж. лин’. 'Температура воздуха = = 
2& Тюня 1828. 
„В й й у 5 / -И зу о 17 
и 21. 40. 23.8 — 0.64 336. 41. 2850 -+0. 28,44 Зение. разер.* 
2. 17. 51. 464 — 0,64. 336. 41. 48,15 -- 0. 3,52 Рехракшя 


Обратное. положен!е лимба. Склонён!е* 


3. 7.55. 18,8 -- 0:80 53. 32. 52,25 = 0. 5,94 
4. 7. 57. 484 + 0,48 53. 32. 18,5 3—0, 30,82 

















Широта мёета = 


№ 51. «БоОТЕСА: инь м 
Поправка хроном. на среднее время ‘= -+'3. 21,3. АВ* = 14. 7. 523.7 
Состоянйе баромет. = 336;9 париж. лин. "Температура воздуха = -+-. 15,0 Р. ' 
#8 ШПюоня 1828; 
о 7; 22. 49,4 — 0,00 336. 24. 0,25 +17. 56,25 Зенит, разст.* == 38: 25. 
2. 7. 25. 8,8 — 0,00. 336. 26. 59,50 414. 55,41 Резракшя = - 
Обратное положенйе лимба. ` Склонене* = 20, 4.. 


3.27.98 48,8: — 0,00 53) 43. 31,25 ве 43,57 
Ч. 7. 31. 94 — 0,00 553. 41. 14,50 24 











Широта мета = 





№ 52. `х БООТЕСА. 

Поправка хроном. на среднее время ‘= -+ 3. 21,6 АК = М. 7.513: 
Состоянйе баромет. = 386,9 париж. лин. Температура воздуха = -н 15, [ ь. 

- 25 Тюная 1828. 

т. 1.35. 24,8 — 0,00 53. 37. 40,25 ‘— 4. 54,18 Зенит. разеёт.* == 
2. 7. 37. 48,8 — 0,00 55. 36. 8,00 — 3. 20,53 Резраквя = 
Обратное положене лимба. Склонен1е* = 20. -4:.53, 
3. 7. 40. 46.4 — 0,96 336. 40. 6,25 -н 1. 49.65 
4. 7. 42. 55,2 — 1,60 336. 40. 53,50 1..0, >73 





























38. 25. 


























Широта места = 58, 31. 


№ 53. полярРнНАЯ Е. Нижняя кульминащя. 
Поправка - хроном. на в среднее время —= +3. 21,5. АВ* = 00.559. 21,8: 
Состоянйе баромет. = 386,9 париж. лин. Температура воздуха = + 13,6 В. 
23 Тюня 1828. 


Е. 7. 50. 18 — 104 48. 8. 8,50 ‘+ 4. 12,36 Зенит. разст.* = 33. 4.' 
2. 7. 52. 18,4 . — 1.20 48. 7. == 4. 291  Реъракшя == 


ОЭбратное положенле лимба, : Дополн. склон.*=— ‘1. 86. 


3. - 7. 56. 53,8, — 0,32 342 7.2 о Лополн широт, = 31. 28. 
4. 7. 59. 33,8 — 0,64 342. 6, 





































































































Широта мьста — 58. 31. 


























=. 19%. — 


№ 
Визиро- ‘ 
зашя, 


. ; а . . Приведене и от- 
- толн гщитыван!я на 6 
Собтояше хроно: Состоле Отщ И п 


р Полученный выводъ, 
метра. Луи- Берту. уровня. лимб$.. мериданъ, ` 


№ 54. полярРнАЯ ЗВЪЗДА.`  Нижнля кульминашя. 
Й ] и! Ь й Ил 
Поправка хроном. на среднее время — -н 3. 21,6. АВ* — 0. 59. 21,8. 


Состоян1е баромет. — 336,9 париж. лин. Температура воздуха = = 13,6 р. 
25 Тюня 1828. 


Ь й Й й о` й и Г) о И 
1. 8. 1 5902 -— 0,40 342, 8. 6,25 — 5, 46,27 Зенит, разет.* = 33. 4. 59,82 
2. 8. 3. 58,0 — 0.40 342. 8. — 6. 3,22 Резгракмя = 36,63 
Обратное положенйе лимба. Дополн. склон.* = 1. 36. 40,59 
3. 8. 6. 47,2 — 1,92 48. 65. 52,00 -+ 6. 28,01 Дополн. широт. = 31. 28. 55,86 


-4. 8. 8.5654 — 1,60 48. 5. 35,00 -- 6. 47,50 
т . Широта. мёста — 58. 31. 414 


№ 55. полярная ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 3. 21,6. АВ* — 0. 59. 21,8. 
СостоянЁе баромет, = 836,9 париж. лин. Температура воздуха —= -+ 13,6 Р._ 
25 Тоня 1828. } } 
1. 8. 10. 57,2 — 1.20 48. 5. 16.50 +7. 6,12 Зенит. разст.* — 33. 5. 0,18 
2. 8. 12. 584 112 48. 4. 58,25 +7. 25,21 Резракшя — 36,57 
Обратное положен!е лимба. Лополн. склон.* = 1. 36. 40,59 
"3. 8. 30. 22,2 к 0,80 342. 12. 46,25 —10. 26,19 Лополн. широт; = 31. 28. 56,16 
4., 8. 32..38,8 -, 0,48 342. 13. 13,15 —10. 52,04 





Широта места — 58. 31. 3,84 


№ 56. полярная ЗВЪЗДА. Нижняя кульминацуя. 


Поправка хроном. на среднее время = -+ 3. 52,7. АВ» = 0. 59. 24,2. 
Состоян1е баромет. = 339,9 париж. лин. '’Гемпература воздуха ='-5 20,0 Р. 


28 Поня 1828. 
1. 5. 13. 3,0 — 0.80 63. 6. 13,00 --5. 0,51 Зенит. разет.* = 33. 4: 58,38 
2. 5. 15. 26,8 — 112 63. 6. 32,00 -+-4. 41,89 Резракщя_ = 35,91 
Обратное положене лимба. ^ Лополн. склон. *—= 1, 36. 40,13 
3. 5. 23. 13,4 — 0,48 357. 5. 3. 45,46 Дополн. широт. = 31. 28. 53,86 
4. 5255564 1. 3 4 зи 

















Широта мета. — 58. 31. 6,14 








№ 51. нолярнАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминации. 
Поправка ‘хроном. на среднее время = -+ 3. 52,7. АВ» — 0. 59. 24,2. . 
Состоян1е баромет. —= 339,9 париж. лин. 'Температура воздуха = -н 19,7 Р. _ 
` 28 фоня 1828. 
1. 5. 30. 24.8 + 0,64 357. 4. 1200 —2. 58.81 Зенит. разст.* — 33. 4. 59,24 
7. 5. 32. 26,0 -+ 0,64 357. 4. 0,00 — 4. 46,66 Рефракшя и 35,99 
` Яополн. склон.* = 1. 86. 49,43 


‚ Обратное положенше ‘лимба. 
:3. 5..35. 38.4 — 2,40 63. 8.45.50 2. 28,24 ДЛополн. широт; = 31. 28, 54.80 


4. 5. 37, 55,2 — 12 63. 8.58,15 2. 15.79 
Шиафрота мБета — 58. 31. 5,20 
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№ 
а роа 
взи{я 


бостояше хроно- Состолье Отщатывайя ‘па. т Я Полученный вы водъ, 
метра Яуи- Берту. уровня. циибЪ. меридань. } 


№ 58. полярнНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижаля кульминаия. 
1 #1. | 4! 
Поправка хропом. на среднее время = -н 3, 52,8. АВ* = 0: 59. 24.2. 


Состонийе ‘баромет. == 339,9 И» лин. Температура воздуха = -н- 19.4 р. 
#8 Тоня 1828. 





у Ь и И . о Й и В о й и 
54 — 1. 6394500 2. 0,55 Зенит. разст.* = 33, 5. 0,33 
2. 5. 43. 12,2 — 128 63. 9. 26,50 1. 49,01 Резракшя = 36,06 
Обратное положеше лимба. Донолн. склон.* —= 1. 36. 40,43 
3... 5, 46. 56,4 = 0,80 357. 2. 44.15 . 5. Дополн, широт, —= 31, 28. 55,96 
4, 5. 49. 23,4 в 1/12‘ 357. 2. 33,75 у 8 














Широта мела — 58. 31. `` 4,04 


№ 59. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя. кульминанйя. 
Поправка хропом. на среднее время — -= 3. 52,9, АВ* — 0. 59. 24,2. 
Состояще баромет. = 339,9 риа „ин. "Гемпература воздуха — + 19,2 Р. 
28 Помня 1828. 
1. 5:52. 15,2 -- 112 351. 2. 21,00 — 1. 959,93 Зенит, разст. *— 33 4: 
2. `5. 55. 3.4 -- 1,60 357. 2. 0,15 —1. 9017. Резжракц]я = 


ми < 
Обраяное положене лимба. `Доподи.скаон.*— 1. 36. 


3. 6. 0. 49.2 -ь 0,00 68. 19. 30,50 — 0. 40,87 Домолн. широт. =.31. 2 
4. 6. 3. 206 + 0,48 63. 10. 8625 — 0. 32,78 














Широта” мета — 58. 31. 


№ 60. полярнля ЗВЪЗАА. Нижняя кульминашя 


Ноправка. хроном. на Среднее врема — = 3. 53,0. АВ* — 0. 59. 242... 
‘Состояне баромет. = 339,9 р лин. Температура воздуха = = 79, ОР.. 


28 Поня 1828. 


1. 6. 6. 16,4 -= 0,32 63. 10. 4450 +0. 26,39 Зенит. разст.* = 33. 4. 59,19 
2. 6. 8. 33,4 - 0,40 63. 10. 51,00 +0. 21,27 Резфракшя = 36.16 


Обратное положен1е лимба. . Дополн.склон.* — 1. 36, 40,43 


3. 6. 12. 46,4 — 0540 357. 1. 80,550 — 0. 13,26  Дополн. широт, = 31. 28. 53,92 
4, 6. 15. 18,8 — 0,88 357. 1.2450 —0.' 9,34 в = 
| || 






































Широта мёста, —= 58. 31. 6,08 





№ 61. полярная ЗВЪЗДА. Нижная кульминация. 


Поральй хроном. на среднее время — -+ 3. 531. АВ» — 0. 59. 24.2. 
остоян1е баромет. — 339,9 мариж ‘лин. Температура воздуха — 2 195 Р. 


2% Поня 1828. 
1... 6. 21. 51,2 -ы 1,20 357. 1. 16,00 —0. 8.33 Зенит. разек.* 33. 5. 0,18 











2. ` 28. 534 + 120 357. 1.1450 20. 11 Рефракщя 


36,09. 
а положен1е лимба. 


Лояполн. склон.* — 1. 36, 40,43 


3. 6.27. 106 — 1,60 63. . 16,25 4-0. 010 Допоан. широг — 58. 31. 55,84 
‚4. 6. 29. 37,6 — 1.68 63. 11. 17,00 +0. 0,06 












































































































































Широта мёста — 58. 31. 4,16 
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№ : Е . ` : ы 
Визиро-. Состояще хроно- ‘ Состояше Отщитыважя на НН Полученный выводъ, 
И ‘метра Чуи-Берту. уровня. мериданъ, р 


№ 62. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя и - 
Поправка хроном. на среднее р — = + 3. 53, 2. АВ* — 0. м 24, р 


Состояне баромет. = 339,9 — лин. Температура воздуха = += 20.0 ый 
$ Поня ЗН. 


1 


В й й 1/ й) 9 п 
1. 6. 33. 6,4 -+ 0,80 63° 11. 10,75 0. ` Зенит. разст.* = 33' 4. 59.26 
2. 6. 35. 38,4 нк 0,96 63. П.. 9, 50 0. Реъракшя = 36,00 


Обратное положеше лимба. ‘` Лополн. склон.*— 1, 36. 40,42 


3. 6. 39, 22,6 °— 1,834 357. ИП. 22,00 — 0. Дополн. широт. = 31. 28. 54,84 
4. 6. 42. 13,8 — 1,84 357. П. 26.50 —0. 9, 
Широта места — 58. 31. 5,16 


№ 63. с БоОТЕСА. 
Поправка хроном. на среднее время — -н 3. 53,5. АВ» — 0.`59. 24,2. 
Состоян!е баромет. — 339,9 париж. лин. "Температура воздуха = -н 19,0 Р. 
28 Тона 1828. 


1. 7. 13. 58,0 с 0,16 351. 27. 18,00 +13. 31,87 Зенит. разет.* == 38, 25. 
2... 7. 16. 25,2 -+ 0,80 351. 30. 1,00 -+10. 47,45 Резракшя = 


Обратное положен1е лимба. Склонен1е* =5 20. 4.5 


3. 7. 20. 39,8 -= 1,28 68. 38. 25,50 — 6. 46.66 
4 1:7, 23, 56 ль. 80 68. 36. 20.25 — 4, 4966 _ 
Широта мБета = 58, 31, 


№ 64. „ БООТЕСА. : 


Поправка хроном. на среднее время —-ь 3.58.6. АВ” = 4.7. 5,3: 
` Состояще баромет. = 339,9 ы. лин. Температура ‘воздуха = -+ 18,7 Р. 


28 Пона. 1828. 
1. 7. 26. 27.6 -+ 176 68. 34. 28,25 — 2. 47,45 Зенит. разет.* == 38. 55. 
2. 7. 28. 50,2 -, 1.84 68. 33. 21,00 — 1. 39,56 Рефракшя =- 
Обратное положеше лимба. Склонен!е* о — 20. 4. 
3. 7. 32. 17,2 -ь 0,40 351. 40. 18,25 -ы 0. 32.19 
4. 7. 34. 33,8 -ы 0,64 351. 40. 39,25 -- 0. 8,02 
Широта мБета — 


№ 65. « БООТЕСА — 
о хроном. на среднее время = -+- 3. 53,7. АИ* — 14. 7. 51,3. 
Состоян!е баромет. = 339,9 те лин. Температура воздуха = -н 18,4 Р, 
` 28 Моня 19828. 

ге 7. 37. 6,4 + 0,30 351. 40. 48,75 0. 0,12 Зенит. разет.* == 38. 25. 26,17 
ви 7. 39. 48,4 + 0,64 351. 40. 34,50 -+ 0. 13,29 Резракшя Е ` 44.19 
Обратное положеше лимба. Склонене* = 20. 4. 53,72 
1. 7. 43. 39,4 -+ 2,40 68. 32. 5200 — 1 №51 
2. — 1. 46. 2,2 = 2.40 653. 33. 51,00 — 2. 56 


Широта м5ста 58. 31. 4,08 
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Приведеше и от- и 
щитывашя на Полученный вы водъ. 
мерид1анъ, : 


№° Состодше хроно- Совтоль!е Отщитываня ина 
` Визиро- метра Луи-Берту- уровня. лимбЪ. 
вашл. : 


№66. › БООТЕСА.. 


онравна хроном. на средиее время — 3. 53,8. АВ* = 14. 7. 51.3. 
Состоян1е баромет. — 339,9 а лин. 'Тенпералура воздуха — + 17,9 


$ По ня 1828. 





Ь Ей и и! 7 о 1. 7 й Г 
1. 1. 48. 54,8 — 1.60 68. 35. 21,25 — 3. 47,24 Зенит. разет.* 
2. 7. 51. 40,2. — 1,60 65. 37. 28,25 — 3. 42,62 Рефракшя 
’Обратиое положене лимба. Склонен!е* 


3. 7. 56. 13,8 -+ 1.20. 351. 31. 515 + 9. 44,88 
4. `Т 58. 152 + 160 351. 28. 58,25 +1: 5294 














Широта мьста 


№ 67. „БоотТЕСА. . 
Поправка хроном. на среднее время — -н 3. 53,9. АВ» 14 7. 51.3. 
и. баромет, — — 839.9 париж. лин. Температура воздуха — -н 17,4 Р. 





28 Шюня 1828. 


1. 8 1 18 +1560 351. 25. 4115 +16. 09,04 Зенит. разет.* = 38. 25. 24,22 
2 282. 50,2 с 1560 351..23..22,00 ‘=-17. 29,25 Резракшя ^^ — 44,90 





Обратное положене лимба. Склоненте* == 120. 4. 53.12` 


3. 8. 6. 3,0--+ 4,80 68. 53. 40,25 —22. 3.14 
4. 8. 8. 11,8 -- 4,80 68. 56. 58,15 (—25. 28,34 











 Парота чиБста — 58. 31. 2,84 


№ 68. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминация. 
Поправка хроном. на среднее время — -н 3: 58,3. АВ* — 0. 59. 24,5. 
Состоян1е баромет. = 340,57. Е лин. Температура воздуха = + 16:2 Р, 
$ Тюня 1828. | 
1. 17. 53. 35,6 — 0,00 559. 559. "3.00 и 3,01 Зенит. разст.* = 29. 51. 42,46 
2. 1.57. 2,6 — 9.32 59.58. 49,00 — 0. 50,52 Рехфракшя == .32) ‚38 
`Обратное положен1е лимба. - Дополн. еклон.*—= 1. 36. 40,40 


3. 18. 2. 50,6 — 0.16 0. М. 1,75 +0. 32,62 Дополн. широт. — 31. 28. 55,24 
4. 18. 5. 32,6 — 0,00 0. 14. 8,50 +0. 25,61 - 






















































































Широта мета — 58. 1. `4,76 
















































































№ 69. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. ‚Верхняя кульминаця. . 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 3. `58,4. АВ* — 0. 59. 24.5. - 
Состоян1е баромет. = 340,57 и лин, "Температура воздуха = -н 16, БР. 
28 Фоня 1828. 
1. 18. 9. 48,4 — 016 0. 14. и. --= 0: 16,43 Зенит. разст.* = 29. 51. 40,63 
. 2. 18. 12. 20,2 — 0,40° 0. 14. 24,00 + 0. 11/71 Резракшя ЕЕ _ 32,33 
‚ Юбратное положеше. лимба. Дополн. склон.*—= 1. 36..40,40 


3. 18. №. 130 — 0,30 59.58. 2,00 —0, 5,04 Дополн. широт. = 31. 28. 53,36 
4. 18. 19. 38,8 — 0,30 59. 58. 075 — 0, 2,77 о 






































Широта эивста — 58. 31. 6,64 











М о 2] . 
В : ; Призедене и от- С 
Визиро- Состолше хроно- Состолше Отщитываня на ЕН Полученный в ыводъ, 


вания, метра Луи-Берту. уровня. лимб. ы мериданъ. 








№ 170. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


Й И Ь 7 // 
Поправка хроном. на среднее время’ = -н 3. 58,5. АВ» — 0. 59. 24,5. 





Состолие баромет. = 340,6 париж. лин. Температура воздуха = -н- 16,5 9: 


‚ 28 Тоня. 1828. 


| ’ и и о / и у й о [ 
31 18. 28.310. -=10.00%_ `` 0..14133:25- -210% 0.230 Зеник, равск* — 29° 51. 42'08 
2. ° 18. 31. 13,8 — 0,16. 0.14. 32,25 +-0 129 Резракшя = 32,33 
Обратное 'положен!е лимба. Шопол. склон.* = 1. 36. 40,40 


3. — 18. 35. 38,8 — 0,64: 559. 58. 3,75 — 0. 4,84 Дополн. широт. = 31. 28. 55,01 
4. 18. 37. 534 — 0,56 559.58. 6,00 —0. 7,52 
_ Широта мьета = 58. 31. 4,99 


№ 11. полярнаАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминация. 
Поправка хроном. на среднее. время — -н 3. 58,6. `АВ* — 0. 59. 24.5. 
Состоянйе баромет. — 340,6 париж. лин. "Температура воздуха = -н 16,5 Р. 
28 Тюня 1828. 

т. 18. 40. 32,2 — 0,48 59. 58. 8,25 — 0. 11,43 Зенит. разет.* — 29. 51, 40,52 
2. 18. 42. 58,4 — 0,40 - 59. 58. 13,00 — 0. 15,74 Ретракц!я Е 32.33 
Обратное положен1е лимба. ‚ Допол. склон.* = 1. 36. 40,40 
3. 18. 47. 48,8. -ь 1.28 0. 14. 7.25: -- 0. 26,36 Донолн: широт. = 31. 28. 53,25 
4. 18. 50. 55,2 -в 1,512 0. 14. 0,50. -- 0. 34,61 + 





| 
й й 
| 
И 
| 
|. 
р 
Я 
ра 


Широта мьста — 55. 31. 6,75 


№ 12. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


Поправка хроном. на среднее время ‘== = 3.:58,6; ЛВ» — 0. 59..24.5. 
Состоянйе баромет. = 340,65 париж. лин. 'Температура воздуха = +в. 16,5 Р. 


28 Тюня 1828. 








1. 18. 54. 34,8. -- 1,04 0. 13. 49,50 -+ 0. 45,76 Зенит. разет.* = 29. 51. 39,91 
2. 18. 57. 44,2 в 1,04 0. 13. 40,75 -= 0. 56,61 Резракшя = 32,36 
Обратное положене лимба. Лопол. склон.* = 1. 36. 40,40 
‚320. 19. 2. 6,4 -н 0,32 59. 59. 10,50 — 1. 13.53 Лополн. широт. = 31. 28. 52,67 
4. 19. 4. 21,2 -- 0,80 559. 59. 19,75. — 1. 23,53 














Широта мфета — 58. 31. 7,33 


№ 13... полярная ЭЗВЪЗЛА. Верхняя кульминащя. 
Поправка хроном: на среднее время — -+ 3. 58,8: АВ* — 0. 59. 24,5. 
Состояне баромет. — 340,7 париж. ‘лин. Температура воздуха — -+ 16,8 Р. 
28 Тюня 1828. : 
1. 19. 9. 6,0 — 0,0059. 50. 42,00 — 1. 45,18 Зенит. разет.* — 29. 51. 
2. 19. И. 38,0 °— 0,00 59. 59. 56,00 - — 1. 58,02 Резракщя Е 
Обратное положене лимба  _ Допол. склон.* 1. 36. 


3. —_ 19. 16. 57,6 -=:2380 2 0. 12. 4,75 ++ 2.`27,40 — Дополн. широт. = 31. 28. 
4 19.20. 3,8 + 2,80 0. 1. 47,25 2, 46,00 








Широта места — 58. 31. 
- 18 























= №: 


№ : Приведеше и от- 
. й : т р 
Визиро- Состояще хроно Состолн!е Отщитьышва шя на щЩитьваш ря 


Полученный выводъ. 
ЕН метра Луи - Берту. уровня: лимб в. ыеридтант, 


№ 14. полярная ЗВЪЗЛА. Верхняа кульминашя. 





Ноправка хроном. на среднее. время = -= 3. 58,9. АВ* — 0. 59. 24,5. 





Состояне ' баромет. = 8407 париж. лин. Температура‘ воздуха ==. = 16,8 Р. 


28 Тюня 1828. 





о 19.24’ 37.6 о-в 446 01 20/00- -2< 315340 Зенит. равег.^ |= 
2. 19. 27. 26,0 -+ 1, 12 0. 11. 0,50 - 3. 34,52 Резракшя = 
Обратное: положене  лимба. Допол. склон.* == 


3. 1. 32. 51,4 -— 0,6421 60. _2. 12475- -=14; 1410. ``Дополи. широт. = 
4. 19. 35. 468 — 0,40 60.22. 34,50- —44. 36,18 





Широта мета = 





№ 15. полярнАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминаия. 
Поправка ‘хроном.. на среднее время’ == -ь 3.591... АВ* = 0. 59. 24,5. 
Состояще `баромет. == 340,80 ве лин. Гемпература воздуха. = -= т р. 
т. $ Тюня: 1828. 
1. 19. 54. 45,2 о-в 1,60. 60.5, 22, 15- —1? 26,77 Зенит. разет.* == 29, 51. 
2. 19. 58. 18,0 136. 60. 6. 150-- —: 8. 2,84 'Резракщя == 
‚Обратное ‘положене лимба. ` Допол. ‘склон.* ==. 1. 36. 


3. 20. 1. 53,8 == 0,80 . 75: 55:00: = 8: 40,78 .`Дополн. широт. = 31. 28. 
4. 20. 4. 59,4 с 0,56 . 5:21:25: -в 9. 14,50 














Широта. мета 58. 31. 











№ 16. полярРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на среднее время = -н 3. 59:2. АВ» — 0. 59. 24,5. 
Состояние о == 340,85 ыю. ‚лин. - Температура воздуха ==. -+. 18,5 Р. 
$ Тона. 1828. 

1. 20: 7. 33,0 -=. 0,56 0. : 250; 75. -н 9. 43/17 оЗенит. разет.* == 
2. = 20. 10. 18,4 = 0,48 0. 4: 19,25. 510. 1479 Резракшя г 
Обратное положен1е лимба. _' ‚ Допол: склон.*. = 1, 86; 
3. <. 20. 14. 20,2. -ь..0,80. 60.8. 56,50 —112` 2,41 `Лополн. широт. = 31. 28. 
4. 20. 16. 50.2 к 0,80 60.9. 28,25 —\. 32,79 = У 
























































29. 51. 
































Широта мвота — 58. 31. 





№ 171. поляРНАЯ Нм Верхняя кульминашя, 
Поправка хроном. на среднее время ‘= -н 3..59,3. «АВ* = 0: 59. 24.5. 
Состоявйе баромет. = 340,9 париж. лин. „Температура: воздуха = -н 719, 0 р. 
28 Тюня: 1828. 
1. 20. 19: 30,% --ь.0,80.. 60. -9. 59,25 —12. (5,93 Зенит. ово а — 29. 51. 41,25 
2. 20. 21. 52,6 в 0,80. 60. 10. 30,25 —12. 35,99 Резхракшя = 32,26 - 
Обратное положен1е: лимба. = ДЛопол. склон.* = 1. 86. 40,40 


3. 20: 26. 9,4. +160 0. (0..59,50 +13. 31,68 `Дополн широт. = 31: 28: 53,91 
4. 20. 28. 434 +1560 0. 0. 24,00 +4. 15,85. | 






























































Широта мета = 58. 81. 6,09 
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№ 
ЗВизиро- 
вания, 


: р : Приведеше и от- | ы 
Состолше хропо- Состоли!е Отщитыьван!я на НЕ и Полученный  выводъ. 


метра Луи- Берту. уровня. лимб. Е 


№ 18. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижная кульминаця. 
, И Ь 
Поправка хроном. на среднее время = = 4. 3.3. АВ*; = 0. 59. 24.9. 
Состояше баромет. = 340.15 париж. лин. 'емпература воздуха = 22.0 Р: 


23 Ююня. 1828. 











1! 


7,75 -+ 8. 36,10 ‹ Зенит. разст.* = 33-4. 59.86 
2. 4. 47. 51,8 0,48... 63. 5,50. -= 8. 9,24 Резракшя == " 35,82 
Обратное! положене лимдба, р Лонол. склон.* = 1..36. 40,37 
З. 4. 51. 59.0... — 0,80 357.8. — 7. 28,90 `Лополи;: щирот, = 31. 28. 55,31 


4. 4.54. 97,6 — 0,80 3574128 2215. ЗО 5.46 
мои Широта мфста — 58. 31. 4,69 


| И И у о 1 
От `24. 46. бон оьЕ 61024 8 
3. 





№ 19. полярная ЭВЪЗЛА. Нижняя кульминашя. 


Поправка хроном, на среднее время \—=_-+:-4..3,4.. АВ* — 0.59. 24,9. 
Состоящебаромет.` ==, 340,1 париж. ‘лин.’ Температура: воздуха — + 21,7 Р. 


27 Чюня 11828. , 
фт 4. 59. 18,4 — 0,48 357. 7. 36,75. —76:121,32 › Зенит. разет.* = 33. 4. 59,24 
2. 5. 1.56,8 — 0,80 357. 7. 12,15 —415,158,29 ’Резракшая = 35,61 
Обратное положене лимба. Допол.. склон.* -=  1..36...40;37 
За 9..5 244 ==: 0,00. `63.7.5. 43,25 в 65: 129.12 ‹ Лополн. широт. = 31: 28. 54,48 
4. ‹ 65. 7. 40,2 — 0,00 63. 6. 250 -- 5. 10,71 ы а 
о Е Ро о Широта иБета — 58. 31. 5,52 





№ 80... полярнля ЗВЪЗДА. Нижняя кульминаюя: 

Поправка хропом. на среднее время = -в 4..3,5.. АВ* —.0. 59. 24,9. 

Состояще баромег. ==. 340.1 париж. лин; Температура воздуха’ = =. 21,5 Р. 
37. юня. 1828. т : 
1. 65. №. 15,2 .— 0,00 63. 6. 23,75. -н4. 50,30 Зенит. разст.* = 33. 4. 59,56 
2. : 65. 12. 43,0 — 0,00. 63. 6. 42,00 -=-4. 31,49 ‹Резракшя. == 35,68 
Обратное положене: лимба. Допол. склон.* = 1. 36. 40,37 
3. 2 5, 11. 21.8% — 0,56. 357. 25. 1215. —3.57,69 Дополн. широт. = 31. 28. 54,87 


4. 519 452 — 129 357, 4157.05, —232416: 5 у 
НЕЕ = ака Широта мьста — 58. 31. 5,13 ` 











№ 81. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминашя. 
Поправка хроном, на’ среднее:время =. -+ 4. 3,8. АВ* — 0. 59. 24,9. 
Состоянйе баромет. = 340,1 париж. лин. 'ТГемпература воздуха = -+ 21,5 Р. 
27 Тюня 1828. - 
1. 65. 54. 55,6 — 128 178. 16. 5,00. -- 0..46,31 Зенит. разст.* = 38. 5, 117 
2. 5. 57. 48,4 — 2,24 ‹ 78. 16. 13,50 -- 0. 37,73 ТРезфракшя Е - 35,76 
Обратное положен!е: лимба. Лопол. склон.* = 1. 36. 40,37 
3. 5. 3. 414 — 1,28 12. 1.1215 — 5. 22,93 ЛДополи. широт. = 31. 28. 56,56 
4. 5. 6. 2,52 — 2,40 12. 7. 6,25 — 0. 18,05 
— ‚ Широта мБета = 58. 31. 3,44 


18* 
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№ 


 Визиро- Состольйе хроно- Состолн!е Отщитываши на ° ИПриведеше и от. > м озученный выводт. 


итыван!я на 
вания. - Метра Луи-Берту. ‚уровня. 1имбЪ. "ори, 


№ 82. полярРнНАЯ 3ВЪЗ ША. Нижняя' . 
Поправка хроном. на среднее время = -+ 4. 3,9. АВ* =. 0. бо. "24, 9. 
Состояще баромет. = 3401 ‘париж. лин. “Температура воздуха = -н' 21,5 _Р: 


22 Поня 1828. 


| / и й ЗС.) 1 И И 
1. 6..9. 28,8 —0,00°` 12: 6. 58,50. — 0. 12,07 Зенит. разет.* = ` 38° 5. 
2. 6. 11. 51,4 — 0,00 12. 6. 54,00 —0. 8,46 Резгракшя = 
Обратное положен1е лимба. . . Лопол. склон.* =. 1. 36. 


[2 6. 15. 40,2 ++ 0,61 78. 16. 4400 +20. 412 Дополи. широт. = 31. 28. 
4. 6.18. 22 + 0,64 18.18 4100 20. 


0,64 


№ 83. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижная кульминация. 


Поправка хроном. на среднее время = -н 4. 4,0. АВ* —= 0. 559. 24.9. 
Состояьйе баром. = 340,1 париж. лин. "Температура воздуха — + 21,5. Р.. 


29 Люня 1828. 


1. 6. 20. 27,6. -ы 0,64 78. 16. 49,50 +0. 0,86 Зенит. разет.* = 33. 5. 


2. 6. 22. 57,6 -+ 0,32 › 18. 16. 49.00 -к 0. 072. Резракшя == 


Обратное: положеше лимба. т Допол. склон.* =. 1. 36. 
3. 6. 28. 20,6 == 3,20`_ 12. 6. 44,507 — 0. 0,80. Дополи. широт, = 31. 28. 


4. 6. 31. 6,0 -+ 2,40 12. 6. 47,25 —0. 2,33 


№ 84. поляРНАЯ ЗВЪЗДА: "Нижняя кульшинаця: 


Поправка хроном. на среднее время = -+ 4. 41. АК* — 0. 59. 24,9. 
Состоян!е баромет. = 3401 париж. лин. "Температура воздуха = -н 21 5 №. 


27 Тюня 1828. 


№ 56. 34. 46,0 + 0,64 12. 6. 52,00 —0. 5,63 Зенит. равет.* 83. 5. 


2. 6. 37. 16,0 -+ 0,96 12. 6. 53,35: — 0. 8,69 . Резракшя 


Обратное положен!е лимба. Лопол. склон: *.= 1. '36: 
3. 6. 41. 11,8 + 0,64 78. 16. 13,50 -+ 0. 14,85 . Лополи: широт. З1. 28. 


4. 6. 43. 51,4 сн 0,96 78. 16. 28, 00 -= 0. 19,94 


о иБета = = 58. 1. 


№ 35. и БООТЕСА. 


Поправка хроном.`на среднее время = += 4. 4,3; АВ» = 14. 7. 513. 
Состоян1е ‹баромет. = 340,0 ее лин. Температура воздуха == + 23,3 Р. 
22. Тоня 1828. 
1. 6. 59: 12.2 ==:0.40 6. 17. 22,75 128. 57,12 Зенит. разет.* =. 
2. 7. 1. 58,4 = 0,80 6. 22. 0,50 _--24. 24.08 ‘Резракшя- — 
Обратное положен1е лимба. : Склонен!е* == 
3. 7. 6. 53,0 -+ 112 83. 54. 3315 —1. 65.65 _ 
4. 7. 9. 9.4 -: 0,80 83. 51. 38,50 —М. 22,01 


38. 25. 


Широта мета = 58, 31. 


Широта мета == 58. 31. 


Широта мбста — 58. 31. 


Ве 4: 


1,66 
35,77 
40,37 
57,06 


2,94 





























— МЕ — 


№ 
Вивиро-= 
вашя, 


: : ОН иведеше и от- ы 
Состояще хроно- Состоя мы. на | о Позученный выводтъ. 


метра Луи - Берту. уровня. мериданъ, 


№ 86. х БООТЕСА. 
И | ии 
Поправка хроном. на среднее время — -н 4. 4,4. АВ* — 14. 7. 51,3. 
Состояне баромет, = 339,95 париж. лин. Температура воздуха = -+- 21,2 Р. 


27 Поня 1828. 


| 1. ! В и! о й 
1. 7. 1.19.4 + 0,96 83. 40. 5515 —11. 51,07 Зенит. разет.* —.38° 25. 26°47 
2. 7. 13. 318 + 0,96 83. 46. 4450 — 9. 32,35 Резракшя — 43,80 
Обратное положен1е лимба. Склонене* = 20. 4. 53,82 
3. 71.1. 26,8 + 0,00 6. 40. 19,25 2,83 


== 6. 
4. 7.20. 0,6 -н 0,40 6. 42. 9,00 -н 4. 11,39 - | 
Широта мБета = 58. 31. 4:09 





№ 87. « БООТЕСА. | 
Поправка хроном. на среднее время — -н 4. 4,5. АВ*= 14. 7. 51,3... 
Состоян1е баромег. = 339,9 париж. лин.. Температура воздуха = -+ 21,1 Р. 
22 Тюня 1828. 
1. 7. 22 19,4 ++ 0,40 6. 43. 35550 +2. 48,20 Зенит. разет.* = 38. 25. 25,89 
2. 1. 24. 318 + 0,40 `6. 44. 35,50 +1. 44.42 Резракшя  — 43,64. 
Обратное положеше лимба. Склонене* — 20. 4. 53,32 


3. 7. 28. 13,4 -в 1.20 83. 37. 44,75 — 0. 31,48 
4. 7.30. 414 -- 1568 83. 37. 18,25 -— 0. 36,42 _ 
| ирота мета = 58. 31. 3,35 


- № 88. с«БооТЕСА. о 
Поправка хроном. на среднее время’ = -н 4. 4,6. АВ* = 14. 7. 51,3. 
Состолнь1е баромет. = 339,85 париж. лин. Температура воздуха = -+ 21,0 Р. 
29 Тюня 1828. 
1. 7. 34. 16,8 -н 0,32 83. 37. 18,50 — 0. 3,80. Зенит. разст.* = 38. 45. 27,31 
2. 7. 36. 26,8 -н 0,48 83. 37. 36,50 — 0. 21,67 Резракшя = 43,65 
Обратное положен1!е лимба. . Склонен1е* — 20. 4. 53,82 


_3. `` 1. 40. 510 -- 144 6. 44. 35:00- + 1. 42.98 
4. 7. 42. 448 + 2,08 6. 43. 43,00- +2, 36,58 




















Широта иъста — 58. 31. 4,78 


№ 89. с БООТЕСА. 
Поправка хроном. на среднее время = --+ 4. 4,7. АВ* = 14. ‘7. 51,3. 
Состояне баромет. = 339,80: париж. лин.’ Температура воздуха == +. 20,9 Р. 
28 Поня 1828. 
1. 7. 46; 3,8 +160 6.41. 43,00 —-+ 4. 37,24 Зенит. разет.** = 38, 25. 26,99 
2. 7.41. 48,8 -- 1,60 6. 40. 24,50 5. 54,60 Резракмя о = ° 43,84 
Обратное положен1е: лимба. Склонеше* = 20. 4. 53,82 
3. 7.51. 48,0 — 016 83. 46. 42.00 — 9. 26,04 
4. 7. 54. 8,8 — 0,16 83. 49. 7,25 — И. 53,38 











Широта мфста = 58. 31. 4,65 
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Ц олученный выводъ, 


№ 
Зизиро- 
ван!я. 


Приведеше-и.от- 
щитывашя на 
мерижанъ. 


«Состолые хроно- Состояше Отщитывашя на. 
метра Луи - Берту. уровня. лимоъ 


№ 90. полярнАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя Кульминаюя. 
.® / 7 Ь | / 
Поправка ‘хроном. на ‘среднее время = -е 4.26.2. АВ* — 0..59, 262. 


Состояше баромет. —.335;95 париж. лин: ‘Температура воздуха ==‘ 20,0: Р. 
у | оля | 
> Тюня 1828. . 


: | / 1 НЙ о й и ` / И, о И 
5 19. 226 — 0,00 178: 18-5875 +2. 5108 Веник, разок* = 33°. 5 146 
2. 05.22. 21,6 — 0,00 18. 14. 11,00 --2. 33,06. Резракмя ^ = 35,53 
Обратное положене лимба. | Дополн. склон.* = 1. 36. 40,28 
‚9. 5. 31. 12,6 — 0,64 12, 8. 36,25 — 1. 47,46 Дополн. широт. = 31. 28. 56,41 
4. 5. 34. 6,8 — 0,64 12 8.2175 — 1. 34,08. зы 
- ``‘ Широта м5ета = 58. 31. 3,59 


№ 91. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминация, 
Поправка хроном. на среднее время = -+. 4. 26,3. АВ* — 0. 559. 96,2. 
Состояше баромет, = 835,9 париж. лин. Температура воздуха = —= 19,7 Р. 
а. р 1828 т. 

1. 5. 37. 26,4 — 0,88 12. 8. 7,15 — 1. 19,84 - Зенит. оразст.* с= 33. 25. 1,67 
2. 5. 41. 1,4 в. 1,60 12. ‚1. 54,00 — 1. 5,81. Резракшя. | Е} _ 35,61 
‚ Обратное ‚положене лииба.. ь . о Лополн. склон.* = 1. 36. 40,28 
.9. 5. 44. 52,2 — 0,00 78..15..56,75 с-.0..52,25; ДЛополн. широт. == 81. 28. 57,00 


4. 05, 47. 434 — 0,64 168..16. 8,15 +00. 43,19. | а 
и Широта зеБста` = 58. 31. 3,00 


№ 92. полярнля ЗВЪЗДА. Нижняя кульиииащя 
Поправка хроном. на среднее время, — ++. 4. 26,5. АВ» —.0. 59. 26,2. . 
Состояше баромет. — 335,9 париж. лин., Температура воздуха — ==. 195 Р. 
} ; : . ‚‚ Люля й ‹ 
25 Тюня 1828. р . 
а. 5. 51. 44,2. -+-..0,48..78.46: 16,50_ +0. :31;89 ‹Зенич. ‘разст.* == 33. 55. 1,57 
2. 5. 54. 17,6 - 0,80... 78. 16, 20,25. +0. 25;99 ‹ Резракшя- ыы 35,65 
Обратное -положен!е лимба.. Дополн. склон.*=-1..36:40;28 
3. 5. 57. 55,2 + 1,28 12..1; 2,00. —10. 17;84 — Дополи, широк. = 31. 28. 56,94 
4. 6. 1. 12,6 = 0,96 12. 5, 55,25. —.0. 12.02 © Не = . р. ы 
а Е Широта м5ста = 58. 31. 3,06 


№ 93. полярнля ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминашая, 
Поправка хроном. на среднее время = -=. 4.26.6. `АВ* — 0.59. 26,2. 
Состоян!е баромет. —.335,8 париж. лин. Температура воздуха = -= 19,2 Р. 
о о кори 1898. _ 
1. 6. 3. 48 -= 0,64 12. 6.53.50 —00. 8,23 Зенит. разет.*. = 33, 5. 1,74 
2. 6. 6. 47,2 = 0,96 12. 56. 50,25 —50. 4,18 Резракшя ==. ‚ 35,10 — 
Обратное положен!е лимба. Лопол. склон.* = 1. 36. 40,28 
3. 6. 10. 55,2 -= 0,00 78. 16. 4775 +0. 151 Лополн: широт: = 31. 28. 5716 
4. 6. 13. 16;4 -- 0,32 718, 16. 49,25 0. 0,47 = 
— Широта иъста = 58. 31. 2,84 





` вая, 





м 


№ 


Визиро- — Состолше хроно- Состоян{е р на Приведено и.от- Полученный вывод _ 
имб, 


щитыван!я на 
метра Луи-Берту. уровни. мериданъ. 


№ 94. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминашя. 
Поправка. хроном. на среднее. ‘время = -- 4. 26,7. АВ* — 0" 59. 26,2. 
Состояще баромет. = 335,7 париж. лин. Температура’ воздуха. = -н 18,9 р. 
35 № 1928.. 
Ди `2606’-00'6 шо. 18066: 49105 270: . ` Зенит. разет.* — 33. 5. 1/75 
с 6. 18. 33,4 — 0,00 78. 16. 49,25. +0. 0,28. Резхракшя = 35,74 


Обратное положене лимба. Лополн: еклон.*== 1.`36. 40,28 
3.. 6. 22. 48,8 о-ы .0.80, . 12.116. 47175 02 Лополн. широт, = 31. 28, 57,21 
7 


4. 6. 95. 318 + 0,32 12. 6, 4915 —0 


\ 
Широта мБета = 58. 31. 2,79 


№ 95. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 
Поправка хроном. на-среднее время '— '-+ 4. 26,7. АВ* = 0. 59. 26,2. 
Состояще' баромет: == 335,6 париж. ‘лин. . Температура ‘воздуха. = -+- 18,6. Р. 
3 0 1828. 
Л. 6. 28. 58,2 -.— 0.00... 12. 6.56.15 —0. 8,59. Зенит. разст.* = 33. 5. 0,02 
2.  `6. З1. 10,6 — 0,48. 12. . 6. 58,50 — 0. 11,82. Резракмя - = 35,75 
Обратное, положен1е лимба. Дополн: склон.* = 1. 36. 40,28 
33. 6. 34. 8,4 —.0,96. 78. 16. 30,00. -+- 0. 16;98.` Дополн. широт. = 31. 28. 55,49 
4 6. 36. 34,8 — 0,48 78. 16. 27,00. -н 0. 21,92 
В с анод" тов Пброта мБста — 58. 31. 4,51 
№ 96. полярная ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминаця. 
Поправка хроном. ‘на среднее время = -н 4. 37,8. АВ* — 0..59. 26,9. 
Состояше ‘баромет.. = 334,55 париж. лин. 'Температура воздуха = +в 20,5 Р. 
Толя з 
) =5 Тоня 1828. 3 
1. 5. 32. 32,2. + 1,04 93. 19. 43,15. -- 1. 2313 Зенит. разет.* = 33. 5. 0,51 
2, 5. 46. 17,6 -- 2,16 93. 20. 33,00... -=- 0. 35,46 Резраюая -- 35,34 
Обратное положен1е лимба. Дополн: склон.*—= 1. 36. 40,25 


3. 5. 50. 43,8 -н= 0,48 27. И. 3250. — 0: 24,34 Дополн. широт. = 31. 28. 55,60 
4. 5. 583. 23,4 — 0,48 27. 1. 27,00 — 0. 18,67 - 
а т. Широта мЬста = 58. 31. 4,40 


№ 97. полярнля ЗВЪЗДА. Нижняя кульминащ я. 
Поправка хроном. на среднее время — .-- 4. 37,9.. АВ* — 0. 59. 26,9... 
Состоян1е баромет. —= 334,55 париж. лин. `’емнература. воздуха: == -н 20,0 Р. 
] Толя . 
ме - \ ` = Тюня 1828. С 
1. 65: 57: 27,6. — 0,80 27. Ш. 21,00 —.0. 11,45 Зенит. разст.*\ = 33. 5. 
2. 6. 0. 214 — 0,80 27. 11. 15,25 — 0. 7,38 Резракшя = 
Обратное положеше лимба. . Лополн. склон.* =. 1. 36. 


3. 6. 5. 452 — 112 93.21. 1 Дополн. широт. = 31. 28. 
7 


= 0... 2,6 
4. 6. 7. 16,0 — 0,96 93. 21. 5. -н. 0.: 1,2 й 
ке рой ’ Широта мБета == 58, 31, 
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№ 
Визиро- 


Состояще хроно- Состояше ан. ца Приведенше и от- Позученный вы йодт. 
чимоф. ти 
ван!я. 


с щитыван!я на. 
метра Луи- Берту. уровня. ‚мера 


— 


№ 98. полярнАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 
, 41. о | 4 
оправка хроном. на среднее время = -+ 4. 38,0. АВ* = 0. 59, 26,9. 


Состоян1е баромет. = 334,50 париж. лин. Температура воздуха = ++ 19,5 Р. 
щи 1828; 

. Е й Й о й и т о Й 
1. ‘6.10.10 — 192. 27.1. 815 —0. 000 Зеник. разот.® (—:.33° 5. 153 
2. 6. 14. 55,6 — 2,24 27. Ш, 9,50 —0. 0,41 Резракшя = 35,51 
Обратное положене. лимба. АЛополн.склон.* =: 1. 36. 40,25 


3. 6. 18. 23,0... — 0,80. 93. 21. 8,75 --0. 2,07 Дополн. широт. = 31. 28. 56,79 
` 4. 6. 21. 25,6 — 0,80 93. 21. 7,00 -+ 0. 4,57 о а . 
: Широта мёега = 58, 31. 3,21 


№ 99. полярнлдя ЗВЪЗДА. Нижная кульминашя. > 
Поправка хроном. на среднее время-= += 4. 381. .АВ* — 0. 59. 26,9. 
Состояще. баромет. = 334,5 париж. лин. Температура воздуха =`-н- 19,0 Р. 
. 2; ея 1828. — 
1. 6. 24. 47,2 — 0,24 93.91. 3:00 -0. 8,49 Зенит. разст.®* = 33. 5. 1.20 
2... 6.27. 414 — 0,40 93. 20. 58,00 += 0. 12.83 `Резракия. Е в 35,59 
Обратное положене лимба. - Лополн.склон.* =.) 1.36. 40,25 


З: = 6. 32. 25,6 — 0,48 127. И. 3075 — 0. 21,83 `Дополн. широт. — 31. 28. 56,54 
4. 6.35. 160 — 0,566 27. 11. 8715 —0. 28.37 
Широта места — 58. 31. 3,46 





№ 100. « БоотЕсА. ВАН 
Поправка хроном.`на среднее время — -+- 5. 38,4. АВ* — 14. 7. 51,2. 
Состоян1е баромет. = 334,4 париж. лин. Температура воздуха = + 18,7 Р. 
Тюля . 
р => ТГюня 1828. } ь 
1. 6. 51. 41,4 -ы 1,76 21. 29. 23,50 +21. 13,47 Зенит. разст.* = 38. 25. 27,84 
2. 6.51. 44,4 -= 2,40 21. 33. 43,75 -+16. 57,95 Резракц:я == '43,73 
Обратное. положене лимба. Склонен1е* == 20. 4. 54,10 


3. 1: 1. 21,2. =. 0,64 (2198. 50: 53525 —19; 15.36 
4. .7. 4. 30,2 -+- 0,64 98. 48. 6,25 — 6, 30,87 


















































Широта мьета = 58. 31. 5,67 


№101. о БООТЕСА. о 


Нонравка хроном. на среднее время — ++ 4. 38,5. `АВ* = 14. 7. 51.2. 
Состояне баромет.. = 334,4 париж. лин. -Температура воздуха = -н 18,7 Р, 
Тюля < 
} 25 Поня 1828. я } 

1. 7. 1. 21,4 = 0,96 958. 45. 55.25 — 4. 22,838 Зенит. разст.* =— 38. 25. 25,95 
2. 7. 9. 40,6 -- 1/12 958. 44. 32.00 — 2. 57,52 Резракия = 43.44 
Обратное положен1е лимба. Склонен!е* — 20. 4. 54.10 
3. 1. М. 13,0 —10,32 21. 49. 4475 0. 58,68 | 
4. 1. 16. 43,0 — 0,08 21. 50. 21,50 °-н 0. 20,62% 














Широта ибета = 58. 31. 3,49 
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м. 
: : ; Приведеше и от- 
Визиро- Состоян!е хроно- Состолне Отщитыван!я на а 


и, метра Луп- Берту. уровня. меридань. 





Полученный выводьъ, 


№ 102. с„ьоотЕСА. 


й и х в) й 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 4. 38,6. АВ» — 14. 7, 51,2. 


Состоян!е баромет. = 334,4 париж. лин. Температура воздуха = + 18,5 Р. 
Тюля 
25 Тюня 1828. 


| й и р о й И. & и . о и 
1. 7. 19, 33,0 -= 0,80 21. 50. 40,75 -- 0, 1,00 Зенит. разст.* — 38. 25. 25,93 
2. 7. 22. 20,2 -- 0,80 21. 50. 37,25 --0. 6,12 Резракшя = 43,43 
Обратное положен!е лимба. Склонен!е* = 20.4. 5410 
3. 1. 26. 43,4 в 0,96 98. 42. 38,25 —1. 3.18 


4. 7. 28. 56,4 — 0,08 98. 43. 29.25 — 1. 54,77 
Широта м5ета — 58. 31. 3,46 


№ 103. с БоотЕсА. 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 4. 38,7. АВ» — 14. 7. 51,2, 
Состоян!е баромет. —= 334,3 париж. лин. Температура воздуха = + 18,3 Р. 
325 юн 1828. г. 
1. 1. 31. 194 + 016 98.44. 4175 — 3. 7,37 Зенит. разст.^ = 38. 25. 25.10 
2. 7. 33. 34,8 -+ 0,24 98. 46. 5,25 — 4. 32,30 Рефракшя = 43,61 
Обратное положен1е лимба. Склонен!е* = 20. 4. 54.10 


3. 7. 37. 14,8 -- 1,44 21. 43. 19,25 1. 23,85 
4. 1. 39. 44,0 -- 116 21. 40. 57,25 -ь 95. 43,18 
. Широта мета 58. 31. 2,81 


№ 104. с БоотЕСА. 
Поправка хроном. на среднее время = -+- 4. 38,8. АВ* — 14. 7..51,2.. 
Состояше баромет. = 334,2 париж. лин. Температура воздуха = -+- 18,0 Р, 
: 2 п 1828. 
т. 1. 42. 20,3 = 1,16 21. 38. 12,75. 412. 30,60 Зенит. разст.* = 38. 25. 25,16 
2. 7. 44. 32,2 + 1,608 2]. 35. 3315 +15. 7,80 Резракщя == 43.96 
Обратное положен1е лимба. : Склонен1е* —= 29. 4. 54.10 
1. 7. 47. 46,0 — 0,00: 99. 0. 59,50 —19. 925,35 
2. 7. 50. 8,4 — 0,00 99. 4. 29.50 —22. 54,67 











Широта мета = 58. 31. 3,22 


№ 105. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 4. 43,4. АВ* — 0. 59. 273. 
Состояне баромет. = 334,2 париж. лин. Температура воздуха = + 165 Р. 
—. = т: 1328. 
1. 17. 23. 424 -н 0,56 90. 19. 3,25 — 2. 4,16 Зенит. разет.* — 29. 51. 44.38 
2. 17. 27. 48,8 -+ 9,56 90. 9. 45,15 — 1. 43,72 Резфракшя ке 31,75 
Обратное положене лимба. Дополн. склон.* —= 1. 86, 40,23 


3. -- Ш, 33. 50,2 5.0.80... 30. 33.13.50 Е 16,34 Лополн. широт. = 31. 28. 56,36 
4. 17. 36. 26,0 - 0,64 30. 28. 27.00 1. 5,82 














Широта мБста — 58. 31. 3,64 
19 
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№ 
Визиро- 
вания, 


Приведеше и от- 
щитывашя на 
мерид1анъ. 


Состолше хроно- Состояше Отщитывашя на 


Долученныйя выводт, 
метра Луи - Берту. уровня. лимбЪ. ы ; 


№ 106. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Воры о. 


Поправка хроном. на среднее время = -= 4. 43,6. АВ* — 0" 59. 27, 3. 


Состоян1е баромет. = 334,2 париж. лин. Температура воздуха == +- 16,7 Р. 
за 1908. 
| й И о. , (/ / Й } о 
1. 17.41. 388 — 0.40 30, 23. 46100 = 0, 47,04 Зенит. разет.* = 29. 51. 
2. 17. 45. 72 — 0,40 30. 23. 56,25 -ь 0. 36,27 Резракшя = 
Обратное `положен1е лимба. Лополн. еклон.* —= Т. 86. 


8. 17. 48. 48.8 -= 0,00 90. 8. 25,00 0. 26,33 Лополн. широт. = 31. 28. 
4. 17. 52. 4,2 -н 0,08 90. 8. 17,00 0. 18,89 
Широта м5ста = 58. 31. 


№ 107. полярная ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашя. 


Поправка. хроном. ‘на среднее время — -+- 4. 43.7. АВ* — 0.59. 27,3. 
Состоян1е баромет. == 384,2 париж. лин. Температура воздуха = = 17,0 Р. 


Толя 
25 Шюня 1828. 
1. 17. 55. 34,2 1,04 90. 8. 9,50 — 0. 12,27. Зенит. разст.*  — 29. ы. 
2. 17. 53. 424 +104 90. 8. 5,50 —0. 7,542 ТРефракшя -- 
'Обратное положен1е лимба. _ ‹° Донолн. склон * = 1. 36. 


3. ^ 18. 3. 48,8 2,32 30. 24. 29.25 - Дополн. широт. = 31. 28. 
4. 18. 7. 38,4 -ь 0,00 30. 24. 31550 - 
































Широта мьета = 58. 31. 


№ 108. полярнля ЗВЪЗЛА. Верхняя и 
Поправка хроном: на ›’ ереднее время — + 4. 43,8: АВ* — 0. 559. 27,3. 
Состоян1е баромет. = 3384;2 париж. лин. Температура воздуха = -н 17,5 Р. 
2 аа 1928. 
1 18. 14. 18,4 + 0,48 30. 24. 30,75 -- 0. 1,04 Зенит. разст.* = 29. 51. 
2. 18. И. 39,0 -+ 0,56 30. 24. 28,25 -- 0. 3,33 Рефракшя == 
Обратное положен1е лимба._ ` Лополн.склон.* —= 1. 86. 


3. 18. 22. 48,8 — 0,56 90. 8. 7.75 —0. 8,69 ДПоподи. широт, = 31. 28. 
4, 18. 25. 25,2 -+ 0,32 90. 8. 11,00 — 0. 13,68 














Широта мьста = 58. З1, 


№ 109. поляРНАЯ ВБ. ты кульминав я, 


Поправка хроном. на среднее время = -+- 4. 43,9. АВ* — 0. 559. 27,3. 
Состояне и - — 834,2 париж. лин. "Тенпература воздуха = -= 18,0 Р. 


Тюля 
о. оня 1828. 











1, 18. 28. 11,4 в 0,32 90. 8. 15.550 —0. 19.06 Зенит. разст.* = 29. 51. 51,78 
2, 18. 30. 40,2 -н 0,32 90. 8. 22,25 — 0. 24,64 Рефракшя Е ‚- 31,51 


Обратное. иоложен!е лимба. Лополн. 6клон.* = 1. 36, 40.23 
3. 18. 37. 38,0 -+ 0,96° 30. 23. 46,50 -н 0. 4411 Лополн. широт. = 31. 28. 53,52 


4. 18. 40. 56,4 -н 0,96 30. 23. 39.75 - 0. 55,31 
Широта мьста — 58. 31. 6,48 
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№ 
Визиро- 
зашя, 


; : . : Приведеше и от- в 
Состолше хроно- Состолне Отщитывашя на Е 6 Полученный выводт, 


метра Луи -Берту, уровня, лимбЪ. мериданъ. 

















№ 110. полярнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
/ и! Ь 1 й 
Поправка хроном. на среднее время —= -- 5. 7,2. АВ* — 0. 59. 28,8. 


Состоян{е баромет. = 386,7 париж. лин. 'Температура воздуха = = 16,8 р. 
И Тюля 1828 
> 5, юня > 


о 


| й И // ы / п й 1 й 
1. 18.27, 594 — 0,00 90. 8. 38,25 — 0. 39,69 Зенит. разет.* = 29. 51. 
2. 18. 31. 20,6 — 0,00 90: 8. 50,75 — 0. 50,5. Резракшя Е 
Обратное положен!е лимба. ^ . Лопол. склон.* —= 1. 36. 
3. — 15. 37. 55,6 - 0,64 30. 23. 16,00 -н 1. 15,53 Допол. широт. = 31. 28. 
4. 18. 40. 43,8 -= 0,56 30.23. 6,25 1. 27,69. - а 
} Широта мБета — 58. 31. 
№ ПТ. поляРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминаця. 
Поправка. хроном. ‘на среднее время —= -н 5. .7,3.. АВ» — 0. 59. 28,8... 
Состоян1е, баромет. = 336,8 париж. лин. „Температура воздуха ===: 16,9 Р. 
. = о 1828. 
1. 18. 46. 45,2 --+ 0,80 30. 22. 37,00 -= 1. 56.88. Зенит. разст.” ‘= .29. 51. 
2, ‹ 18. 49. 53,8 0,72 ‘30.20; 18,25 +2. 13,15 Резжракщя а. 
Обратное положене‘ лимба. Дополн. склон*® ==1136,. 
3. 18. 54. 31,8. -ы 0,4090. 10. 42,00- — 2. 40:65. 'Дополи: широт. = 31. 28. 


4. 18.57. 20,2 -ыь 0,56 90. 10. 58,00 — 2. 58,13 
Широта мьета = 56. 31; 


№ 112. полярнля ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хройом. на среднее время. =, + 5. 7,4. АВ* — 0. 59. 28,8. 
Состояне баромет. — 336,8 париж. лин. Температура возауха — 5 17,0 Р. 
5 ош 1828, 
1. 19. 0. 23.4 --= 0,00 90. 11. 19,75 — 3: 1817 Зенит. разет.* == 29. 51. 
2. 19. 3.242 - 0,16 90. 1: 41,00- — 3. 38,95 Реъраквя: = 
`Обратное положене лимба, `` Дополн. склон*' = ›1..86. 


В: 19. 8. -1.83 -- 160. 30. 20. 18,50 -н 4. 12,82 `Дополн. шнрот. = 31. 28. 
4, 19; 11. 1,0 -+ 0,30 30. 19. 57.50: 4. 35,95 








Широта мета — 58. 31. 














№ 113, ПОЛЯРНАЯ ЭЗВЪЗДЛА. Берхняя кульминашя. 


Поправка хроном. на среднее время —= -+ 5. 7,5. АШ* — 0. 55. 28,5. 
Состояще баромет. = 336,9 париж. лин. "Температура воздуха — -н 17,5 Р. 


5 611828. 
1. 19. 14. 36,4 -- 136 30. 19. 27.00 --5. 5,08 Зенит. разет.* = 29. 51. 
2. 19. 17. 48,0 -ы 1.28 30. 19. 3,25 -5. 32,16 Резракшя = 
Обратное положеше лимба. Дополн. склон* = 1. 36. 


3. 19. 23. 19,8 -.0,80 90. 14. 13,75 — 6. 21,69 Дополи: широт. = 31. 28. 
4. 19. 25. 27,6 -- 112 90. 14. 41,25 — 6, 36,92 с 





4 


Широта мета = 58. 31. 
9" 





























































































































№ 
Визиро- 
вавя, 


Состояне 
уровня. 


Состоле хроно- 
метра Луи - Берту. 


148 — 


Пуиведене и от- 
щитывашя на 


Отщитывашя на 
й. 
у мериданъ. 


лимбЪ. 


Полученный выводъ 


№ 114. полярналя ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


: 1 и р В / (/ 
Поправка хроном. на среднее: время = + 5, 7,6. АВ* — 0. 59. `28,8. 


Состоян!е баромет. = 337,0 париж. лин: Температура воздуха = += 18,0 Р. 


Ь Й //. И 
ит 19. 20. 10,2 1510'80 
2. ‹ 19. 32. 42 +176 
Обратное положен!е лимба. 


3:07 10, 81. 21,0532 2.56 
4. 19. 40. 418 + 2,40 


нии 1928. 


22 


7. 17.58 
7. 46,70 


90, 15. 17,50 
90. 15. 46,00- 


= 
= 


30. 15. 52,25 


30. 15. 13.50 9. 17,25 


8. 41,98. 


29. 51. 42.96 

31,93 
-1. 36. 40,19 
81. 28. 55,08 


Зенит. разст.* = 
Резракия == 
Лополн. склон.* = 
Дополн. широт. = 
58. 31. 


Широта иБета = 4,92 


№ 15. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. 'Нижняя кульминаця. 


Поправка хроном на среднее время —^ + 5. 12,6. АВ* = 0.59. 29,2; 
Состоянйе баромет. = 336,9 париж. лин. "Температура воздуха = -ь 19,0. Р. 


1,1 15. 54. 10,8 
2. 5. 58. 14.2 


—- 0,80 


3. 6. 2. 20,2. --. 0,40 
4. 6. 4,510 — 0,40 


‘93.-21:13:50 +в 0:5 
=:40,48 


Обратное ‘положен!е лимба. : 


Рая 1528. 


25 


93. 21. 14,75. 50.) 


— 0. 
— 0. 


27. 1111575 


27. И. 14,00 1,35 


1,60 
0,13. 


0,34 _ 


Зенит. разст.* 
Реъракшя 


-1,16 
35,85 
1. 36. 40/17 
31. 28. 56,84 


— 93. 55. 
ДЛополн.склон.* = 


Лополн. широт. = 


Широта мьста. = 58. 31. 316 


№ 116. ПОЛЯРНАЯ. ЗВЪЗДА. Нижнал кульминашя. 


Поправка хроном. на среднее время — -+- 5. 12,7. АВ» — 0. 59. 29,2. 
Состояние баромет. = 336,9 париж. лин: Температура воздуха — -+- 19,0 Р. 


1.11 6; 8: 42 — 0,56. 
2. ‹ 6.15. 3,0 — 1.84. 
Обратное положене‘лимба. 


Зе ор 6 19, 19,8. ›—. 3:44 
4. 6. 31. 56,0 + 0,64 


227. 12127,00 


5.  Шюля 


55 пая 1828. 
— 0. 3:62 


27. 11. 26,15 — 0; 12,33 


93. 20. 57,50 
93. 20. 17.75 


-+ 0. 20,22 
+ 0. 54,71 


Зенит. разст.* . 
Реъракця 35,85 
1. 36. 40,17 


З1. 28. 56,17 
— 58. 31. 3.83 


Лополн: склон.* = 
Дополн. широт, = 


Широта места 


№ И. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминаця. 


Поправка хроном. на среднее время — -+ 5. 12,8. АВ* — 0. 559. 29,2. 


Состоянйе баромет. = 336,9 париж. лин, Температура воздуха :- 


1. 6. 34. 38,4 + 0,96 
2. 6.37. 130 000 


Обратное положен1е лимба. 
3. 6. 42. 23.8° = 0,32 


4. 6. 44. 37,2 + 0,48 


5 611826. 
93. 20. 9,25 +1. 4,31 
93. 20. 0,50 -+ 1. 1415 


— 1. 36,05 


27. 12, 50,00 
— 1. 46,32 


27. 12, 59,00 


—= 191 Р. 


Зенит. разст.* 33. 5. 0,43 
Рефракшя `_ 35,80 


Дополн. склон.* — 1. 36. `40,17 
Пополн. широт. = 31. 28. 56,06 


Широта мьета = 58. 81. 3,94 
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№ 
Визиро- 
ваш, 


й й о Е Приведене и от- 
х — Сост 11 
Состояше хроно столе Отщитываня ца щитыван!я ‘на 


Ц Полученный выводъ, 
метра Луи-Берту. уровня. зим0$. мерид!анъ. т у 


№ 118. полярная ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминавя. 
/ и ь. и 
Поправка хроном. на среднее время = -+ 5. 12,9. АВ* — 0. 59. 29,2. 


Состоян1е ‘баромет. == 336,9 париж. лин. Температура воздуха = += 19,2 Р. 
. 35 пюш 1828. 
Ь 1 и Ш © И, Й й © Й 
1. 6. 47. 1556 + 0,32 27. 13. 12,00 — 1. 59.18 Зенит. разет.* = 338. 5. 0,06 
2. 6. 49. 180 + 016 27. 13. 24,00 —2. 9,61 Резракшя — 35,77 
Обратное положенйе лимба. Дополн. склон.* = 1. 36. 40,17 
3. 6.52. 92 — 0,80 93. 18. 49,50 2. 24,93 ДЛополи. широт, = 31. 28. 55,66 
4. 6. 54. 17,6 — 0,16 93. 18. 37,50 -н 2. 36,97 
Широта мета — 58. 31. 4,34 


№ 119. полярная ЗВЪЗДА. Нижняя кульмипации. 
Поправка хроном. на среднее время — -= 5. 13,0. `АВ* — 0. 59. 29,2. 
Состоян!е баромет. = 336,9 париж. лин. "Температура воздуха‘ = -+ 19,1 Р. 
55 ши 1828. ` 
1. 6. 57. 6,6 — 0,00 93. 18. 19,25 +2. 53,58 Зенит. разет.* = 33. 4. 59,94 
2. 6. 59. 10,2 — 0,00 953. 18. 7,75 3: 6,20 Резракшя == ` 35,16 
Обратное положене лимба. Дополн. склон.* = 1. 36. 40,17 
3. 7. 2. 5,2 -н 0,16 27. 14. 37,75 — 3. 2483 Дополн. широт. = 31. 28. 55,53 


4. 7. 3. 59,2 -ы 0.16 27. 14. 51,25 — 3. 37,45 
< Широта мьста = 58. 31. 4,47 


№ 120. полярРнАЯ ЗВЪЗДА, Нижняя кульминащя. 
Поправка хроном. на среднее время — -н5. 131. АВ» —= 0. 59. 29,2. 
Состояще баромет. = 336,9 париж. лин. Температура воздуха = -+ 19,0. Р. 
| о 1828. 
1. 7. 6. 20,2 —.0,16 27. 15. 8,25 — 3. 53,58 Зенит. разст.* = 33. 5. 
2. 7. 8. 56,0 — 0,24 27. 15. 25,15 — 4. 12,04 Резфравкшя = 
Обратное положене ‘лимба. _ Лополн. склон.* = 1. 86. 


3. 7. 12. 8,8 — 1,60 95. 16. 40,50 -+-4. 35,58  ДЛополн. широт. = 31. 28. 
4. 7. 15. 7,6 — 0,64 93. 16. 1650 +4. 58,84 
Широта мета = 58. 31. 


№ 121. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминац1я. 
Поправка хроном. на среднее время — -н 5. 18,2. АВ* — 0. 559. 29,6. 
Состоян1е баромет. = 336,8 париж. лин. Температура воздуха = -н. 17,8 №. 
55; ишя 1828. 
1. 18. ИП. 36,4 -ь 1,28 105. 8. 27,50 — 0. 1116 Зенит. разст.* = 29. 51. 
2. — 18. 4. 37,2 к 0,80 105. 8. 33,50 — 0. 16,54 Резфракщя = 
Обратное положене лимба. Лополн, склон.* = 1. 36. 


‚ З. 18. 18. 49,4 -ы 1,36 45. 24. 29,00 -, 0, 25,80 
4. 18.21. 464 + 0,88 45. 24. 21,50 + 0, 33,53 
а: уе Широта ифета — 58. 31. 
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№ 
Визиро- 
вания. 


И - Состояне итыван! Приведеше и от- 
Состояще хроно Отщитыьтван!я ‘на м 


метра Луи- Берту. уровня. лимбЪ. . мерндант, 


Полученный выводъ, 


№ 122. полярРНАЯ ЗВЪЗДА. р. 
Поправка хроном, на среднее время == + 5: 18; 3, В 0" 59. 29, 6. 


Состоян!е баромет. = 336,8. париж. лин. Температура воздуха = -в 17, ‚3 р. 
5 оля 1828. 
Тоня 


25 





| й И И о 1 И , о й 
18. 25. 23.0 -в 1536, 45.24. 9,00 +0. 44,36 Зенит. раст.” -= 29° 51. 4242 








21. —. 
2. 18. 28. 46,0 + 0,12 45. 23. 58,50 -ы 0. 55,37 Резракшя Ой. 31,79 
Обратное положен1е лимба. Дополи. склон.*— 1. 36. 40.15 


‚3: 18. 82, 50,2 -ь 120. 105. 9.2975 — 1: 1646 с Дополи. широт. — 81..28. 54,06 
4. `18, 35, 276 ‘+ 0,56 105. 9. 40.75 — 1. 22.52 


Широта места = 58. 31. 5,94 


№ 193. ‚ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя, 
Поправка хроном. на среднее время — -+- 5. 18,4. АВ* — 0. 59. 29,6. 

Состояще, баромет. — 336,8 париж. лин. Температура воздуха == -н- 18,2. Р, 
Бы 4808, 
1. < 18..38.- 3,8. - 0,80. 105. 9. 52.25. — 1. 34.28. Зенит. разст.* — 29. 51. 41,19 
2. 18. 40. 52,6 -+0,48--105. 10: 5,15 — 1. 47,86. Резракшя —- 31,75 
Обратное положен!е! лимба: — Лополн.склон.* = ‘1. 36: 40,15 
3. 18. 45. 51.4 -= 1.72.45, 22. 41,00- = 2. 14.10 Дополн. широт. = 31. 28. 53,09 

4. 18, 48. 364 +16 45.921 2400- +2 29.29. | 

















Прота мъета — 58. 31. 6,91 





. № 124. полярная ЗВЬЗдА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 5. 18,5. АВ» 0. 59. 29.6. 
Состоянте баромет. = 386,9: париж. лин. Температура воздуха == -= 18,5 Р.. 
Сия 1808.2 
1.: 18. 51. 0,2 -- 2,24 45. 22. 8,25 -н 2. 4417. Зенит. разст.* == 29. 51. 42, 01 
2. 18. 53. 35,0 -= 2,08 45. 21. 53.15 --3. 0,45 Резракшя =. 31, 14 
Обратное положен!е лимба. ‚ Дополн: склон.* = 1. 36. 40,15 


3: 18. 58. 7,6 -к 1.20 165. И. 48,25. — 3. 30,73  Дополн; широт. = 31. 28. 53,90 
4. 19. 0. 43,0 -н 0,80 105. 12. 8,50 — 3. 49,06 

























































































рота мета — 58. 31. 6,10 


№ 125. полярРНАЯ ЭЗВЪЗЛА. Верхняя кульминаюля. 
Поправка хроном. на среднее время — - 5. 18,6. АЁВ* — 0. 559. 29.6. 
Состоян{е баромет. = 336,9 париж. лин. Температура воздуха = -н 18,8 Р. 
5 404: 1828. 
1. 19. 3. 53,8 -ы 0,1% 105. 12. 31,00 — 4. 12,60 Зенит. разст.* == 29; 51. 
2. 19. 7. И,8 - 0,40 1605. 12.57,25 —4. 88/21 Реъракшя и о 
Обратное положене лимба. Донолн. склон.*—= 21. 86. 


3. 19. 11. 13,8 -= 1,04 45. 0. 465,75. 5. 15 . Дополн. широт. == 31. 28. 
4. 19. 13. 59,2 в 0,32 45. 19. 1915 -ы5. 384,67 


















































Широта мвека — 58, 31. 
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} С ` ь Е Призедене и .от- : 
№ Состояне хроно-^ Состолне Отщитывашя на и на Полученный выводъ, 
Визиро- метра Луи-Берту. уровня. лимбЪ. ‘мериданъ. 
ваша. ` 








№ 126, полярРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашя. 
4 и | у (А 
Поправка хроном. на среднее ‘время — -н 5. 18,7. ЛВ* = 0. 59. 29,6. 


_ Состояне баромет. = 336,9. париж. лин. Температура воздуха = -н 19,2 Р. 
5_ ал 1828 
35 Поня К, 


` Во и о / п / Й о ) 
1. 19. 17. 12,2 -н 1.04 45. 18. 49.25 +6. 3,18 Зенит. разст.* — 29. 51. 
2. 19. 20. 1.4 - 1.04 45. 18. 24,15 „кб. 29.10 Резракшия == 

Обратное' положене лимба. ДЛополн. еклон.*= 1. 36. 


3. 19. 24. 33,8 -н 0,00 105. 15. 31,00- 7. 12,61 Дополн. широт. = 31. 22. 
4. 19.27. 47,6- +016 105.16. 4,50 7. 44.93 
, Широта мьета — 58. 31. 


№ 127. полярная ЗВЪЗЛА. Верхняя к авы 
О р 5 
Поправка`хроном. па среднее время — -н 5. 18,8. АВ* = 0. 59. 29,6. 
Состоян1е баромет. = 837,0 париж. лин. Температура воздуха = == 19,5 Р. 
ыы 1928 
1. 19. 34. 53,0 — 0,00 105. 17. 17,00 — 8. 59,7Г Зенит. разет.* 
2. 19. 37. 21,8 -ь 0,16 105. 17. 44550 — 9. 2712 Резракшя 
Обратное положене лимба. _Дополн. склон* — 1. 36. 


3. 19. 42. 13,4 -+ 3,84 45. 14. 28;00_ -+10. 22,67 Дополн, широт. = 31. 28. 
4. — 19. 44. 56,0 -г 2,40 45. 13. 56,50 10. 54,75 - 





29. `51. 


Широта мБета — 58. 31, 





№ 128. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


Поправка хроном. на среднее время — -+ 5. 18,9. АВ* — 0. 59. 29,6. 
Состояыйе баромет. — 337,0 париж. лин. 'Температура воздуха = -+ 19,9 Р. 
5 вы 1828. 
1. 19. 51. 56,8 -в 2,08 45. 12. 30,75 +12. 21.09 Зенит. разет.* = 
2. 19. 55. 0,6 -- 0.96 45. —-+13. 0,37 Резракшя =: 
Обратное положене лимба, — Дополн. склон.*= 1. 36. 


3. 19. 58. 57,6 -+ 2.40 105. 22. —13. 52,40  Дополн. широт. = 31. 28. 
4. 020. 1. 138 +224 105.22, 3975 —14. 22,99 





29. 51. 














Широта м5ета = 58. 31. 








№ 129. полярная ЗВЪЗДЛА. Верхняя кульминашля. 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 5. 19,0. АВ* — 0. 59. 20,6. 
Состояв!е баромет. — 337,0 париж. лин. “Гемпература воздуха: = = 20,0. Р. 
5. ош 1828. 
1. 20. 4. 20,2 -+-2,24 105. 23. 21.00 —15. 5,70 Зенит. разет.* = 29, 51. 
2. 20. 6. 53,0 -+ 2,16 105. 23. 58,00 —15. 41,37 Рефракшя ыы 
Обратное положен1е лимба. Лополн. склон.* == "1. 36. 


3. 20. 10. 8,4 -в 2.40 45. 8. 24.25 16. 27,89  Дополн. широт. = 31. 28. 
< 4. 20. 12. 32,2 -н 1.44 45. 7. 50,25 +17. 2,57 т 




















Широта мьста = 58. 31. 
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№ 
ЗВизиро- 
вашя. 


Приведеше и от- а 
1 во дз. 
щитываня на Полученный вы д 


мериданъ. 


Состояше хроно- Состояше Отщитьтваня на 
метра Луи-Берту. уровня. й 


№ 130. полярРнАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминащи, 





/ И! | И 
Нонправка хроном. на среднее время’ = -+.5. 191. АВ* —= 0. 59. 29.6. 


Состоян1е. баромет. = 337,0 париж. лин. Температура воздуха = 20.0 в. 


Зои 898; 


Ь й И о / И о и! 
1... 20. 15. 1,0 -= 1,60. 45. 7. 1400 -+17. 39,48 Зепит. ‘разет.* =.29, 51. 40'97 
2. ° 20. 17. 334 ++ 1,60 45. :6..34,00 +18 17,65 Резракщя (= 31,86 


Обратное ‘положеше лимба. Лополн.склон.*= 1. 36. 40,15 
3. 20. 21. 28,8 -ы 2,24 105. 27.3015 —19. 17,75. Допойи. широт. = 34. .28. 52,98 


4. 20. 23. 50,2 -+ 2,24 105. 28. 9;25 —19. 54,53 
Широта ибста — 58. 31. 1,02 


№ 131. ПОЛЯРНАЯ ЗВ РЗАа: Нижняя кульминашя. 


Поправка хроном. на среднее время — -+ 5. 231. АВ* —.0. 59. 30,0. 
Состоянйе баромет. — 336,2 париж. лин. Температура воздуха == -+-: 23,0. Р. 
-борыи 4808, 
1. -4. 52. 36,4 -- 0,16 108.18. 6,25 -ь 3. 30,29 Зенит. разст.* = 388. 4. 58,55 
2. 4. 54. 53,8 `— 0,00 108. 18. 17,25 = 3. 15, ‚38 Резракшя = 35,05 


Обратное положен1е лимба. Дополн. склон.*—= 1. 36. 40.13- 


$. 4. 59. 56,4 — 0,16 42.14. 2275 — 2. 44,46 ДЛополн. широт. = 31. 28. 53,47 
4. _ 5. 2. 56,0 -— 0,16 42.14. 4,50 — 2.27, 734 





Широта мъста * — 58. 31. 6,53 


№ 132. ПОЛЯРНАЯ ЗНА Нижняя кульминащя. 
Поправка хроном. на ‚ среднее время — -+ 5. 23,2. АЦ» — 0. 559. 30,0. 
‘Состоящше баромет. — 336,2 париж. лин. Температура УКВ = # 2559 р. 
-8; ша 1828. 

1. 5. 7. 12,6 .— 0,16 42. 43. 43/5. — 2. 4.50 Зенит. разст.* = 33. 4. 58,95 
2. 5. 9.57.2 — 0,16 42. 13. 28,25 — 1. 50,86 _ Резракщя ыы 35,12 
Обратное положен1е лимба. Лополн. склон:* = 1. 36. 40,13 
3. 5. 13. 58,8 = 0,96 108. 20. 0,75 --1. 32,25 `Дополн. широт. == 31. 28. 53,94 


4. 5. 16. 5.2 == 096 108. .20. 13,50 -н Л. 23,20 
Широта места = 58..31. 6,06 




















№ 133. полярная. АЕЗЛА: ЗНижняя кульминашя, › 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 5..23,3. АВ» — 0.59. 30.0. 
Состоян!е ‘баромет, = 336,1 париж. лин. Тенпература ‚воздуха = '22, 5 Р. 
е Толя 1828. : 
Чюня 1949. 


1. 5: 20. 31,0 == 1.04 108. а. .58.25 Л. 5.556 Зенит. = = 38. 4. 59,37 
2. 5. 22. 46,0 + 104 108. 20. 39,00 -+=.-0. 57,55 Рехракшя Е 35,17 


Обратное положене лимба. Лополн.склон.* = 1. 36. 40:13 
3 5. 26. 23,4 -ь 0,88 42. 42. 2250 — 09. 45,60 Дополн. широт. = 31. 28. 54,41 


4. 5. 28. 30,2 = 0,80 42. 12. 1515 — 0. 39,27 
Широта места = 58. 31. 5,59 
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№ . :: . о Приведене от- и . 
Состоян!е хроно- Состояше Отщитыван на щитыванл на Полученный выводъ. 


Визиро- метра Луи-Берту. уровня. лимбЪ, мериданъ. 
вания. > ) 


№ 134. полярнлАя ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 
й и Ё ! // 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 5. 23,4. АВ* —= 0. 59. 30.0. 


Состоян{е баромет. = 3361 париж. лин. 'Температура воздуха = -= 22,2 Р. 
8; ци 1828. 
Ь р И " о а , Й 6 , у. 
1. 5. 31. 10,6 -н 0,80 _ 42. 12. 10,25 — 0. 31,94 Зенит. разет.* — 33. 4. 59,09 
2. 5. 33. 30,56 -в 0,72 42. 12. 3,75 — 0. 26.15 Резракшя == 35,39 
Обратное положене лимба. . Е Лополн: склон.*= 1. 36. 40,15 


Зо. 90. 47,6 + 112 108. 21. 17,15 -в0. 17,04 Лополн. широт. —= 31. 28. 54.33 
4. 5. 40. 5,2 -+ 0,64 108. 21. 24,25 -н 0. 12,96 
Широта м5ста — 58. 31. 5,67 


№ 135. полярнАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминавля. 


Поправка хроном. на среднее время — -н+ 5. 23,5. АВ* = 0. 559. 30,0. 
Состоянйе баромет. == 335,9 париж. лин. ‘Температура воздуха = -в 22,1 Р. 


о В рии 1528. 
1. 5. 43. 2,6 + 0,40 108.2. 29,50 0. 8,52 Зенит. разст.* — 
2. 5. 45. 42,2 -ь 0,40 108. 21. 33,00 -- 0. 5,32 Резракщшя = 
Обратное положене лимба. Лополн. склон* — 1. 36. 


3. 5. 49. 16,8 — 0,40 42. 1. 40,00 — 0. 2,20 Дополи. широт. = 31. 28. 
4. 5. 51. 43,8 — 0,40 _ 42. 1. 38,25 — 0. 0,84 





23. 5. 


. 
) 
| 
| 
| 
‚ 
8 
Г 


ЕЕ 


нее 


Широта мета — 58. 31, 


№ 136. поляРнля ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. _ 
Поправка хроном. на среднее время = -н 5. 23,6. АК* = 0. 559. 30,0. 
Состояще баромет. = 335,9: париж. лин. "Температура воздуха == 28,0 Г. 
-8; она 1828. 
1. 5. 54. 16,4 — 0,40 42. 11. 39,50 — 0. 0,11 Зенит. разет.* 33. 5. 116 
2. 5. 56. 52,8 — 0,48 42. 11. 37,15 — 0. 0,09 Резракщя 35,25 
Обратное положен1е лимба. `` Лополн. склон.*— 1. 36. 40,13 


3. °б6. 1. 46,0 +112 108. 21. 37,50 + 0. 1,95 Лополн. широт. = 31. 28. 56,28 
4. 6. 4. 292 + 0,88 108. 20 З525 в 409% 




















Широта мфета — 58. 81. 3,72 


№ 137. полярная ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 


Поправка хроном. на среднее время — -н 5. 23,7. АВ* — 0. 559. 30,0. 
Состояше баромет. — 335,8 париж. лин. Температура воздуха — + 21,7 Р. 
` 6 мии 1928, 
1. 6. 8. 48,4 - 0,24 108.21. 28,25 -ь 0. 9,11 Зенит. разет.* = 33. .4. 58,95 
2: 6. 11. 54,2 -ь 0,24 108. 21. 21,25. -ы 0. 13,92. Резракшя = 35,28 


Обратное положен лимба. > Дополн. склон.*= 1. 36. 40,13 
3} 6. 15. 46,8 — 0,32 42. 11..59,25 —0. 21,38 - Дополи. широт. = 31. 28: 54,10 


4. 6. 18. 47,6 — 0,80 42. 12. 8,27 — 0. 28,27 _ 
Широта мфета = 58. 31. 5,90 
20 















































— № — 


И АГ лот 
Вивиро- Состояще хроно- Состояще Отщитываня на Придедеще: от, 
вания, метра Луи-Берту. уровня, лимбЪ. мериданъ, 


№ 138. полярРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминан1я. 
й И Ь / И! 
Поправка хроном. на среднее время — -н 5. 23,8. АВ* — 0. 59, 30.0. 


Состояне баромет. =. 335,8 париж, лин. Температура воздуха = += 21,5 Р. 
зе а 1828. 


| ' /. и о / и й 4) о 
а: об. 218—064 242) 191450. —104 3400. Зенагоравст 0 88° 54° 


2. 6. 24. 37,6 — 0,30 42. 12. 24,75 — 0. 44,36 Резракшя 
Обратное положеше лимба. Лополн. склон.*—= 1. 36 


4. “6.31. 276 `— 0,16 108.90, 29575 7.15 


`№ 139. „с БоотТЕСА. 
Поправка хроном. на среднее время = -+ 5. 23,9. АВ* — 14. 7. 51.2. 
Состоянйе баромег. = 335,7 париж. лин. 'Гемпература воздуха = -н 21,0. Р. 
о -8р Тина 1828. 
и. 6. 39. 1,0 -+ 0,48 36. 35. 13,15 5. 58,46 Зенит. разет.* — 38. 25 
2. 6. 41. 31,4 к 0,56 _36. 38. 18,50 12. 55,46 Резракшя == 
‚Обратное положене лимба. . Склонене* =. 20. 4 


3. 6. 45. 544 — 0,16 113.50. 24,50 — 8. 21,67 - 
4 6.49. 98 — 128 13. 47. 39.00 — 5. 36,52 


_ № 140. с воотЕсА. 
Поправка хроном. на среднее время = -+ 5. 24,0. АВ* = 1..7. 512. 
Состоянйе баромет. —= 335,7 париж. лин. Температура воздуха = + 21,0 Р. 

6 ок 1828. 
1. 6. 52. 30,2 _— 1,44 113. 45. 27.25. — 3. 21,05. Зенит. разст.* = 38. 25 
2. 6. 55. 23,0 — 0,96 113. 43. 55,15 — 1. 52,14 Резракшя Е 


Обратное положен1е лимба. Склонене* 2100. 194 


3. 56. 59, 14,4. -ь 0,16 136. 50: 34,75, -в 0. 33,37 
4. 71. 1.526 -+ 0,16 36.5. 6,00 --0. 619 


№ 141. с БООТЕСА. 


Поправка хроном. на среднее время — -н 5. 241. АВ* = 14. 7. 51,2. 
Состоян1е баромет. = 385,7 париж. лин. 'Температура воздуха = -+ 20,8 Р. 
38; Тоня 1828._ _ 
1. 7. 4. 33,8 -в 016 36. 51. 10,50 -- 0. 0,76 Зенит. разет.* —= 
2. 7. 6. 51,4 = 0,24 36. 50. 57,75 -+ 0. 13,91. Резракшя = 
_ Обратное положен лимба. _Склонен1е* == 20. 4. 
3. 7. 10. 29,0 — 0,00 13. 43. 11.00 — 1. 8/15 _- 
4. 7. 12. 52,6 — 0,80 113. 44. 11.25 —2. 6,35 


38. 25. 


‚ Широта мфета 58. 31. 


З. 6. 28. 56,4 — 0,16 108. 20. 37,50 +0. 58,55  Дополн. широт. = 31. 28. 
= 1. 


Широта м5Бета = 58. 31. 


` Широта мъста. = 58. 31. 


Широта мета — 58. 31. 


щитывашя на Нолученный выводъ 


58,68 
3530 
40,13 
53,85. 


6,15 


26,70 
43)12 
54,48 


_4,30 


25,91 
43.15 


54,48 


3,54 





И 
| 
| 





№ 
Визиро- 
вания, 


— 155 — 


Состояше 
уровня. 


Состояне` хроио- 


Отщитыван!я на 
метра Луи- Берту. ; 


№ 142. с БооТЕСА. 


Приведеше. от- 
щитываня на 
мерид'анъ. 








Полученный взыводъ. 


Г: й И . В } И 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 5. 24,2. АВ» = 14. 7. 51,2. 


_ Состоян1е баромет. = 335,7 париж, лин. Температура воздуха = ++ 20,7 р. 
58; юм 1828 
2 Шюня ° 


20* 


и | й И И о / Гр 1 и о п, 
Т. 7. 15. 18,4 — 0,80 113. 45. 28,25 — 3. 2311 Зенит. разст.” = 38. 25. 24,16 
2. 7. 17. 31,4 — 0,80 13. 46. 50,75 — 4. 50,22 Резракшая == 43,32 
Обратное положенйе лимба. Склонене* = 20 4. 54.48 
3. 7. 1. 23.8 — 0,40 36. 43. 15,50 сн 7. 57,78 
4. 7. 23. 31.6 — 0,81 36. 41. 8,00 -10. 6,77 
Широта м5ета — 58. 31. 1,96 
` № 143. с БоОТЕСА.. 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 5. 24,3. АВ” — 14. 7. 51.2. 
Состоян1е баромет. —= 335,7 париж. лин. Температура воздуха = -н 20,5 Р. 
има 1808, 
1. 7. 26. 14 — 0,24 36. 38. 28,15 +12. 42,52 Зенит. разст.* = 38. 25. 25,57 
2. 7. 28. 17,6 — 016 36, 35, 48,25 --5. 2616  Резракшя = 43,66 
Обратное положен1е лимба. ` Склонен1е* = 20. 4. 54,48 
3. 7. 31. 39,4 — 0.00 14. 2, 0,50 —19. 57,32 
4. 7. 34. 26,0 — 0,48 114. 6. 12,00 —24. 774 _- 
) Широта иБста — 58. 31. 3,71 
№ 144. с БООТЕСА. 
Поправка хроном, на среднее время — -+ 4. 59,6. АВ* = 14. 7. 51,0. 
Состояще баромет. = 334,6 париж. лин. Температура воздуха = -+ 18,5 Р. 
*8 юля 1828. 
1. 6. 0. 46.4 — 0,82 36. 44. 24,00 в 6. 54,03 Зенит. разет.* — 38. 25. 23,75 
2. 6. 3. 24,8 — 0,32 36. 46. 25,50. -в 4. 51,07 Резракия ЕЕ 43,55 
Обратное положене лимбаз Склонеше* — 20. 4. 55,38 
3. 6. 7. 34.8 -н 112 13. 44. 25,25 — 2. 20,82. 
4. 6. 10. 4.0 ны 0,16 113. 43. 20,25 — 1. 16,88. = 
а Е Широта мБета — 58. 31. 2,68 
№ 145. с БООТЕСА. | 
Поправка хроном. на среднее время = -— 4. 59.7. АВ» — 14. 1. 51,0. 
Состоян!е баромет. = 334,6 париж. лин. Температура воздуха = -+ 17,8 Р. 
<. юля 1828; 
_ 6. 13. 24 — 0,48 13. 42. 29,00 —0. 25,49 Зенит; разет.* ‘= 38. 25. 25,69 
2. 6. 15. 10,2 -к 1.20 13. 42. 9,550 —0.- 5,14 Рефракмя =. 43,60 
Обратное положене лимба. , Склонеше* == 20. 4. 55,38 
3. 6. 18. 37,2 — 4,00 36.51 13715 -—.0. 3.65 
4. 6. 21. 260 — 2,08 36.50, 45:50 0, 29,40 В. 
зан ‚ Широта мьста = 58. 31. 4,67 
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№ : ; : Приведеше от- } 
Визиро- Состояне хроне- Состояще Отщитыван!я на а т Полученный выводъ 


И. тра Луи-Берту. уровия. | - лимб меридань, ° 


№ 146. › БоОТЕСА. 
$ 1 [4 Ь 1 И 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 4. 59,8: АВ* — 14. 7251,0. 


Состоян1е баромет. = 334,6 париж. лин. ^ Температура воздуха = + 17,2 Р. 
8 Тюля 1828. 


| й и И о / И / И. ; х 9". й 
5 6. 24, 14 -- 2.08 36. 50. 15715 +1. 14.92 Зенит, разет.* = 38. 25. 
2. 6, 26. 23,0 — 2,40 36. 49. 3,25 +2. 14,54 Резракшя = 

Обратное положен1е лимба.. Склонен!е* ^^ = 20. 4. 


3. 6. 30. 326 + 160 113. 46: 40,50 224, 4174 
4. 6. 32. 464 + 3,60 113. 48. 2050 — 6. 22,65 
Широта ибста = 58. 31. 


№ 147. с БООТЕСА. = › 
Поправка хроном. на среднее время — -н 4. 59,9: АВ* = 14. 7. 51,0. 
Состоян{е' баромет. = 334,6 париж. лин. Ремнералура воздуха = -- 16) 9Р. 
*8. Люля 1828. 
1. 6. 36. `0;2 ++ 2,08 113.51. 17,25 — 9. 16,24 Зенит. разст.* = 
:2. 6. 38. 25,2 +: 2,80 113. 53. 48,50 —И. 471,01 ТРезракшя =, 
Обратное положен1е лимба._ Склонен1е* == 20, 4.7 


3. 6. 42. 3.8 -+ 0,96 36. 35. 7,15 +416. 8,07 
4. 6. 44. 19,8 -ь 0,48 36. 32. 6,00 -+19. 10,77 


38. 25. 


Широта ифста 


№ 143. с БООТЕСА. 


Поправка хроном. на среднее время = -+ 5. 0, 0. АВ* 14. 7: 51.0: 
Состоян1е баромет. = 334,6 париж. лин. ‚Температура а = ++ 16,6 Р. 


8 Тюля 1828. 
те: 6. 47. 0,6. 0.16% 36.128. 8,25 -+23.° 7,22. Зенит. разет.* == 38. 25. 
2... 6. 48. 564 =. 0,80 36. 25. 5,75 +26, 10,40. Резракшя Е. 
Обратное положен!е лимба. Склонен1е* 52 =='20. 14: 


о 6. 52. 6,4 -+ 0,24 14. 13. 40,50 —31. 35.96- 
4. 6. 54. 36,0 -+ 0,24 114. 18. 14,25 —36. 13,06 ТО - 
Широта мъета — 58. 


` № 149. с вънца. 
Поправка хроном. на ‘среднее время —=-н 5. 24,7. АВ* = 15. 27. 26,7. 
Состоян1е баромет. = 334,0 париж. лин. ‚Температура воздуха. = в 14,0 Р. 
2 Толя 1828. 


1. 6. 57. 33,6 -= 0,24 43. 36. 49,75 +27. 24.78 Зенит. разст.* З1. 12. 25,47 
2. 7. 3. 48,4 = 0,24 43. 46. 50,25 +17. 25,34 Резракмя Е 90 


Обратное положен1е лимба. ‘ Склонен1е* — 27. 18. 4,46 
3. 7. 9. 60 — 1.76 106. 39. 50,50 —10. 41,92 


4. 7. 12. 41,0 т 0,88 106. 36. 10,50 т 2 3,96 к й 
Г: Широта мъета 58. 31. 4,12 





— 1657 — 


№ п : : 
. . . : иведеще от- о 

Состояще хроно- Состоян:е ор на а И Полученный вывод ъ. 

Н 


Зизиро- 
И метра Луи - Берту. уровня. мерид'ант. 








№ 150. › БООТЕСА. 
# И Ь / И 
Поправка хроном. на среднее время — + 5. 35,9. АВ* — М. 7. 51,0. 


Состояне баромет. = 334,5 париж. лин. Температура воздуха — += 18,8 р. 
2т оля 1828. 


Ь й Г и о ‘ Й ий / о , и 
1. 5. 29. 248 -+ 2,88 36. 19. 1150 +32. `3,42 Зенит. разст.* = 38. 25. 22,43 
2. 5. 30. 9,8 -н 3,52 36. 23. 57,50 -+27. 1718 Резракшя = 43,97 


Обратное. положен!е лимба. Склонене* — 20. 4. 55.51 


3, 5. 38. 25,2 -ы 1,04 113. 59. 52,25 —17. 50,31 
4. 5. 41. 10,2 +... 13. 56. 21550 —14. 18,74 


Широта места = 58. 31. 1,91 





№ 151. «БоОТЕСА, 
Поправка. хроном. на. среднее время. = -+- 5. 36,0. .АВ* — 14. 7. 51,0. 
Состолн1е баромет. = 53455 париж. лин. Температура воздуха = -+ 18,4 Р. 
2т юля 1828. . 
1. 5. 45. 40  —.0,32 „113. 52. 3,00 — 9. 58,25 Зенит. разот.* — 38. 25. 23,67 
2. 5.41. 448 — 0,80 13. 49. 31,25 — 7. 26,30 Рехракшя = 43,62 
Обратное положенйе лимба. Склонене* == 20. 4. 55,51 
3. 5. 54. 40,2 -+ 0,64 36. 46. 54,00 сн 4. 23,79 т 
4. 5. 54. 552 -н 0,80 36. 48, 19,75 +2. 54,93 
Широта мБета = 58. 31. 2,80 


№ 152. с БООТЕСА. 


Поправка хроном. на среднее время — += 5. 361. АВ* — 4. 7. 51,0. 
Состоян!е баромет. = 334,5 париж. лин. Температура воздуха = + 18,2 Р. 


т юля 1828. . 


1. 5. 56. 36,8 — 112 36. 49. 33,50. -= 1. 41,48 Зенит, разст.* ‘= 38. 25. 24,08 
2. 5. 59. 11,0 -+ 0,48. 36. 50. 25,15 - 0. 47,17 Резракшя = 43,51 


Обратное положене лимба. Склонен1е* — 20. 4. 55,51 


3. 6. 3. 68 -+ 0,96 113.42. 5,15. — 0. 


4. 6. 5. 38,0 -+ 1.36 113. 42. 3,00 — 0. м 
Широта места = 58. 31. 3,10 








№ 153. „ БОоОТЕСА. 
Поправка хроном. на среднее время. = + 5. 36,2. АВ* = 14..7. 51.0. 
Состоянйе баромет. = 334,5 париж. лин. Температура воздуха = += 18,0 Р. 
2т Поля 1828. 


У 6. 8. 40,6 -=1,36 113. 42. 27,50 — 0. 24,83. Зенит. разет.* = 38. 25. 23,95 
2. 6. 10. 56,4 -+ 0,24 113. 43. 4,50 — 1. 0,92 Резракшя = 43,59 


Обратное положенйе лимба. Склонен1е* = 20. 4. 55,51 


3. 6.1. 188 + 0,24 36.48. 52;25 -=2. 24.33 
4 616. 544 +128 36.4%. 2150 в 8 5245 











Широта иъета — 58. 31. 3,05 
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№ : Я : й ; Приведеше от- ^ 
 Визиро- Состояще хроно- Состоян:е От на НЕ 


Полученный выводт. 
НЯ метра Дуи-Берту. уровня. морда 


№ 154. о ВЬНИА. 
/ д Ь. и 
Поправка хроном. на среднее время = -+ 5. 36,7. АВ* = 15. 27. 26,6. 


Состояше баромет. = 334,4 париж. лини. Температура воздуха =. + 16,0 в. 
2т Фюля 1828. 


| 1 и о 1 И) 1 ие } о / Й. 
1. у. 16. 9.0 ‘-= 0,38 44, 2, 23,00 1. 50,36 Зенит. разст.* = 31. 12. 24,08 
2. `` 7. 18. 340 + 1560° 44. 3, 21550 +0. 53,20 Регракшя ‘= 33,58 
Обратное положен!е лимба. ь Склонен!е* = 27. 18. 4.56 
3. 7. 22. 11,0 -= 0,80 106. 29. 8,25 —0, 6/17 
4. 7.24. 26,0 + 0,18 106; 29. 395 —0,; 0.26 
Широта м5ета 58. 31. 2,22 


№ 155. с«ВвЬнпА. 
Поправка хроном. на вт время — -+ 5. 36,8. АВ* — 15. 27. 26,6. 
‚Состояше баромет. — 334,4 нариж. лин. Температура воздуха = + И 3Р, 
т ола 1828. . 
1. 7. 27. 49.8 -..:0.88.. 106. 29. 27,25 } Зенит. разст.* — 31. 12. 23,57 
2. 7. 30. 16,0 ‚-= 0,64. 106.'30. 12,50- — 1. 8, Резракшя =. 33,15 
Обратное положен1е лимба. _ Склонене* =: 27. 18. 4,56 


3. 7. 36. 56,8 — 0,32 43. 59. 23,50 
4. 7. 39. 31,4 — 0,00 43. 51. 14,50 
Широта места 58. 31. 1,88 


№ 156. с вьнцл. } 
Поправка хроном. на ‚среднее время — + 5. 36,9. АВ* — —215.527.: 96,6. 
Состоян1е баромет. = 384,4 париж. лин. Температура воздуха = -н= м; тр. 
27 юля 1828. 
1. 7..42. 1,0. 5.016» 43. 54. 47,25 в 9. 29,09 Зенит. разет.* — 31. 12. 22, 73 
2. 7. 44. 25,6 -к 0:16 43. 52. 1,00 -&12. 11,42 Резракшя == 34, 12 
'Обратное положен е. лимба.. *. - Склонен!е* = 27. 18. 4,56 


3. 7. 49. 6,4 -= 2,08 106. 47. 25,25 —18. 23,69. _ 
4. 7. 51. 35,2 = 1,92 106.51. 12,25 —22; 11,84 












































Пирог мета — 58. 31. 1,41 


№ 157. с БООТЕСА. | 
Поправка хроном. на а среднее время. —. 5. 47,4. АВ*. — 14. 7.25059. газ 
Состояще баромет. = 334,9. париж, лин. Температура воздуха = -=- 18,6 Р. 
22 юля 1828. г. 
т. 5. 87. 25,6 — 0,00 21. 36: 9,75 -к13; 51,16 Зенит. разот.* = 38. 95. 24.13 
2. 5. 39. 56,0 -ь 0,64 21. 40. 57, .25. —=1. 1,30 Резракшя = 43,71 
Обратное. положен1е лимба. Склонене* = 20.4. 55,56 _ 


3. 5. 43. 56,0 — 1,60 98.50: 0575 — 7. 1010 
4. 5. 46. 36,8 — 2,08 98. 41. 52,50 —5. 2,84 


Широта Мста 58. 31. .3,40 





№ 
ЗВизиро- 
вания. 


Состояше 
уровня. 


Состояне хроно- 
метра Луи-Берту. 


Отщитывашя на 


№ 158. хх БООТЕСА. 


159 


Приведеше от- 
щитываня на 
мериданъ. 


Полученный выводъ, 


Й п Ь Й д 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 5. 47,5. АВ* — 14. 7. 50.9. 


Состоян!е баромет. = 334,9 париж. лин. Температура воздуха 


в.) и, ', 
1. 5. 50. 36,8 — 1,52 
2. 5. 52. 57,2 — 1.36 


Обратное положенйе лимба. 


3 006 402 — 06 
4. 5.58. 57,6 — 0,08 


№ 159. 


1. 6. 1. 24,0 -+: 0,80 
2. 6. 4. 52,6 + 1536 


Обратное положен1е лимба. 


в 6. 8. 20,2 + 1,84 
4. 6. 10. 42,0 -+- 2,40 


№ 160. 


22 Толя 1828. 


98, 45. 21.50 


98. 44. 21,50 


21. 51. 37,75 
21. 51. 57,50 


« БООТЕСА. 
Поправка хроном. на среднее время 


21. 52. 
21. 51. 


1,50 
33,25 


98. 44. 
98. 45. 


22,50 
28,75 


&« БООТЕСА. 


— 2. 3410 
— 1. 30,20 


—- 0. 23.62 
= 0. 4,01 


— + 18,6 Р. 


ы 
Зенит. разст.* 
Реъракшя 


Склонен1е* 


Широта м5ета 


« 


+ 5. 47,6. АВ* — 14. 7. 50,9; 
Состоян!е баромет. = 334,9 париж. лин. 'Гемпература воздуха = -н 18,6 Р. 
32 Тюля 1828. 


— 0 100 
— 0. 29,00 


— 1. 34.4 


— 2. 40,34 


‚ Склонен1е* 


Зенит. разст.* 
Реъракшя 


Широта мьста 


Поправка хроном. на среднее время = -+ 65. 47,7. АВ* — 14. 7. 50,9. _ 
Состолн1е баромет. = 334,8 париж. лин. Температура воздуха = -+ 18,3 Р. 


22 Фюля 1828. 


6 М 1 +10 
2—6. 16 302 Во 


Обратное положен1е лимба. 


3. 6. 20. 15,6 -+ 0,96 
и ом 0 


98. 47. 31.25 


98. 49. 21,50 


21. 41. 56,50 


21. 39. 17,25 


№ 161. о БоОТЕСА. 


Поправка хроном. на среднее время — -+ 5. 47,8. АВ* — 14. 7. 50,9. 
Состояне баромет. — 334,8 париж. лин. Температура воздуха —= -н 18,0.Р. 


22 юля 1828. 


1. 6. 25. 40,2 -н 2,24 
2. 6. 27. 59,8 -ы 2,00 
Обратное положен!е лимба. 
3. 6. 31. 27,2 -н 1.74 
4. 6. 34. 47,2 -н 1,92 


21. 35: 41,75 
21. 32. 29,00 


99.7: 22,75 
99. 12. 59,00 


— 4. 46,07 
— 6. 35,31 


+10. 3,01 
12. 41,38 


16. 18,37 
+19. 27,18 


—24. 38,00 
—80: 11,55 


Зенит. разст.* 
Реъракшя 


38. 25. 


Склонен1е* —. 20. 4. 


Широта мьста = 58. 31. 


Зенит. разст.* 
Рехракия 
Лополн. склон.* = 20. 4. 


38. 25. 


Широта места = 58. 81. 


38. 25' 


20; 4. 


= 58. 31. 


38. 25. 


— 20. 4. 


— 58. 31. 


23,83 
44,17 


55.56 


3,56 
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то у 
. Н } . Приведен!е от- 
Визиро- Состояще хроно- Костояне Отщитывашя на а а 


Полученный выводъ, 
вая. ‘метра Луи - Берту. уровня. Чо мериданъ. 


№ 162. с БООТЕСА. 


1 4! Ъ 1 И 
Поправка хроном. на среднее время = -н 5. 59:3. АВ* — 14. 7. 505. 


5 
Состоян1е баромет.. —=.335,2. париж. лин. Температура воздуха’ = -н 18,8 Р. 
25 Люля 1828. . 


} |. и ГД о и! И й о И! 
1. 6. 34. 55.2 — 0,64 21. 40, 5,5 +11. 58,91 Зенит. разет^ = 38. 25, 24.67 

2. 5. 36. 54,8 -+ 0,64 21. 42, 13,25 -+ 9. 52,20 Рехракшя = 43,69 
‚ Обратное положен!е `лимба. Склонен1е* — 20. 4. 55,60 


3. 5. 39. 51.6 -н 0,96 98. 49. 59.75 — 7. 71.19 
4. 5. 42. 6,0 -+ 0,64 99. 48. 13,15 — 5: 19,64 
Ре Широта мфста 58. 31. 3,96 


№ 163. с ъоотЕсА. 

Поправка хроном. на среднее время — -н 5. 59,4. АВ* — 14.7. 50,9. 
Состояне ‘баромет. = 335,2 париж. лин. ‘Температура воздуха = + 18,6 Р. 
25 Люля 1828. 
т 5. 44. 12,2 + 0,96 98. 46. 46,25 — 3. 52,17 Зенит. разет.* = 38. 25. 24,58 
2. 5. 46. 25,2 -+ 0,96 98. 45. 29,50 — 2. 36,06 Рефракмя = 43,56 
Обратное положенйе лимба. Склонене* — 20. 4. 55,60 

за. 5. 49. 51,0 -+ 1,84 21. 50. 55,00 1. 7,50 

4. 5. 52. 34,8 = 0,80 21. 51. 42;25 -- 0.2812 


с 





Широта мьста 58. 31. 3,74 
№ 164. „ БоотЕСА. . 

Поправка хроном. ‘на среднее время — -н 5. 59,5. АВ* — 14.7. 50,9. 

Состоян1е баромет. = 335,2 париж. лин. "Температура воздуха = -н 18,5 Р. 

`25 фюля 1828. 

1. `5. 55. 4,2 + 1,84 21.52. 2,15 +0. 2,89 Зенит. разст.* = 38. 925. 23.27 
2. °— 5.51. 28,8 + 2,40% 21.52. 4,00 +0. 191 Резракшя > 43,54 
Обратное положен1е лимба. . Склонен1е* — 20. 4. 55,60 


3. 6. 1. 26 +152 90.43.2700 0.3383 
4. 6. 3. 55,6 + 0,96 90. 44. 1975 —1. 27,46 











Широта мфета — 58. 31. 2,41 


№ 165. с воотЕсА. 
Поправка хроном. на среднее время — -+. 5. 59,6. АВ* — 14. 7. 50). 
Состоя е баромет. = 335,2 париж. лин. Температура воздуха — + 18,2 Р. 
23 Люля. 1828. — -. 

1. 6. 6. 53,2 = 2,00 98. 45. 44,50 — 2. 50,20 Зенит. разст.* = 38. 25. 23,91 — 
2. 6. 9. 45,6 - 1,60. 98. 47. 27,00. — 4. 36,49 Рефракшя = ‚” 43,75 
Обратное моложен1е лимба. __ Склонен!е* = 20.4: 55,60 
3. 6. 13. 42,6 к 0,80 21. 44. 21,00 -н 7. 44,22 : 


4. 6, 16. 116 +144 21.4. 52,25 510. 13,07 > в .ь 
Широта мёста = 58. 31. 3,26 
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№ Н . . : Приведенше от- 
Визиро- Состояше хронб- Состолше Отшитыван!я на и я на, Похученный выво дъ, 


НИ метра Луи- Берту. . уровня. зим меридань, 


` 


№ 166. „ БООТЕСА. 
м / Й | , , 
Поправка хроном. на среднее время = -+ 5. 59,7. АВ* — 14.7. 50,9. 
Состоян1е баромет. = 335,1 париж. лин. Температура воздуха —= 18,0 р. 


235 Люля 1828. 
Ь / и } и о У й #! о / 
1. 6. 18. 414 + 144 21; 39. 13,5 4-12. 49,59 Зенит. разег* — 38° 25. 24*39 
2.. 6. 20. 42,2 -н 1,44 21. 36. 50,00 +15. 14,53 Резракщя о 44,10 


Обратное положен1е лимба. Склонен:е* — 20. 4. 55,60 
3. 6. 24. 18,0 -+ 3,04 99. 2. 58,50 —20. 4.20 
4. 6. 28. 32,2 - 2,00 99. 9. 24,00 —26. 35,57 

Широта мБета — 58. 31. 4,09 


№ 167. с вънцА. 
Поправка хроном. на среднее время = -+ 6. 0,0. АВ* = 15. 27. 26,6. 
Состоян1е баромет. = 335,0 париж. лин. Температура воздуха —= -+- 1,3.Р. 
25 Мюоля 1828. 


1. .6. 47. 24,8 -+ 0,56 28. 41. 31,25 +23. 34,68 Зенит. разст.* = 31. 12. 25,46 
2. 6. 53. 48,4 = 0,96 28. 50. 52,00 М. 11,62 Резфракщя = 33.71 
Обратное положен!е лимба. Склонен1е* = 27. 18. 4,17 
3. 6. 58. 24,4 = 0,64 91. 38. 49,00 — 8. 53,44 
4. 7. 0. 47,2 = 0,64 91. 36. 33,75 — 6. 37,70 


Широта мБета — 58. 31. 3,94 
№ 168. « вънпА. 


Поправка хроном. на, среднее. время — -+ 6. 0,1. АВ* = 15. 27. 26,6. 
Состоян!е баромет. = 335,0 париж. лин. 'Гемпература воздуха — + 16,7 Р.. 
25 Люля’ 1328. . 
1. 7. 3. 22,6 -н 0,64 91. 34. 30,50 — 4. 32,44 Зенит. разст.* = 31. 12. 25,95 
2. 7. 5. 37.56 -= 0.16 91. 33. 0,00 —3. 2/75 Рехракщя == 33,56 
Обратное положен1е лимба: Склонензе* = 27. 18. 4,77 


3. 1. 13. 11,8 = 0,48 29. 4. 54,50 0. 1,98 
4. 1. 15. 38,0 -+ 0,80 29.5. 4,50 +0. 0,05 
Широта мета = 58. 31. 4,28 


№ 169. „х вънцА. 


Поправка хроном. на среднее время —= -+ 6. 0,2. АВ* — 15. 27. 26,6. 
Состояне баромет, = 334,9 париж. лин. 'Гемпература воздуха = „+: 16,2 Р. 
23 юля 1828. — 
1. 7. 17. 58,4 -ы 0,56 29. 4. 58,50 +0. 8,37 Зенит. разет.* = 31. 12. 24,03 
2. 71. 20. 21,0 -ь 0,00 29. 4. 31,00 +0. 36,63 Реъракця = 33,62 
Обратное положен1е лимба. Склонене* — 27. 18. 4,77 


3. 7.23. 49,8 — 0,64 91. 31. 49,75 — 1. 54,01 
4. 7. 26. 16,4 — 0,08 91. 33. 10,00 — 3. 13,83 


Широта мъета = 58. 31. 2,42, 
21 






























































1 


{о о 

м Приведеше от- 

щитываня на 
мериданъ. 


Отщитываня на 
лимб, 


Состояне 
уровня. 


Состояще хроно- 


о метра Хуи-Берту. 


вашя, 


№ 110. « въицА. 


Нозученный выводъ. 


= 1 и Ь ' И 
Поправка хроном. на среднее время — -н 6. 0,3. АВ* — 15. 27. 26,6. 


Состоян1е баромет. = 334,9 париж. лин. "Температура воздуха —= -н 15,8 Р. 


25. юля 1528. 
Ь й / и о ый 7) 1 И 
т 7. 29. 280 — 0,08 91. 35. 28,25 —5. 29,85 
2. 7. 31. 448 — 0,00 91. 37. 22,25 — 7. 28,80 


Обратное положен!е лимба. 


3. 7.35. 422. — 1.04 29. 53. 2850 +71 3815 
Ё4. 7.31. 57,6 -— 200 29.50; 41.50 +14: 24,14 


№ т. © ВБНцА. 


— 31. 12. 24.43 
== 33.86 
27. 18. 4,77 


Зенит. разст.* 
Рехракшя 
Склонен1е* = 


Широта м5ста — 58. 31. 2,86 


Поправка хроном. на среднее время = -н 6. 0,4. АВ* —= 15..27. 26,6. 
Состоян1е баромет. = 334,9 париж. лин. "Температура воздуха = -н 15,5 Р. 


- 25 Толя 1828. 
1,00 +18. 4,27 
4550 +21. 21.82 


28. 47. 
28. 43. 


1. 7. 40. 37,6. — 0.80 
2. 7. 42. 48,4 — 0,96 
Обратное положен1е лимба. 


3. 7. 46. 54,8 -+ 0,96 
4. 7. 48. 46,4 + 2,08 


91. 58. 
92. 1. 


10,00 
40,50 


—28. 17,87 


№ 112. а ВЪНПА. 
Поправка хроном. на среднее время —= -+- 6. 23,9. 
Состояше баромет. = 334,5 париж. лин. Температура воздуха = -= 18,0 Р. 
25 Тюла 1828. 


13. 44. 
13. 48. 


1. 26. 40. 20.2. к. 152 
2. 6. 45. 36,4 -- 1592 
„Обратное положен1е лимба. 


3. 6. 49. 40,2 -+ 1,76 
4. 6. 52. 44,8 + 0,00 


27.15 
57,15 


+18. 36,70 
+14. 6,75 


76. 37. 
76. 34. 


19,50 
26,50 


— 9. 22,91 
3 6. 26,10 


№ 113. с БООТЕСА. 


‚ Поправка хроном. на среднее время = -+ 6. 35,3. АВ* = 


—31. 44,86 


Зенит. разет.* = 31. 12. 
Резгракшя —= 
Склонен1е* 


— 27. 18. 


Широта мёста = 58. 31. 


АВ* — 15. 27. 26,6. 


31. 12. 


Зенит. разст.* 
Рехракшя 


Склонен1е* = 27. 18. 


58. 31. 


Широта м5ста 


14.7. 50,9. 


Состояше баромет. = 333,4 париж. лин. Температура воздуха, = -н 17,6 Р.. 


‚ 38 Поля 1828. 


6. 44. 16,50 5. 52,71 
6. 45. 49,25 -в 4. 19,47 


1. 5. 28. 59,0 + 0,80 
2. 5. 31. 7,6 + 0,00 
Обратное положен1е лимба. 


3. 5. 34. 36,8 -+ 2,56 
4. 5. 37. 12,2 + 1.60 


83. 43. 13,50 
83. 42. 8,75 


— 2. 21,54 
-ь 1228 


38. 25. 


Зенит. разст.* 
Реъракщя 


Склонен1е* 20. 4. 


Широта мета 
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. 

= Приведенше от- 

О на щитыван!я на * 
ро мериданъ, 


№ 
Зизиро- 
вания, 


Состоянте 
уровня. 


Состолше хроно- 
метра Луи - Берту. 


№ 174. « БООТЕСА. 


Состоян!е: баромет. = 333,4 париж. лин. 


Тюля 1828. 


2 
т 


5 
в 


№ 115. с БОФТЕСА. 


Состояще баромет. = .332,8 париж. лин. 
21 юля 1828. 


`6. 34. 48,50 +15. 24,28 


1 сб. 15. 30.2. 0,24 
6. 37. 56,50 +12. 10,70 


| 2. 5.18. 130 +094 
|. Обратное положенле лимба. 


83. 48. 44,50 — 7. 50,93 





| и 7 , ‚о 7 ГА / 
1.5 40. 322 +184 83, 41. 1650 — 0. 19,09 
2. 5. 42. 52,92 + 2,08 83. 41. 0,00 —0. 2,13 
Обратное положенйе лимба, } 
3. 5. 46. 39.8 + 0,08 6. 49. 5975 +0. 10,74 
4. 5. 49. 15,6 = 0,00 6. 49. 26,75 -н 0. 42,49 


Полученный выводъ. 


Температура воздуха = -Н= 


Зенит. разст.* 
Реъракшя 


Склонене* 


Широта мьета 


1 и В 
Поправка хроном. на среднее время — 6. 354. АВ* — 14. 7. 50:9. 
17,3 Р. 


38. 95. 24.85 


43,55 
— 20. 4. 55,73 
— 58. 31. 413 


Поправка хроном. на среднее время = + 6. 47,3. АВ* — 14. 7. 50,9. 
Температура воздуха =. -н 17,2 Р. 


Зенит. разот.* = 38. 25. 23,32 


Рехракшя 
Склонен!е* 


43,84 
4. 5518 


= 20. 


3. 5. 22. 30,2 -ы 2.40 
4. 5. 26. 38,0 -н 1,44 83. 45. 30,00 — 4. 34/15 - 
в Широта мфста = 58. 31. 2,94 
№ 116. „х БоОТЕСА. ке 
Поправка хроном. на среднее время = -+ 6. 47,4. АВ* — 14. 7. 50,9. 
|. Состояне баромет. = 332,8 париж. лин. Температура воздуха =. = 171 Р. 
| 21 юля 1828. , - 
1. 5. 30. 20,2 0,56 83. 43. 20,50 — 2. 22,50 Зенит. разст.” — 38. 25. 25,92 
2. 5. 32. 50,6 к 0,40 83. 42. 17.75 — 1. 11,67 ТРеъракщя Е 43,52 
` Обратное положен1е лимба. Склонеше* = 20. 4. 55,78 


6. 49; 
6. 59. 


53,15 -н 0. 13,82 


3. 5. 36. 55,6 -+ 0,12 
4,50 0. 0,37 


4. 5. 39. 25,2 -ы 1,16 


№ 1177. «БоОТЕСА. 


Поправка хроном. на среднее время — 
Состояне баромет. 





21 Поля 1828. 


6. 49. 58,25 -ы 0. 9,50 


1. 5. 49. 22,6 + 1,84 
6. 49. 28,00. -+-0. 39,81 


2. 5. 44. 57,6 - 2,32 
Обратное положен!е лимба, 


3. 5. 49. 21,4 + 1.44 83. 43. 1825 — 2 1910 
4. 5.52. 316 -ь 136 83. 45. 8,25 — 4: И,85 





Широта мбета — 58, 31. 5,22 


= 6. 47,5. АВ* — 14. 7. 50,9. 
332,8 париж. лин. Температура воздуха =.-н 17,0 Р. 


Зенит. разст.* 
Реъракщя 


Склонене* 


Широта мфета 


в 


38. 25. 24,65 


43,57 
— 20. 4. 55,78 
—.58. 31. 4,00 


а 

































































№ г . . 
Визиро- Состолше хроно- Состолше Отщитыван!я на Неа, Е 
ан метра Луи - Берту. Урок. с димоЪ, мериданъ. 


' Полученный выводъ. 


№ 118, х ВЪНЦА. 





‘ ЧН Ь / у 
Поправка хроном. на среднее время — -+- 6, 48,0. АВ* — 15. 27. 26,6. 
Состояне баромет. = 332,7 париж. лин. Температура воздуха = + 160 Р. 


27 Бюоля 1828. 


| и и, о и й И } о / 
1. 6. 35. 406 +-0,80 13746. 4625 416, 1960 Зенит. разск® = 31° 12. 2504 
2. 6. 38. 18,6 + 0,56 13. 50. 14,25 +412. 53,98 Рехракшя == _ 33,63 
Обратное положен!е лимба. Склонен1е* = 27. 18. 5,18 
3. 6. 42. 17,6 — 0,00 76. 36. 27,50 -— 8. 28,41 
4. ` 6. 44. 34,8 — 0,00 76. 34. 21,00 — 6. 20,92 
Широта места -— 58. 31. 4,15 


№ 119. « ВЪНЦА. 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 6. 481. АВ* — 15. 27. 26,6. 
Состоян1е баромет. = 332,7 париж. лин. "Температура воздуха = -н 15,7 Р. 
27 Поля 1828. 
АМ. 6. 47. 52,0 — 0,00 76. 31. 49,75 3 Зенит. разст.* = 31. 12. 26,32 
2. 6. 50. 6,0 — 0,16 76. 30. 28,25 2, Реъракия | == 33,48 
> Обратное положен!е лимба. Склонен1е* ==127.` 18.1518 


3. 6. 55, 3,4 — 0,16 14.2. 36,50 
4. 6. 57. 50,6 — 112 14. 3. 5,50. 
о Широта мета = 58. 31. 4,98 


№ 180. с вънпл. 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 6. 48,2. АВ*’— 15. 27. 26.6. 
Состояще баромет = 332,7 париж. лин. 'Гемпература воздуха = -н 154 Р.. 
2$ Поля 1828. 
1. -7. 2. 1,8 — 2,24 14. 2. 53,50 +0. 13,46 Зенит. разст.* = 31. 12. 26,89 
2. 7. 4. 46,0 — 0,80 14. 2. 14,25 +0. 53,40 Рефракшя а 33.54 
- Обратное положен1е лимба. Склонене* =27. 18. 5,18 


3. 7. 8. 42,6 — 0,80 76. 30. 37,50 — 2. 37,38 
4. 7. 1. 3,0 — 0,96 ° 76. 32. 5,15 —4. 4,99 


Широта мЬста = 58. 31. 5,61 


№ 181. сх ВЪНЦА. 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 6. 48,3. АВ* = 15. 27. 26,6. 
Состоян1е баромет. = 332,7 париж. лин. . Температура воздуха = -+ 15,2 Р. 
- 31 Поля 1828. .. 

1. 7. 13. 41,4 — 1.20 76. 34. 7,75 —6. 7,03 Зенит. разст.* = 31. 12. 25,69 
2. 7. 15. 58,88 — 1,20 76. 36. 13,50 — 8. 11.48 Реъракц!я Е. 33,76 
`°› Обратное положен1е лимба. Склонен!е* = 27; 18; 5,18 

3. 7. 20. 410 — 176 13. 49. 44,00 +13. 27.47 Е 
4. 7. 22. 56,8 — 1,44 13.46. 43,00 -+16. 26,34 
Широта мета = 58. 31. 4,63 

















Зизиро- 




















165 


Го р й 
мы Приведеше от- 
зцитыван!я на 


мериданъ. 


Состояще Отщитывашя на 
уровил. о им 


Состояще хроно- 


занял. метра Луи-Берту, 


№ 182. + ВЪНЦА. 





Полученный вывод 


/ 1 ` | й Г) 
Поправка хроном. на среднее время — -н 6. 48,4. АВ* — 15. 27. 26,6. 


'Состояше баромет. — 332,7 париж. лин. "Температура воздуха == -- 15,0 Р. 
. 21 Поля 1828. 
Ь / и о га и о й и 
о. 7. 25. 29.4 — 1,52 13. 43. 0,75 —20, 8,42 Зенит. разст.* — 31. 12. 26,29 
2. 7. 28. 11,8 — 1,92 13. 38. 40,25 —24. 28,82 Резракшя = 34,17 
. `Обратное положен1е лимба. } Склонен1е* — 27. 18. 5,18 
3. 7.31. 81,0 — 0,00 76. 58. 20,00 —30. 22,24 С 
Ч. ‚7. 34. 17,2 — 0,32 76. 3. 47,15 —35. 45,22 
Широта мБста = 58. 31. 5,64 
№ 185. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 6. 53,2. АЕВ* — 0.559. 46,2. 
Состояше баром. = 332;7 париж. лин. Температура воздуха = -+ 10/7 Р. 
31 Тюля 1828. 
1. 16. 55. 344 — 0,00 75. 8. 0,00 — 0. 38,15 Зенит. разст.* = 29. 51. 45,07 
2. 16. 57. 43.4 — 0,72 75. 8. 6,00 —0. 44,81 Резфракшя == 32,48 


_ Обратное положен!е лимба. 


) * 
Допол. склон; 


1. 36. 37,21 


3. 17. 4.52.8 — 1.44 15. 22. 4250 -+ 1. 10,82 ДЛополи. широт. = 31. 28. 54,76 
4- 17. 7. 37,6 — 144 15. 22. 29,25 - 1. 22,36 
Широта м5ета — 58. 31. 5,24 
№ 184. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном, на среднее время’ — -+ 6. 53,3. АЁВ* = 0. 59. 46,2, 
Состоянйе баромет. = 332,7 париж. лин. Температура воздуха = + 111 Р. 
21 Люля 1828. ; 
1. 17. 10. 422 — 0,80 15:22. 14,00 -+ 1. 36,32 Зенит. разст.* = 29. 51. 45,82 
: 2. 17. 13. 40,2 — 112 15.22. 0,50 - 1. 50,81 Резракшя и 32.40 
Обратное положен!е лимба. Лопол. склон.* = 1. 36. 37,21 
3. 17. 17. 14 -+ 0,32 75. 9. 29,00 —2. 8,39 Дополн. широт. = 31. 28. 55,43 
4. 1. 18. 54,0 -+к 0,32 75. 9. 40,50 — 2. 18,78 . 
Широта м5ста = 58. 31. 4,57 
№ 185. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на среднее время = -+- 6. 53,4. АЁ* — 0. 59. 46,2. 
Состбян1е баромет, = 332,1 париж. лин. Температура воздуха = + 11,5 Р. 
2+ Пола 1828. 
‘1. — 1. 20. 572. — 0,00 75. 9. 52,25 —2. 30,61 Зенит. разст.* — 29. 51. 45,50 
2. 17. 24. 7,6 -ь 0,16 715. 10. 1075 — 2. 49,84 Резракшя = 32,40 


Обратное положен1е лимба. 


3. 17. 28. 3256 — 0,32 
4. 17. 30. 59,0 — 0.80 


15. 20. 33,00 -— 3. 18,48, 
15. 20. 15,50 + 3. 35,24 


Лонол. склон.* 


1. 36. 37,21 


Дополн. широт. = 31. 28. 55,01 


Широта мБста — 58, 31. 4,9% 
























































































` = 166. = 
Ао 


Зизиро- 
вашл, 


Приведеше ‚от- 
‚щитываня на 


Состол!е хроно- ‘Состояне Отщитывашя на 
Явно: ‚мериданъ. 


Полученный выводт, 
метра Луи - Берту. уровия. : : . 


№ 1986. «ВЪНЦА. 
2 т и 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 7. 01. АВ* = 15.91 26.5. 


“Состоян1е баромет. = 332,9 париж. лин. ‘'Гемпература ‘воздуха == ++ 15,6 в. 
23 боля 1828. 





| 1 д и о / ИА / Ир . о. и ‘ 
1. 6 23. 336 — 1/44 358. 24. 22,25 +29. 1.80 Зенит. разет.* = 31. 12 24.03 
2 69 316 — 112 358. 41. 21.715 -+20. 9,28 Резракщя =. 33,93 


Обратное ‹положен1е лимба. й Склонен1е* = 27. 18. 5,28 


3. 6. 31. 74 — 3,20 61. 45. 1450 —16. 54,52 
4. .6. 33. 260 — 3,68 .61. 42. 11,00  —13, 49,45 








Ч Широта мета = 58. 31. 3,24 


№ 187. «вънцА. 
Поправка хроном. на среднее время = -н 7. 0;2. АК* — 15. 27. 26,5. 
Состоян1е баромет. = 332,9 париж. лин. ‚Температура воздуха = -+ 15,5 т. 
28 юля 1828. 


1. 6. 38. 16,8 -ь 1:20 61: 86. 35,00 . 20,70 Зенит. разст:*. = 81. 12. 
2. 6. 49. 30,6 -в 2,08 61. 29. 10,00 — 0. | Резракшя 


Обратное ‚положеше лимба. . ° Склонене* 


3. 6. 52. 59.8 ^— 0,80 359. 3. 19.25 
4. 6, 55, 27,6 — 0,48 359.3;29,25 ое 
Широта мега =.58. 81. 


№ 188.  ВЪНЦА. 


Поправка хроном. на среднее время — +7. 0,3. АВ» = 15. 27. 26,5. 
Состоянйе баромет, = 332,9 париж. лин. 'Температура воздуха — -= 155 Р._ 


с $ Тюля 1828. 


и 6. 57. 388 -+0,48 359. 3. 16,50 +0. 1117 Зенит. равст* = 81. 12. 
2. 7. 0. 14 + 0,48 359. 2. 46,15 0. 42,26 Резракшя —— 33,53 


Склонене* — 27. 18. 5,28 





` Обратное положен!е лимба. 


32.9.3234 в 344 27.6170} 1275- 005 Фа 
4. 7.5 440 + 3,28 61.313075- 73: 19.40 





Широта мёета — 58. 81. 2,24 


№ 189. 2 ВЪНИА. 
Поправка хроном. на ‘среднее время — -+- 7. 0,4. — АВ* = 15. 2. 265; 
Состоян4е баромет. = 332,9 париж. лин.’ Температура воздуха = -н 15,3 Р. 
28 юля 1828. — 
1. ‘7. 9. 6:8 1.76 61. 33. 58,75 —5. 44,91 Зенит. разет.* — 31. 12, 
2. 7.1.232 +200 61.36. 1,25 — 17. 45,95 Режращи =. 
Обратное положен!е лимба. Склонене* = 27. 18. 


3. 1. 15. 12,6 = 128 358. 51. 49,50 +1. 50,05 
4. 711 50,6 — 1,60 358. 48. 2015 +15. 7,62 





Широта мБста 58. 31. 
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Приведеше от- 
щитывашя на 
мериданъ. 


№ 
Визиро- 
занл, 


Состояне Отщитывашя иа 


уровия. 


Состояше хроно- 
метра Луи- Берту. 


№ 190. «вънца. 


— 


_ Состоян1е баромет. 
28 Тюля 1828. 














, .Ъ й й и! о й Д й 

1. 7.203’ 380 — 128 358. 39. 46,25 +28. 46,05 Зенит. разот.* = 

2. 7. 95. 340 — 1,20. 358, 36. 26,50 +27. 4,48 Рефракця —- 34,23 
` Обратное положен1е лимба. Склонен1е* — 27. 18. 5.28 
‚3. 7. 99. 8,6 -= 0,00 62. 2. 0,00 —33. 44,79 

4. 7. 31. 17,6 -+ 0,16 62. 6. 21,50 ^—38. 5,81 
| Широта мьста = 58. 31. 2,08 

№ 191. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка ‘хроном, на среднее время — -+- 7. 17.4. АВ* — 0. 59. 47,4. 
Состояние баромет. = 332,4 париж. лин. "Температура воздуха = + 118 Р. 

29 Тюля 1828. 

1. 16. 35. 168 — 0,96 75. 9. 45,50 — 0. 1072 Зенит. разст.* = 29. 51. 45,95 
2. 16. 37. 36,4 — 0,96 175. 9. 49,00 — 0. 1470 Резракшя ео 32,27 
| Обратное положен1е лимба. ] - Дополн. склон.* = 1. 36. 36,86 
о 3. 16. 47. 33,6 — 2,88 15. 25. 26,50 -н 0. 38,84 Дополи. широт. —= 31. 28. 55,08 

4. 16. 50. 17,6 — 2,32 15. 925. 15,15 -+ 0. 41,47 
Широта мБета = 58. 31. 4,92 

№ 192. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на среднее время = -+ 7. 17,6. АВ* — 0. 559. 47,4. 
Состояне баромет. = 332,4 париж. лин. Температура воздуха = -+ 12,1 Р. 
- 29 юля 1828. 

1. 16. 54. 27,92 — 0,48 15. 24. 59,00 1. 2,28 Зенит. разст.* = 29. 51. 46,93 
_2. х 16. 56. 48,4 -— 0,40 15. 24. 48,25 -- 1. 1,53 Резракшя =. 32,24, 
„@братное положеше лимба.. Лополн. склон. *= 1. 36. 36,86 . 

3. 17. 1. 422 -+ 2.00 75. 1. 3,5 — 1. 32,81 Дополн. широт. — 31. 28. 56,03 

4. 1. 4. 18 -- 240 75. ПП. 11,25 —Ф 1 4410 

Широта мБета = 58. 31. 3,97 
№ 193. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на среднее время — + 7. 17,1. АВ* = 0. 559. 47,4. 
Состояше ‘баромет. = 332,4 париж. лин. Температура воздуха — 12,5 Р. 
29 Поля 1828. : 

1. №. 6.264 +208 15.1. 28,5 —1: 56.02 Зенит. разст.* — 29. 51. 46,95 

2. 17. 8. 45,6 + 2,40 75. И. 40,15 —2. 8,31 Резракшя = 2,26: 
‹ Обратное положенйе лимба. Лополн. склон.* = 1. 36. 36,86 

3. 1. 12.152 136 15. 23. 31,25 +2 27,98 Дополн. широт. = 31. 28. 56,01 

4. 17. 14. 50;2 + 112 3. 28, 16,5 2. 4341 


Полученный выводъ. 


С ИИА Ь 1 И 
Поправка хроном. на среднее время —= + 7. 0,5. АВ* = 16. 27. 26,5. 


332,9 париж. лин. 'Температура воздуха = + 151 Р. 


З1. 12. 22.57 


Широта мъета = 658. 31. 3,9% 
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о ] '-. 
. —. Собтолше хроно- ^^ босхолые Отщитьшашя на ПрИведОНО от 
НАРА метра Луи-Берту. ‚уровня. димоз. мерижанъ. 


Полученный выводт, 


№ 194. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 

З й 77) | 4! 
Поправка хроном. ‘на среднее время = -+ 77. 17,8. А\* —= 0. 59. 47,4. 
‘Состояве баромет. = 332,4 париж. лин. Температура воздуха = += 12,6 Р. 
27 Люля 1828. 

57,25 
38,75 


22. 
22. 


+ 2.59.72 
+ 3. 19,76 


| и 1! о 
1.2 17. М. 26.4 о 2,08. 715. 
2. 17. 20. 29,0 -н 1,60 15. 
Обратное .положеше лимба. 


3 24 460 +25 1504 
а па чм 


Зенит. ‚разст.* =. 29, 51. 
Резракцшя ‚= 


1. 36. 
„Дополн. широт. = 84. 28. 


Дополн.. склон.* == 


20,00 
39,15 


— 3. 49,71 
а 4. 8,82 : 
Широта мета = 58. 31. 


№ 195. полярнля звъз: А. Верхняя кульминашы. 
р у. 
Поправка хроном. на среднее время —= + 7. 17,9. АВ* = 0. 59. 47,4. 
Состояще баромет. = 332,5 париж. лин. Температура воздуха = + 12,8 Р. 
=. Голя 1828. 
18,550 — 4. 43:06 
38,50- —5. 5,24 


д5. 14. 
15. 14. 


1. 17...31. 46,0 -=.0,32 
7% 17. 34. 29,2 — 0,80 
Обратное  положен1е лимба. 
3. 17..38. 27,6 — 0,00 15. 20. 22,50 9,11 
‘4. 1. 40 564 —00 520. 1,12 
ы Широта мета = 


29.51. 


‚Зенит. разст.* = 

Реъракщя == 
Дополн: склон.* = 1. 36. 

= 5.3 „Дополн. широт. = 31. 28. 

= 6. 

58. 31. 


№ 196. полярндя ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на среднее время. =. -н: 7. 18,0. АВ* — 0. 59. 47.4. 
Состоян1е баромет. — 332,5 париж. лин. . Температура воздуха = „+: 13,0 Р. 
29. Люля 1828. 


15. 19. 36,25 + 6. 26,42 
15. 19. 12,25 +6. 50,26 





1. 17. 43. 42,2 - 0.16 
2. 17. 46. 13.6 -- 016 
Обратное ‘положен1е лимба. 
3. 41.50. 14 - 0,00 
4. 17. 52, 19,0 + 0,96. 


Зенит, разет.* = 29. 51. 
Реъракшя = 


Дополн. склон.* = 1. 86. 


75. 17. 2,00 ‚Дополн. широт. = 81. 28. 


= мы 
75. 17. 25,00 


`— 1. 50,57. 
Широта мета = 58. 31. 


№ 197. полярнля ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на среднее время — -+ 7. 181. АВ* — 0. 59. 47.4. 
Состояьйе баромет. —= 332,5 париж. лин. 'Гемпература воздуха == +. 13,2 Р. 
23 Тюля 1828. , _ 
75. 17. 52550 — 8. 2021 








1. 17.55. 10.2 - 0,72 


Зенит. разст.* — 29. 51. 
2. 1.57. 59.4 + 0.80 





Обратное положен!е лимба. 


38 16.1. 27.64 0,56 
4. 18. 3. 49,8 + 0,00 


75. 18. 21,00_ 


15. 16. 32,50 
15. 16. 6,50 


— 8. 50,33. 


= 9. 28,53. 


-+ 9. 55,32 


Регракия =. 
Лополн. склон.* = 1. 36. 
Дополн. широт. = 31. 28. 


Широта мёста = 58. 
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№, : с : | Приведен!е от2 м 
Визиро- бое тов. остояш!е НЫ на щитываня на Полученный вы водъ, 
а, метра Луи-Берту. уровня. лимоз. меридланъ, 


№ 198. «х БООТЕСА. 
Поправка хроном на среднее премя == т. 23, 8. АВ* Е: 14" т. 50, ‚3. 


Состоян!е баромет. = 331,1 париж. лин. Температура воздуха = + 19,3 р 
3© Тюля 1828. 


7 | 1 1 Вы 6 1 Й АИ й 

1. 5 7.136 +104 351. 51. 47,25 +10. 38,74 Зенит. разст* — 38, 25. 22.88 
9. 5. 9. 36,8 -- 1544 351. 54.-8,50 -+ 8. 11,50 Резракшя == 43,27 
Обратное положен1е лимба. Склонен1е* = 20. 4. 55,86 


33 5 № 468 + 1290 68658 5050 —5 359 ` 
4. 5.16. 39,4 -ь 0.80 68. 56. 13,75 — 3. 3,08 
Широта мьета = 58. 31. 2,01 


№ 199. „ БООТЕСА. 


Поправка хроном. на среднее время — -н+ 7. 23, 9. АВ* — 14.7. 50,58. 
СостоянЁе баромег. = 333,1 ‘париж. лин. Температура воздуха = -= 19,1 Р. 


3% ШФюля 1828. 


т. 5. 19. 87, 6 -= 0,56 68. 54. 50,25 — 1. 36,53 Зенит. разст.* = 38. 95, 25,93 
2. 5. 21. 58,0 -= 0,48 68. 54. 3,25 — 0. 47,68 Рефракшя =) 43,15 


Обратное положене лимба. Склонен1е* — 20. 4. 55,86 


3. 6.55. 49,4 — 0,80 352. 2. 18,50 +0. 4.38 
4. 5. 28. 7,6 — 0,32. 352, 2. 24,25 -0. 0,601‘ 
. е Широта мБета = 58.31. 4,94 


№ 200. „воотЕСА. 


Паправка хроном., на среднее время —.-+ 7. 24,0. АК* — М. 7. 50,8. 
Состояне а 333.1 р лин. Температура воздуха = -н 18,9 Р. 


5 Толя 1828. 


т. 5. 30. 19,8 в 0,16 352. 2. 14,00 -- 0. 12,48 Зенит. разст.* — 38. 25. 24,24 
2. 5. 32. 41,0 ЕО 352. 1. `43, 00 0. 41.86 Рефракщя 43,22 


'`Обратное' положен{е лимба. ` Склонен1е* — 20. 4. 55,86 


8. 5. 37. 24,4 -—-.0,48. 68. 55. 47,50 — 2. 32,82 
-4, 5. 39. 40,2 -н 0, 40` 68. 57.450 — 3. 50,55 


Широта, мъета 58. 31. 3,32 
$. 139. 

Вышепомвщенныя ‘опредълешя широты Новгорода состоять изъ наблю- 

денй Полярной Звёзды въ верхней и въ нижней ‘ея кульминащяхь, & Боо- 


теса и х ВЪица, при различныхь к лимба} ‚почему по примБру на- 


блюденй, помьщенныхь въ главъ 15-й Ради И те наблюден1я каждой 


звЪзды на отдьленя. 
22 
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а) Полярная. Верхняя Кульминашя. 

№ число _ № ` ОтТАБЛЬНЫЯ Г разность квадрать 

отд. наблюд. отд.наб. наблюдешя отъ средн. разности. 

Е о о от 00 
т 145 
а Пи г 
310 + 0,22 0,0484 
3,8 = 0,00 0,0000 
281 — 0,67 0,4489 
3,51 + 0,03 0,0009 
3,58 +4 010 — 0,0100 
450 + 102 1,0404 
249 — 0,99 0,9801 





2 





а ма 


ыы 
> 


10.Среднее=58. 31. 3,48 ‚ Е= 4,9786 


Изь чего получится: 


Въроятная погр5шность каждаго наблюдешя Г = 0,509. 


Въроятная погрфшность средняго вывода Е = 0,1559. 


Ш 10. 35 158. 1 1909 - 1,50 29.2500 
36. 5.10. 0,32 01024. 
31. 6,13 0,71 ° 0,5041 
38. 5,18 0,24 — 0,0576 
39. 7,15 113 2,9929 
40. 5,02 0,43 — 01849 
41. 4,05 - 1,37 — 158769 
49. 679 4137 — 158769 
А и: 531  — 01 00,0121 
44. | 550 + 0,08 — 0,0064 


> 








10.Среднее=58. 31. 5,42 Е = 9,8642 


Откуда Ё = 0,706 иЕ = 0,223 






































| 
| 


Е 


м 


_— 1 














№ число отдблЬНыЯ ^ разноеть': квадратъь 
отд. набяюд. отд. наб. наблюдешя отъ ередн. разности, 
10. 6821 58. 3 < 4.76081 — 1548 — 2.1904 

69. 6,64 1 0,40 — 0,1600 

10, 4,99  — 195 — 1,5695 

71. 6,15 + 0,51 — 0,9601 

19. Зав -Ь 109; 11981 

732 6,31 + 0,07 0,0049 

74. 6:65 041 0,1681 

15. 6,05 — 019 — 0,0361 

76. 6,19 1 0,45 — 0,2025 

17. 6,09 — 015 0,0295 

10. Среднее. = 58. 31. 6,24. Е = 5,1952 

Откуда Г = 0,541 и Е = 0,171. 

ШУ. 40. 1830058 31. 524: 20501 0,3721 
184. 4,51  — 0,06 — 0,0036 

185. 4,99 + 0,36 0,1296 

191. 4,92 + 0,29 0,0841 

199. 3,97  — 0,66 — 0,4356 

193. 3,99 — 0,64 0,4096 
194. 350 — 013 0,5399. 

_ 195. 4,39  — 0,24 — 0,0576. 

196. 410  -{- 0,07 0,0049 

197. 563 +4 100 — 1,0000 

10. Среднее = 58. 31. 4,63 Е = 3,0300 

Откуда Ё = 0,391 и Е = 0,194. 

№2: 010. —105. ——58. 31. 364 —— 197 1.6159 
106. 505 014 0,0196 
107. 524 40,33 0,1089 

_ 108. 5,21 0,1296 


= 0;36. 





ее 
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чиело № отдфльныя ` разноеть нвадрать 
отд. наблюд. о отд. наб. наблюдешя отъ средн.: — разноети, 


109 ь 58.181: 6,4822 5-57 - 19.4649 
110. — 4.8502 — 006 (00086 
11100 4 170т — 0,74 05476 
112. 3,69: — 199 — 1,4884 
36. 5,811 + 0,90 — 0,8100 
114. 4,997 + 0,01 0,0001 











10. Среднее — 58. 31. 4,91 Е = 1,1856 
Откуда Г — 0,603 и Е = 0,191. о 
Юм м а п ро 005 
122. 5,94 — — 0,41 — 0,2909 
123. т -66, 6. 01а 0.50 0,2500 

9 —° 20 609031 ° 0.0961 

| 195 6,65 — -Р 0,24 0,0576 

. 196.17. 5.69.1271 — 019 05184 

127. > 6,45 -- 0,04 0,0016 
ВР 5,90. 111— 0,55 — 0,2601 

199. ``. 6.211 — 0,950 0.0400 

- 130.06 : 1,02 1 - 0,61 — 0,3721 

`` 10. Среднее = 58. 31. 6,41. Е = 2,5924 














Откуда РЁ — 0,357 и Е = 0,113. 


Изъ сего получится общее среднее изъ веъхь шести отдьлешй: 





1. 58. 31. 3,48 сь вброятн; погрьши; 0,159: 
И. В 0.293 
| - Олть 

ту. ©. 4:68 =. =. 0,194 
м в. а 0,191 
ГУ о 69 —__ —— 0,113 























Среднее = ‘58 81. Бы 0,061 
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Ъ) Полярная. Нижняя кульминалля. 


№ Число № отдфльныя разноеть квадратъ 
отд.  набл. о отд.наб. наблюдешя отъ средн. разности, 


Г 0 1.0.58. 31. 2450 — 10- 1105 
19. 524 + 0714 — 0,5476 
1 4,103 — 040 — 0,1600 
14. . 4,09 — 0,41 — 0,1681 
15. ат" - 038 0,1444 
161 385; = 005 0.405 
и 4,03° — 0,47 0,2209 
18. 569’ 1119 1416 
23. 5,09 ++ 0,59 0,2704. 
94. 5,40 ° 1 0,90 ° 0,8100 

















10. Среднее=58. 31. 4,50 Е — 5,2625 
Откуда Г = 0,516 и Е = 0,163. 

Ш. 110... 95.0258. 31. 41% — 028 0,0784 
56. 4,18” — 0,29 0,0841 
эт. а, ром бб 
9856 5,64 1 1,3689 
45. 5,06 ++ 0,59 — 0,3481 

` 46.1 3,94 — 0,53 0,2809 
Ал. 4,02  — 0,45 — 0,2095 
53. 416 + 0,29 0,0841 
и В “033 01089 
-а 55. 23,8498 — 0,63 `” 0,3969 
10. Среднее —58. 31. 4,47 _ Е = 3,1209 




















Откуда. Ё = 0,397 иЕ = 0,126 





ГКО. 567:.:58. 31. - 6,14 т 103 — 1,0609. 
512 5,20. `- 0,09. 0,0081 
Е 5965 4,04. *— 1,0% — 1,1449; 














































































































— ма -— 


№ число № отдьльныя 
отд. наблюд. отд. наб. наблюден!я 


59. 58. ЗЕ 
60; 
61% 
62. 
78. 
19; 
80; 


4,93 
6,08 
4,16 


516 
`4,69 
550 
5,13 


10. Среднее —=58. 31. 511 
Откуда Г —= 0,474 и = 0,149 


м0 а 
189. 

33. 

84. 

90. 

91. 

92, 

93; 

94: 

95, 


3,44 


2.94. 
`3,05 
-3,95 


3,59 
3,00 
3,06 
2,84 
2,19 
4,51 


разность 
отъ средн. 


— 08. 
+ 0,97. 


— 0,95 
+ 0,05 
— 0,42 
1 од 
+ 0,02 


Е 


= 0,19 
— 0,31 


— 0,20 


0,00 


+ ба. 


— 0,25 
— 0,19 
— 0,41 


— 0.46 . 


-+- 1,96 


‘квадратъ 
разности 


0,0394 
0,9409 
0,9095. 
0,0025. 
0,1764 
0,1681 

_ 0,0004 


— 4,4371. 


0,0361 
0,0961 
0,0400 
0,0000 
0,1156 
0,0625 
0,0361. 
0,1681 
0,2116 
1,5876 


о 


10. Среднее —=58. 31. 


3,25 


Откуда Ё = 0,345 иЕ = 0,109 


У. = 90. 965.58. 31. 
97. 
98. 
99. 


4,40 
3,94 
3,21 
3,46 
3,16 


3,83. 
3,94. 


++ 0,51 
+ 0,05 
— 0,68 
— 0,43 
— 9,73 
— 0,06 
+ 0,05 


= 2,3531 


0,2601 
0,0085 
‚0,4624 
0,1849 
0,5399 
0,0036 
0,0025 














м = 











№ число № отдфльныя разноеть квадратъ 
отд. наблюд. отд.наб. наблюдешя отъ сред, разности. 


118. .58. 31. 434 + 0,45 — 0,2095 
119. 441 + 0,58 03364 
120. дю 109 009 
10. Среднее—=58. 31. 3,89 Е = 2,0407 
Откуда Р = 0,391 и Е = 0,1029. 
У 8 191 55 9 659 1 15 111055 
139. - 6,06 ++ 0,58 0,3364 
133. 559 4 011 0,0121 
134. 5567 41019 — 0,0361 
135. 421 — 121 1,6129 
136. 312 — 16 30906 
137. 5,90 + 0,42 — 0,1764 
138. 6,15 + 0,67 0,4489 
5. Среднее=58. 31. 5,48 Е — 6,8229 
Откуда Г = 0,666 и Е = 0,235 
Изъ сего получитея общее среднее изъ вебхъ шести отдьленй: 
Г. 58. 31. 4,50 съ вфроятн. погрьшн, 0,163 
И. о о 
Ш... еб 
р 00 
у. О 0 
и 5 а о О 
Среднее —:5% 231. 4% 1 0054 
е) « Боотеса. - 
тои, 19, 0.158. 181. 25518-13 0м 0,0191 
20. 586 4 0,57 — 0,3249 
21. 5522 — 0,07 0,0049 - 
22. _ 491 — 0,38 — 01444 




















4. Среднее = 58. `31. 5,29 Е = 0,4863 
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Откуда Ё— 0,2719 и Е — 60,043. 
№ число № отдьльныя разность квадрать 
отд. наблюд. отд.наб. наблюдешя отъ средн. ° разности. 
о бо а а р вм 

| 30. -- 3,60. —— 0,70 0,4900 — 

31. о 
39. 3,66 — 0,64 0,4096 
33. `3,48 0 О 
34. в а т 
48. 4.371 ‘+ 0,07 0,0049 
9 419 — 011 0,0191 
50" 5,23 + 0,93 0,8649 
ри. 4,85 + 0,55 0,3095 
о Ам о рой 00 











11. Среднее = -58. 131. 254.30. щосу 2 В = "5,9682 





Откуда `Р — 0,591 и — 0,157. 
ВИ р 00 0 0000 
ба. мб эм 1 пы 
и 4,08 0,48 0,2304 
66.-——- 3,65 + 0,05 `0,0095 
вт в 0 
198. — _ ЭТ — 1,59 ‘29,5981 
о а Ч 
200. - (3,32 = 0,28— -0;0784 














_ В, Среднее =-58. 81. 3,602 Е =. 6,3430. 





'Откуда Ё — 0,649 и Е = 6,591. 
и. 0 58 5 60’ 1 пом 
Г 4,09 `° — 0,04 — 0,0016 
87. 3Ф 46 20855 959111018 — 0,6084 
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№ число № отдфльныя разность квадратъ 
отд. наблюд. отд. наб. наблюденя отъ ередн. разности, 


88. 258. 31: 478 + 0.65 — 0,4995 
89. 4,65 | 0,59 0,9704 
173. ‚2—1 О 
114 _ 413 0,00 — 0,0000 
. 175. 9.94.11 — 1,19 ° 1.4161 
176.2, 5,29 11 - 1,09° 11881 
а, 4,00 — 0,13 . 0,0169 





10. Среднее = 58. 31. 413 Е = 8,0762 


_ Откуда Г`= 0,639 и Е = 0,202. 


‚100. — 58. 31. 5,567 4230 5.29900 
101. 3,49 0,12 0,0144 
102. | 3,46 - 0,09 0,0081 
тор 0 2. 056 0,3186. 
104. | 3,29 ‹ — 0,15 0,0295 
157.. 3,40 + 0,03 0,0009 

158. и 
459, _ 9,56 — 0,81 — 0,6561 
160. 2,51  — 0,86 — 0,7396 
Ч. 3 10 0061 
16. о 3,96 0,59 0,3481 
т 34 07° 01369 
164. | 2,41  — 0,956 0,9916 
165. 3,6 — 011 0,0191 
166 4309 - 0,12 0,5184 











ИИ 








15. Среднее = 58. 31. 3,37 Е = 10,0385. 





_ Откуда Е = 0,571 и Е = 0/47. 


23 
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№  чиело о №. отдЕлЬныя разнооть — квадрать 

отд. набаюа“» отд: наб. ЗПУаабедоня бльбриин ` радности. 

УГ 920 + 139.076 58.81. 420,01.3°. 4.1.01 ° 1.0201 
140.88. 4.30 + 128 — 1,6384 
141. 3,54 (+ 0,52 0,2704 
149... обе — 606 11946. 
143. ЗЕ 0,69 о 0,4761 
144.09. . 268 8:Г— 0,34. 0,1156 
145. Аб 165 — 2.1295 
146. в т 0 
147. 236 — 0,16 0,0256 
ор о 06 026 
150. ` а пя 
151. 230  — 0,22 0,0484 
159. 310 + 0,08 0,0064 
153. 3,5 0,03 0,0009 


























14. Среднее = 58. 31. 3,02 Е = 9,6486 





Откуда Ё = 0,581 и Е —= 0,155 
Изъ сего получится общее среднее, изъ вебхь шести отдБленй: 


ео 58. 31. 5,29 еь вфроятн. погрфшноет. 0,043 
и. п а о 
В 
о 0 
у. а 
УТ. о о. 





















































Оредаее. —'58.:-31. 305 = Ш 0,037 


т. _ м ва с д 
154. 9,99 ^— 019 0,0361 
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№° чиело отдфльныя разность квадратъ 
отд.  наблюд. наблюдешя оть сред. разности 


155: _и(08. 1.31%. 1980 3058 — 0,2809 
156. Е — 100 10000 








4. Среднее — 58. 31. 9,41 Е = 4,2411 


Откуда Г = 0,802 и Е = 0,401. 
о а 0,1936 
168. довтое 0,6084 
169: $ 200.49. зы 1,1664 
170. 9:36: 0,4096. 
171. 4,02 0,2704 








5. Среднее = 58. 31. 3,50 2.6484 


Откуда Ё = 0,549 и Е. = 0,245. 
6. —— 112. 158. 3125081 0,04 — 0,0016 
178. _ т 
179. 4.08 — 044 0,0196 
180. 561 1 0,49 0,2401 
181. 4,63 — 0,49 0,2401 
19 5,64 {0,59 0,9704 











6: Среднее = 58. 31. 5,12 Е = 0,9087 





Откуда Ё = 0,288 и Е = 0,117. 
У о № 5 1 ЗА 10600 030 
187. 2,90 + 0,96 0,0676 
188. _ 224  — 0,40 — 0,1600 
189. о д пом 0 
190. в о в 








5. Среднее = 58; 31. 9,64 Е = 0,9133 


_ Откуда: РЁ = 0,329 и Е — 0,144. 
23* 



















































































































































































Изь сего получится общее ереднее изъ четырехь отдълен!й: . 


ой 58. 31. 2,41 еъ въроятн. погрьшност, 0,401 
и. Е 0,245 
Ш. НЫ ть 
цу. . 2,64 0144 


Среднее = 58. 31. 3,42 = 0,084. 


Посему получили мы четыре различныя опредълен:я широты Новгорода, 
изъ коихь средняя величина должна быть весьма близка къ иетиннЪ; взявъ 
отдьльно наблюденя полярной звъзды въ верхней и нижней ея кульминащяхъ, 
погрьшность въ еклоненш должна уничтожитьея, и мы получимъ : 

верхняя кульминашя = 58? 31: 5,18 еъ вБр. погр. 01061 
нижняя = р д о 0051 


Среднее. —=.58. 531.22 4,89 10,040 
При соображени же вехь четырехь опредъленй, получим: 


Полярная верхняя К = 58° 31 518 еь вБроатн. погрьшност. 01061. 

нижняя К = п ——___. 0,054 
« Боотеса... 9.09 00? 
и Вена = ом 


Среднее = 58. 31. 4.25 о о 0,096 
Которое и принято за широту времянной обсерватори въ Новгородъ. 


> 


$ 140, 


Наблюден!я для опредълен!я азимута тригонометрической точки въ Брон- 
ницахъ, произведенныя въ 1828 году, въ НовгородБ, на томь самомъ мфеть, 
гдБ были произведены наблюден!я для опредълен1я широты, въ $ 138 помъ- 
шенныя. — Примъчане помъщенное въ $130 относится равномбрно и къ поелЕ- 
дующимь наблюденшямъ. . | 





ОтсчитыванИя на 
лимбЪ для зем- 
наго предмета. 


22. 14. 46,50 


`22. 14. 46,50 


22. 14. 41,50 


22. 14. 41,50 


37. 15. 3,12 
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Наблюденная * В Меньшаго Медетьдя. 


Состолнте 
хронометра 
Лун-Берту. 


Ъ / и 
18. 19.30,6 


18. 24. 53,8 


18. 14. 12,8 


18. 21. 46,6 


18. 44. 43.0 


Состоя- Отечитывашя ^^ Ланныя величины у 
зе на лимбЪ для. Выводы 
уровня, звъеды. для вычислешя» 


МЕ: 16528. 


| Й Г о й И 
к = 7.30.478 С = 5.27.26,08 


Г о Й и Ё 
— 1,5 354. 32. 5,00 АК*— 14.51. 18,4 И 1,29 
д =-742 51.446 хх =7. 42.42.79 
Азимуть мёты — 22. 15. 16,71 


№ 2. 22 мы 1828. 
\ В \ 
к —- 7.530. 488 С = 4.558. 38,06 


— 5,0 355. 0. 54,00 АВ*=° 14. 51. 18,4 а== — 4.30 
б =--74251.446 « —2). 13. 56,80 
Азимутъ мёты = 22. 15. 18,74 


№ 3. *5 юля 1828. 
ы | 
к + 7.48. В © = 4.40. 5,67 


—= 2,4. 175. 9. 55,00 АК*— 14. 51.18,2 аира = —= 2.06 
9 =--74>51. 4456 &х —7М. 4. 44,44 
Азимуть мёты = 22. 15. 18,77 


№° 4. 25 Голя 1828. 
. В 
к — 7. 43. 14.4 С — 4. 8. 52,88 


: Е 
== 4,2 175. 50. 29,50 АВ*—= 14. 51. 18,2 ани =! + 13,60 
С 9 =--74251. 446 &« —=26.24. 8,40 
‹ Азимуть мбты ==22. 15. 15,52 


№5. 3 Поля 1828. 
ь 
к = 7.43.1384 С = 2. 5.2350 


Е Е 
=-11.0 12, 54. 22,00 АВ*= 14.51. 18,2 А Па 9,37 
9 =--174:51. 446 « —24. 20. 31,75 
Азимуть мёты —22.15. 8,25 


- №6. 3 Поля 1828. 
| 
к — 7. 43. 19.3 С — 1.35. 12,45 


— . — х Е 
37. 15. 3,12 18, 50, 18,6 7,4 13.24. 31,25 АВ*= М. 51. 18,2 и 602: 6,30 


б =-+ 74:51. 446 &х —=23. 50.2557 
Азимуть иБты = 22. 15. 13,12 






























































































































































Отечитывания на, 
лимбЪ для( зем- 
наго предмета. 


& 


37. 15. 6,88 


. хронометра зе на лимбЪ, для 
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Наблюденная * В Меньшаго Медепядя. МЕ в аки 
Состоянте Соетоя-‘ Отечитывашя 3’ Ланныя величины”, ааа о 
85 т } Выводы. 
“Лун Берту уровня. звЪзды. . для вычислен!я; 
№°’Т. "5 Поля 1828. 
| 1 И : о / и 
Ко = 17.43.209. © — 0.46. 19.09 
| й и [2 © Й и! ь : 
18. 59.2156. + 85 14.13.40,25 АВ*—= 14. 51.182 о эл 1 08 
бы. Не ос —293 12365 
Азимуть мёты = 22.15. 4,56 
_ № 8. "3 Поля 1828. 


ии, 
к —+ 7.43.29 С -— 0.14. 12,03 


_19. 5.182 +01 14.45.47,25 АВ" 14.51.1852 щ:= + 0,08 


90 = 174551. 446 &« — 22.29. 19.55 
Азимутъ мты . 15. 7,52 


№9. = Тюля 1828. 
й ь 
К —-ь 7.43.274 С 2. 37. 38,27 
19. 37. 7,4 2,4 32. 37. 50,00 АВ*—= 14. 51. 18,2 Пара | 2,28 


д. —-+ 14. 51.446 ск = 19.37. 30,72 
Азимуть мёты —22.15. 8,99 


№ 10. =5 юля 1828. 


т 
к —+ 7.43.2894 С 
19. 42. 59,0 -+ 9,6 33. 9. 20,50 АВ*= 14. 51. 18,2 ап 
9 =-- 74251. 44,6 = №9. 
Азимутъь мфты =22. 


№ 11. 5 Подя 1828; 


| 
- К -— 7. 43. 30,2 е-х 
Е. 
== 4,0 34. 3.19.25 АВ*—= 14.51. 18,2 т. = 


9 11. 1.446 © — 18 
Азимуть мёты ==22. 


№. 12. *5 юля 1828. 


к 7.43. 31,5 С — 4. 43. 46,05 

20. 0. 35,4 -+ 4,0 34. 43. 45,00 АВ*—= ` 14.51. 18,2 ата —^ 1513,58 
.. д, = 74° 51. 446 хх —=11. 31. 27,80 

Азимуть мёыты —22. 15. 13,85 


> 
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Наблюденная * В Меньшаго Медвтьдя. 
Отечитываняна Состоян!е ‹Состоя-  Отечитываня ДЛанныя величины 
лимбЪ для зем-  хронометра ше на лимбЪ для ‚Выводы, 
наго предмета. Луи Берту. ’ уровня. звЪздыт. для вычиеленя. 


№ 13. 3 Поля 1828. 
Ь й И о / и 
К = 7. 48.477 . = 0. 45. 18,58 
о Й 1/ : | 1 и И о 1 И! 
67. 15. 7,25 18. 54. 4,4 - 0,5 44.14.30,50 АВ*= 14.51.1811 зп, = = 3,12 


бб —-+ 74251. 45,0 а =. 0.25,37 
Азимутъь мёты ==22. 15. 6,79 





№14. 3 Поля 1828. 


ь 
К —-ы 7. 48. 477 о — 0. 45. 26.80 


18. 54. 44 0,5 44.14.30,50 АВ*—= 14.51. 181 ава — —= 0,47 
$6 —74°51.45.0 «хх —28. 0.36,28 
‚Азимутъ мты = 22.15. 9,48 


№ 15. 37 Поля 1828. 
| 
к = 7. 48.52,2 Г = 1.96. 6.25 
19. 20.16,2) — 2,2 46.35. 55,25 АВ*= 14.51. 181 о м 2,08 
9. —=-. 74°51.450 &« —20. 39. 8,46 
Азимутъь мБты == 22. 15. 14,71 


№ 16. 3 Поля 1828. 
о таз С = 2.10. 48,38 
19. 2642.0 — 2,6 47.10. 36,00 АВ*= 14.51.1814 = — 2,46 





1ап5. 7 


9: — 74051.45. 0.1 м: =20: 4,08;09 
Азимутъ ибты == 22. 15. 16,47 








№ 17. з: Поля 1828. 


Ь 
К —+ 8.65. 96 С = 5.44. 28,63 
Ё 
17. 41.560 — 1,0 54.16.48,00 АВ*—= 14.51.17,8 3. = °— 0,86 





1ап5.7 


9 —=--74°51.45,2 « =2). 59. 41,98 
Азимутъ м5ты = 22. 15. 13,35 





№ 18. =: Поля 1828. 
о 
К — +8 51090 С — 5530 


ы у Е Г. 
82, 16. 17: 49.170 +20 54.55.5900 АВ*= 14.51.1788 пш= = 1172 
о 5 —=-174251.452 « =277. 20. 28,40 
Азимуть мьты = 22. 15. 15,21 
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Наблюденная * В Меньшаго Медетьдя. УЕ 
Отсчитываняна Соетоян1е  Состоя- Отечитываня - `Данныя величины 
лимбЪ для зем-  хронометра не на лимбЪ для : о ь 


и Выводы. . 
наго предмьта. . Луи-Берту. уровня. звфзды. для вычиелевия, ' 


№°’ 19. =: Поля 1828. 


Ь 1 и о Й И 
а у —..3. 34. 5,67 


о 1% и | / й И . © } 1! у 
82. 16. 36,88 18. 6.164. — 4.5 56.27.27,25 АВ*= 14.51.17,8 о 9 
9 = 74251. 45,2 « —55. 49. 13,48 
Азимуть мёты = 22. 15. 7,81 


№ 20. >: юля 1828. 
ь 
Е ЕЯ 5.145 © = 3.1.3755 


36:88 18. 10.27:0 — 3,4: 56. 49. 54,00 АВ*—= 14. 51. 17,8. апр 20 
9 —=- 174251. 45,2 а 25. 26. 45,79 
Азимутъ мфты = 22. 15. 8,24 





—_ № 21. 22 юля 1828. 
: Ь 
К —= 418 5.11600 © = 1. 36.14333 


С 
15;25 18.28. 84 — 1,4 73.25.53,25 АВ*= 14.51.11,8 БЕ: — №19 
9 —=-- 74:5. 45,2 о. —23, 51. 2319 

Азимутъ мыты =—22.15. 8,86 
































№ 22. 2: юля 1828. 
2 х= &Н 5.185 © =1. 8.16.82 
15}25 18. 33.190 — 0,3 13. 53.51.15 АВ*= 14.51.17,8 2 = — 0,26 
90 =--14951.45,2 « —23. 23. 28.16 
Азимуть мьты =22.15. 6,94. 


_№ 23. == Поля 1828. 
2 Ь 5 
К = 597 © — 0.31. 3321 





























ПЗ 18. 51.47,4 -+- 3,7 75.33.25,00 АВ*= 14.51. 17,3 ан ‘3,15 
| 95 =--74251.45,2 а =71. 43. 42,98 
Азимутъ мёты ==22. 15. 16,19 

















№ 24. >: Поля 1828. — 
К = 8 5.224 С = 0.54. 16,96 
97. 17. 1113 18. 55. 59,8 -= 4,8 75. 56. 15,25 АВ*= 14.51. 117,8 пе: = . 4.08 
. 19 =-+74751. 45,2 « =21. 20. 51,80. 
Азимуть ибты —22. 15. 8,76 











Отсечитываня на 
лимбЪ для зем- 
наго предмета. 


112. 18, 30513 


35,25 


127. 18. 
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Наблюздевная * В Мепьшаго Медетьдя. 

Состоян:е Состоя- ^ Отечитываня Данныя величины 
хронометра зе на лимбЪ для 

Луи-Берту. уровня. звфзды. для вычиелешя. 


№° 25. *: Поля 1828. 
Е вен 
К — $55. 25,6 
Ь й ИГ 1! о / ДА 
19. 14. 41,0 4,1 592. 38. 17,00 АВ*—= 14.51. 17,8 
ь д = 74:51. 45,2 


Азимутъ 


№’ 26, *> Поля 1828. 


| 
6 +195 


19. 20. 29,8 1,7 93. 9. 41,50 АВ*— 14.51.17,8 
д- =-+ 74° 51. 45,2 
Азимуть 


- № 27. *;: Поля 1828. 


ь 
Ко —+ 8 5. 203 
19. 35. 44,0 4,6 94. 31.46.25 АВ*— 14.51. 17,8 
9 —=--74251. 45,2 
Азимутъ 


№ 28. *= Поля 1828, 


Ь 
К = 8. 5, 30,3 
19. 41. 490 — 256 95. 4.19.25 АВ*= 14.51. 17,8 
_ 9 =4+-74° 51. 45,2 


Азимутъ 


№’ 29. т Шюля 1828. 


Ь 
К —ь 8.30. 3,7 
17. 55. 13,6 = 1,0 102. 43. 35,25 АВ*—= 14.51. 17,3 
__ 6 = 74551. 45,4 
Азимуть 


№ 30. -1 Шюля 1828. 


к 
0. = К = 8.30. 6,4 
18. 11.16;4 — 1,8 104.10. 8:25. АВ*= 14.51. 17,3 
а. — д =--74551. 45,4 
Азимуть 


х 


с = 2.35. 878 
1а08.» — та 3,50 
 — 19. 40. 9,63 
мёты = 22. 15. 18,41 


т = 3. 6. 27,83 
{ап5.2 = -- 156 
« —19. 8. 47,18 
мъты — 22. 15. 15,01 


о — 4. 28. 20,46 
ава — ! — 3.95 
« =. 46. 52,95 
ифты = 22. 15. 13,41 


С =5 0.5.03 
Е _ = 2 
# 11. 14. 18,24 
— 22. 15. 13,27. 


. 1,24 
0,85 
. 8,60. 
7,36 


с — 0. 53. 23,61 


а. — — 153 

« —23. 8, 36,28 

иъты — 22. 15. 12,67 
24 

















































































































Отсчитывашяна 
лимбЪ для. зем- 
наго предмфта. 


127; 18. 38,50. 


127. 18. 38,50 


142. 19 


142, 19 
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Наблюденная * В Меньщаго Медетьдя. 
Состоян!е: Состоя-. Отечитываня Яанныя величины 


хронометра ше на лимб для Вывод ы. 


«Луи-Берту. уровня; звЪзды. ° для вычиеленя, 


№° 31. 27 Шюня 1828. 


и. Го 
к 4 890. 9) © —_ 0 


| Й И И о Й 1! . 
18.27. 7,2 - 19 105, 35.39.00 АВ*= | .51.17,3 


{308.2 Е 


9 —- 74° 51. 454 о «а =. 
Азимутъ мёты = 22. . 


№ 32. 31 Поля 1828. 


Ь Ы ‘ 
к —+ 8.30.1000 С = 0. 


18. 31.55.20. `— 0,8 106. 1.35.75 АВ*— — 14251.17.8. 


Е Е 
{215.7 


9 —--174351. 45.4 и =. 
Азимутъ мьты = 22. 


№ 33. 21 юля 1828. 
с 990130 © — 
18.49. 15,4 — 3,9 122. 35. 41,50 АВ*= 14.51. 17,3] 


1а08.7 


9 =-74251. 45,4 и В 
Азимуть мьты —22. 


№ 34. 27 Поля 1828. 


Ь - : 
Е = 8.30140 6 —- 32а 


18. 54.582 6,0 123. 6.29,50 АВ*= 14.51. 17,3 


1ап7.1 


б —=--74° 51. 45,4 # = 19 
Азимуть мёты = 22. 


№ 35. 31 юля 1828. 


Ь 
к =+ 8.30.1605 © =4. 


{208.72 = 


19. 14. 20,6 — 2,2 124.50. 39,50 АВ*= 14.51. 11,3 


7 и 
. 15.24 


1,62 


. 1,12 


5. 16,36 


‚1.31 


0,68 
3.43 


. 14,74 


. 46,10 


3,33 


3. 26,46 
. 12,56 


0 = 1451.45.46 & =. 


Азимуть мты — 22, 


№ 36. 2? Шюля 1828. 


Ь 
К = 8.30.186 © =5. 
19. 21. 56;2 — 5,2 125.31.18;50 АВ*= о 14.51.17,3 


1а05.2 =. 


9 =--74951.454 & =16. 


27. 


— 


47. 


Азимутъ мбты = 22. 15 








ЕЕ ЕЕ: 








№ 


— 


187 


$ 141. 


Веб вышепомъшенныя наблюдения учинены по 6 Малой МедвБдицы, и 


1156964 






























потому остается только ихь раздБлить на отдъленя, по принятой вообще 








ое оо соя о ты 
1. 2% 1 лет +048 0,2304 
9. 1874 4251 6,3001 
3. 1877 ^3- 9,54 — 6,4516 
4. 15,59 — ОЛ 0,5041 
95. 15411 | 218 4.1524 
26. 150% — 122 1,4884 
эт. ТЗ.4вОЕ  — 1.82. > 7,9524 
98. 13,27 _— 2,96 — 8,1616 
8. Среднее=22. (15. 16,23 Е = 36,4410 
Откуда Ё = 1,440 мое —: 0,544. 
И. 516100. 15. 8,95”! — 2,39 5,3894 
6. 13° +255 6505 
4,566 — 6,01 36,1901 
8. 152  — 3,05 9,3095 
29. 136 — 321 10,3041 
90. ТЗ 4,4100 
31. 16,36 + 65.19 33.5941 
32. 14,14 4 47 11,3889 
8. Среднее =22. 15. 10,51. Е = 122,9346 
^ Откуда Г = 2,644 и Е = 0,999. 
т. 9. 29. 150 8,9 — — 144 — 2,0736 
10. 551 . — 4,86 23,6196 
Но 19,43 + 9,00 °4,0000° 
12. 13,85 423;49 


24* 
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число № : отдБлЬьныя разность квадрать 
наблюд: отд. набл. наблюденя отъ сред. разности. 


33: 22°. 15! 1250. 9 4 5або 
34. _ 1342 599 “59401 
35. 629 — 4 11194: 


( 


36. 10,40  — 0,03 0,0009 
8. Среднее = 22. 15. 10,43 _ Е = 72,5916 











Откуда Ё = 2,039 и Е — 0968. 
ЛУ. 14 130.109. 15 | 69, — 507 05.1049 
а 229.48: — 538 = 5.6644 
15. 14,11. + 2,85 — 8,1295 
16. _ 16,476 + 461 219591 




















4. Среднее — 99. 15. 11,86 Е — 60,1439 
Откуда Ё = 2.698 ИЕ 1,518; 

У. 4 6. 122.005. 1395, 1 220 — 48400 

18. п о 40 4956 

ое а) — 334 111556 

20. 8,24. — 9,91 8,4681 


м 
4. Среднее = 22. 15, 1115 Е = 40,9473 




















Откуда Г = 2,158 и Е = 1.946. 
м т а мы 9 аа 
° 99. 6,94 — — 3,25 10,5625 
9 1619 + 6,00 36,0000 
24. 816  — 143 2,0449 


4. Среднее = 22. 15. 1019 _ Е = 50,3763 
= И - й 
Откуда Г = 2,394 и Е = 1,382. 


Средн выводъ для азимута изъ предшествующихь шести отдфленй, по- 


лучитея слдуюшимъ. образомъ: 
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отдфльныя -- разность квадратъ 
наблюденшя отъ средн. - разности. 


т. 10° 15! 161984 4149 "90.1601 
И. 1057 — 117 1.3689 

1049 о 
ТУ. 11,86 + 012 0,0144 
у. 1115 . — 0,59 0,3481 
4 1019 — 155 2.4095 


6 Среднее = 22. 15. 1114 Е — 26,0101 





Откуда Ё = 1.404 и ЕЁ = 0,628. 

Или другимь способомъ: 
Г. 29° 15! 16193 еъ вфроятн. погрьшностно 05544 
п. 10,57 0,999 
10,43 0.768 
ТУ. 11,36 - 1,518 
у. о лы 1,246 
УГ. 10,19. м а 


———— до дддо3од_——д—дд—————————— 


Среднее = 22. 15. 1114 `. 0.361 


СлБдовательно: 


Азимуть постановленнаго знака еее 22° 15. 1114 


ИзмБренный уголъ между знакомъ и тригонометри- 


ческою точкою въ Бронницахь еее ‘57. 21. 51,96 





Затьмъ азимуть тригонометричеекой точки въ Брон- 


ние ее ое а, 109. 37. 9,10 





ИзмБренный уголь между тригонометрическими точ- 











ками въ Бронницахь и въ 'Юрьевскомъ монастырь . . 86. 2. 54,30 


Затьмъ азимуть тригонометрической точки въ Юрьев- 


скомъ монастырь. о... п. . = 456 40 40 
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‚ Измъренный уголь между тригонометричеекими 


точками въ Юрьевскомь монаетырЪ и въ НовгородЪ 


Затьмъ азимутъ тригонометричеекой точки въ Нов- 


Корова Е еее р ео не 


% 


945 


` 289. 


19; 


59. 


39'9 


43,9. 



















18. АСТРОНОМИЧЕСКТЯ НАБЛЮДЕНТЯ 


”УЧИНЕННЫЯ ВЪ ТАРАСОВЪ. 


$ 142. г - ’_ 


ы Наблюденя для опредфлен!я широты, произведенныя въ 1830 году съ 


пентра пирамиды выстроенной въ ТарасовЪ. 





Примъчане помбщенное въ $ 128 относится равномфрно и кь еимъ на- 


. 
блюденямъ. __ 
№ с Е : с 2 о . Приведен!е от- \ ь 
Визиро- Е хроно- ’› Состояше Пете на щитываня на Похученный выводъ. 
ван:я, метра Луи-Берту. уровня. - лимб$. мериданъ- 


№ 1. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
и в! 
Поправка хроном. на звёздное время = + 5. 19. 19,9. .АВ* —= 0. 59. 39,2. 


Состоян!е баромет. = 330,07 париж. лин. Температура воздуха — += 156 Р. 
' } Тюня ог ох х 
Е Мая 1830. 


Ь 1 И Н о Г И 1 И о 1 И 
1. 19. 14. 39.0 — 2,88 31. 47. 0,25 -0.... Зенит. разст.* = 31. 45. 18,08 


2. 19. 4. 10 — 0,72 31. 46. 47,50 — 1, 15,36 Резракшя = 34,24 
Обратное положен1е' лимба. Допол. склон.* = 1. 36. 5,78 
3. 19. 8. 29,3 — 2,97 328. 14. 0,75 +0. 57,9% Допол. широт. == 33. 21. 58:10 
4. 19. 11; 21,7 — 2,97 328. 14. 11,50 -н 0. 47,93 
Е. Широта мёста = 56, 38, 1,90 
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№ 
Визиро- 
вашя. 


Состояше хроно- Состояше Отщитывашя на Прива о Полученный выводъ, 
метра. Луи-Берту. уровня. лимбЪ. Е, б 


№ 2. полярная ЗВЪЗЛА. я а 





Поправка хроном. на звфздн. время = -+ 5. "19. 21,9. АВ* — о. 59. 39,2. 





Состоян!е баромет. —= 333,07 париж. лин. "Температура воздуха = += 15, 9 Р. 
Тюня 
# Мая, 1830 








И й й и ° й # ! 2) { о и 

им о зы м Зо Бр рр 17,79 
-2. 19. 17. 47,0 — 3,06 328. 14. 31,00 +0. 28,99 Резракшя =- 34,18 
Обратное положен!е лимба. о. ДЛополн. склон.* 1. 36. 5,78 


3. 19. 22. 16,0 — 2,34 31. 45. 52,75 — 0. 18,57 Дополн. широт. = 33. 21. 57,75 
4. 19. 25. 187 — 1,44 31. 45. 46,00 — 0. 12,81 








Широта мьета — 56. 38. 2,25 





№ 3. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминацщя. 


Е. хроном. на звЪзди. время — + 5. 19. 23,9. АВ* — 0. 59. 39,2. 
Состоян1е баромет. = 333,07 париж. лин. Температура воздуха = -+ 15, 9 Р. 
5 мая 1830. . 
1. 19. 27. 58,0 — 171. 31. 45. 4250 —0. 8,65 Зенит. разст.* = 31. 45. 16,98 
2. _ 19. 30. 26,0 — 1,53 31. 45. 37,15 — 0. 5,53 Рефракшя = 34,12 


Обратное положенйе лимба. Допол. склон.* — 1. 36. 5,78 


3. 19. 36. 44,3 — 2,25 328. 14. 5850 +0. 0,70 Дополи. широт. == 33. 21. 56.88 
4. 19.40. 3,3 — 1.80 328. 14. 5975 0. 000 











Широта мфста. — 56. 38. 3,12 


№ 4. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхная кульминашя, 


Поправка хроном. на звЪздн. время — -+ 65. 19. 26,1. АВ* = 0. 59. 39.2. 
Состоян1е баромет. = 333,07 пари лин. Температура. воздуха — -н 16,6 Р. 
22 Мам 1830. 
1. 19. 43. 2,0. — 2,07 328. 14. 59,25 -ь 0. Зенит. разст.* = 31. 45. 16,41 
2.. 19. 46. 18,3 — 2.43 328. 14. 58. 50 -+ 0. 3 Резракщя = 34,06 
Обратное положен!е лимба. Допол.склон.* — 1; 36. 5,78 


3. 19.50. 43,3 — 3,18 31. 45. 41,50 0. Дополн. широт. = 33. 21. 56,25 
а №5 60 —ю ао 0. 0 


























Пирота места — 56. 38. 3,75 
№ 5. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминаши. 











Поправка хроном. на звфздн. время — -+ 65. 19. 28,4. АВ* — 0. 559. 39,2. 
Состояне баромет: = 333,00 париж: лин. Температура воздуха = -+ 16,7 Р. 


5: Мы 1830. 
1. 19. 58. 48.0. -= 2,97 31. 45. ‘48.00 — 0. 19.86° Зенит. м —3ы 45. 14,82 
2. 20, 2. 10,3 -н 0,54 — З1. 45. 57,00 —0. 27,72 Резракщя = 34,05 
Обратное положен1е. лимба. Попол. склон* =. 1. 36. 5,18 


3: 20. '9. 7,3 -= 1.98 328. 14. 9,50 -+0. 48,04 Дополн. широт. = 33. 21. 54.65 
4. 20. 12. 21,7 + 2,25 328. 14. 0,50 -+ 0. 59,39 


Широта мъета — 56. 38. 5,35 
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№ 1 : ; Приведен:е от- 
Визиро_ —° Соотояке рр: Состояще м о И Полученный выводъ, 
И метра Луи- Берту. уровня. лимбЪ. НЕ 


№ 6. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминащя. 
Поправка хроном. на’ звЪздное а. ЕЕ: 5 19. 30,8. АВ* = 0* 59. 39,2. 
Состоян16 баромет. '—=.333,0 париж. ‘лин. `''Температура воздуха = + 16,8 р. 
2 № 1830. 


Ь, / / и „© И и. !/ у о / 
1. `20. 15. 40,0°°-н 1553 328. 13, 47,00 -- 1. 12,20 Зенит. разст.* — 31. 45. 45,96 
2. 20. 18. 50,3 = 0,81 328. 13. 33,75 + 1. 25,67 Резракшя = 34,05 
Обратное положен1е лимба. Допол. склон.* = 1. 36. 5,18 
3: .- 20:92. 56:31 3--12,43”` 31. 47. 15,5 — 1. 44,76 Шополн. широт. —= 33.21. 55,79 


4. 20. 25. 38,0 -н 2,70 _ З1. 47. 27.50 — 1. 58,34 
: Широта м5ста = 56. 38. 4,21 


й № 7. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звъздное время = -+ 5. 19. 33,1. АВ* — 0. 59. 39,2. 
_ Состоян1е баромет. = 333,0 ‘париж. ‘лин.’ ’Температура воздуха = -н 17,0 Р. 
Е Мая 1830. 

1. 20. 30. 56,7 -н. 1,80 З1. 48. 1.25 — 2. 27,51 Зенит. разет.* = 31. 45. 19,73 
2. 20. 33. 14,3 :-н 1,08 31. 48. 14,50 — 2. 41,08 Резракия —= 34,05 
Обратное положене лимба. Допол. склон:* =! 1. 36. 5,78 
3. 120.38. 1,3. = 0,00... 328. 11. 44,75 = 3. 11,28 Дополн широт. = 33. 21. 59,26 
4. 20. 40. 73 — 0,00 328. 11. 39,15 -ы 3. 25,34 

ё к Широта мета — 56. 38. 0,44 


№ 8. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминация. 
Поправка хроном. на звъздное время = -+ 5; 19.351. АВ* —.0. 59. (39,2. 


Состоян!е баромет. = 333,0 париж. лин. Температура воздуха == =е 17,2 Р. 
СЕ мая 1830. 
Л. 20. 43. 58,0.-— 0,54. 328. 1. 5,50 -н 3. 52,36 Зенит. разст.* ‘= 31.'45. 17,16 
2. 20. 46. 47,3 — 1.44 328. 10. 42,25 -+ 4. 13,21  Резфракия — 34,05 
Обратное положен1е лимба. Допол. склон.* = 1.36. 5:78 
3. 190.151. 59.7 -— 1,35. 31; 50. 26.50 — 4. 54,01 ДЛополн. широт. —=`33.`21. 56,99 


4. 20.55. 67 — 1580 31.50. 50,50 —5. 19,84 _ . 
Широта м5ста — 56. 38. 3,01 


М 9. полярРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминащя. 
Поправка хроном. на звъздное время = + 5. 20. 50,7... АВ» —.0. 59. 39,5. 
Состояние \ баромет. = 331,4. париж; лин. Температура воздуха» — + 18,2. Р. 
52 Шыя 1830. 

1. 5.20. 469 — 117 325219. 1,00 =16. 16,80 Зенит: разст.* = 34. 57. 26,99 
19; 5. 23. 32,3 ‹— 1,35. 325. 18. 21,25 —15. 39,01 Резракшя = 37,63 
Обратное положеше ‘лимба. Допол. склон.* =. 1.36. 15,82 
Зе 5. 27. 40,3 — 0,45. 34. 42. 53,50 —-14, 43:80 ° Дополн, широт. = 33.:21. 58,80 


4. 5. 30. 9,0 — 117 34. 43. 42,15 №. 11,44 _ 
& 54 Широта мфета = 56. 38. 1,20 
25 







































































` 
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№ $ : 1 

1 } . те от- Х 
Визиро- Состояше. хроно- Состоян!е Отщитываня на Природе НЕ Позученны # вывод ъ 
вашя. , Метра Луи-Берту. уровня, лимб$. 





меридтанъ. 





№ 10. полярная ЗВЪЗДА) Нижния: кульнинашя. 





Ь Й # | г И 
Поправка хроном. на’ звфздное время = -н 5.20. 52,6. `АВ* = 0. 559. 39,5. 
Состояще баромет. = 381,4 париж: лин. Температура воздуха‘ = се 18 Р: 
2з ме 1830. 
Ь : 1 Е ` © й й 1 и о (/ 

я 5.. 34. 117 — 0,72 34. 44. 16,50 +513. 19,77. Зенит, разет,*: = 84. 57. 26,09 
`2. 5. 36. 35,3 .— 1,80 34. 44. 46550 -+12, 49,88 Рееракшя = ‚ 37,172 
„-Обратное положен1е лимба. Лопол. склон.* —. 1. 36, -5,82 


ь-9. 5. 44. 6,7 .— 1,08 325. 14. 4,50 —1. 19,52. Дополн. широт. — 33. 21. 57.99 
4. 5. 46. 28,0 — 1,80 325. 13. 36,00 -—10, 52,32 60. 05 
. ый Широта иъста — 56. 38. 2.01 


№ 11. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звфздное время — -+. 5. 20. 54,8... АВ* — 0. 59. 39,5. 
Состоян!е; баромет. — 331,3 париж. лин. Температура воздуха — + 18,0 Р. 
(32 аи 1830. 
1. 5. 49. 0,3..— 2,34. 325. 13. 9,15 —10. 23,57. Зенит. разст.* =)84.057. 
2. 5. 51. 20,7 — 2,34. 325. 12. 4115 — 9. 57,66 Резракщя - 
Обратное положен1е лимба. Лопол. склон.*. =. 1.36. 


ЗЕ 5.155. 15,0. — 0,54. 34. 48. 21,50 -в 9. 15,51 Лополн. широт. —= 33.21. 
4. 5.57. 457 — 1,80 - 34. 48. 48,00 +8. 49,20 

















Широта мъста — 56. 38. 


№ 12. полярРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминаця. 
Поправка хроном. на звъздное время = -+ 5. 20. 56,6. АВ» — 0.59. 39,5. 
Состояьйе баромет. = 331,3 париж. лин. : Температура воздуха. = -+- 17,9 Р. 
РЕ Шаи 1830. 

1; 216.1. 23,702-— 0,90. 34. 49. 24.75 --8. 12,20 Зенит. разет:* —184..57. 26,81 
ПЕ: 6. 4. 1,0 ›— 2.70. 34. 49. 49,15 --7. 46,32 Резракшя 1. $ 37.85 
› Обратное положене лимба. Склонен!е* =. 1.86, 5,82 
995 6. 8. 58,3; /=—12:07.` 325. 9. 4250 — 6; 59.22 Дополн. широт. ='33. 21. 58,84 
. 4. 6. 11. 30,7 — 2,52 325. 9. 19,50 —6. 36,00 а 




















Широта мъета 56. 38. 1.16 





№ 13. полярРнАЯ ЗВЪЗДА. `Нижная кульминашя. 
Поправка хроном. на звъздное время = -+:5. 20. 58,6. АВ» — 0.559. 39,5. 
Состояще! баромет: = 331,2 париж. ‘лин. Температура воздуха ==. 55 17,8.Р, 
12 мая 1830. 

1. 6. 15. 14.7осэ= 0.72 325. 8. 42,15 — 6. 3,06 Зенит. разет.* —034.-57. 27307 
ИЕР 6. 17. 39,3 4108 325. 8. 21,00 -—5. 42,52 Резракшя Ре, 37,90 
’ Юбратное положен‘ лииба. ЛДополесклон. ==: 1:36. -5:82 

28: ‚116 2. М 50;90.° 34.52. 19,00 +5. 13,42 Дополи. широт: =133.221. 59,15 

4. 6. 23. 36,3 --= 1.35 34.52. 39.5 += 4. 54,33 __ 



































Широта мьста — 56. 38. 0,85 




















О авоконераяЕ 





№ 
Визиро- 
вания. 


Состояше. хроно- 
метра Луи - Берту. 


Состояше 
уровня. 


Отщитывашя на 
т лимб, 









Приведене от- 
щитывашя на 
мериданъ. 





Получениыйя вывод 


№ 14. полярнАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 


И Ь ги |, 
Поправка хроном. на звъздное время — -= 5. 21. 0,4. .АВ* — 0. 59. 395. 


Состоян1е баромег. = 33152 париж, лин. 


| 7) и 7) 
1. 6. 27. 19,0 + 0,99 


Тюня 
5х Мая 1830. 


Температура воздуха == -Н 17,7 Р. 


25* 


34. 53, 9.00 += 4. 26.09 Зенит. разст.* — 34.57. 26,36 
2. 6. 29. 23,7 + 0,90 34. 53. 22,15 -н 4. 10,87. Резракшя = 37,96 
Обратное положене лимба. о Донпол. склон.* = 1, 36. 5,82 
3. 6. 33. 50,3 -+ 2,25 325. 6. 19,75 — 83. 39,83 Лополн. широт. — 33. 21. 58,50 
4. 6. 36. 21.3 + 1.62 325. 6. 4,50 — 3. 2318 
Широта м5ста = 56. 38. 1,50 
№ 15. полярРнАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминацщя. 
Поправка хроном. на звъздное время — -н 5. 21. 2,2. АВ* — 0. 59. 39,5. 
Состояне баромет — 331,2 париж. лин. Температура воздуха — -= 17,6 Р. 
8 мая 1830. 
1. 6. 39. 31,0 -к 1553 325. 5. 4250 — 3. 3,08 Зенит. разет.* = 34. 57. 27,72 
2. 6. 41. 58,0 -н 1,53 325. 5. 27,50 — 2. 48,26 Резракця == 38,01 
Обратное положенйе лимба. Допол. склон.* — 1. 36. 5,82 
3. 6. 45. 36,3 -+ 1.62 34.55. 8,00. -н 2. 21,37 Дополн. широт. = 33. 21. 59,91 
4. 6. 47. 53,0 -н 1,62. 34. 55. 19,00 -н 2. 14,99 
— Широта мета — 56. 38. 0,09 
№ 16. полярРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминащя. 
Поправка хроном. на звфздное время — -+ 5. 21. 3,8. АВ* — 0. 559. 39,5. 
Состоян1е баромет. —= 331,2 париж. лин. Температура воздуха. = + 17,5 Р. 
22 ща 1830. 
1. 6. 51. 13 -ь 1562 34.55. 3750 1. 58,82 Зенит. разет.* = 34. 57. 27,20 
2. 6. 53. 90 -+ 1.62 34.55. 4415 +1. 48,42 Рефракшя — 38,05 
Обратное положене лимба. - Донол. склон.* = 1. 36. 5,82 
3. 6. 56. 52,7 -к 1,98 325. 4. 10,50 — 1. 31,37 Дополи. широт. = 33. 21. 59,43 
- 4. 6. 59. 36,3 -= 2,34 325. 4. 0,25 — 1. 19,81. 
Широта мета = 56. 38. 0,57 
№ 17. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 
`Поправка хроном. на звЬздное время — -+ 5. 24. 26,9. АВ* — 0. 59. 40,2. 
Состоян1е баромет. — 327,7 париж. лин. Температура воздуха — -+ 17,5 Р. 
15 Фоня 1830. 
1. 6. 2. 39,7 -— 018 340. 9. 30,25 — 7. 25,82 Зенит. разст.* — 34. 57. 25,93 
2. 6. 5. 187 — №44 340. 9. 5,25 — 7. 0,85 Резракшя = '37.53 
Обратное положен1е лимба.. ДЛопол. склон.* =. 1. 36. 5,90. 
3. 6. 9. 167 — 2,70 49. 50. 33,00 сы 6. 24,83 Допол. широт. = 33. 21. 57,56 
4. 6. 11. 377 — 3,15 49, 50. 54,15 „6. 4,21 
Широта мЬста — 56. 38. 2,44 
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№ : {е от- 
Визиро › < бостояше хроно- Состояше Отщитывашя на ПриЧаене. р 
И метра Луи - Берту. уровня. лимбф. а. 


№ 18... полярнаЯ ЗВЪЗДА. ` Нажняя ‘кульминания. 
. ь : Ь ‘ {1 |1 й и 
Поправка хроном. на звфздное, время — -+'5. 24. 28,8. -АВ* = 0.559. 40,2, 
Состояше' баромет. = 327,7 париж. лин. ‘Температура воздуха = += 175 Р. 


3 Тоня 1830. 


Полученный выводъ, 


| [7 72 о 7) И / и о О 
В 26215. 12762 1180°° 49751. 24.00 №5,-3889 ` Зенит! разве" 18457" 27 


0ы2. 6. 17. 53,3 — 2,79 49. 51. 47,50 +5. 12,01 `Резракщя 


Обратное положен!е лимба. Лопол. склон.* = 1. 36. 


3. 6. 24. 18,7. — 2,25 340. 6. 26,25 4 
4. 6. 26. 30,7 — 2,25 340. 6. 1,25 4. —. 


Широта мфста = 56. 38. 


№ 19. полярная ВЪЗДА, О вар. 


Поправка хроном. на звЪздное время = -+'5. 24. 30,8. АВ* — 0. 59. 40.2. 
Состолнйе ‘баромет. —`327,7 париж. лин. Температура воздуха — -+ 17, ЧР. 


9 Тоня 1830. 


1. 6. 29. 9.0’ 0,09 340, 5. 49,25 ‘= 3. 48,06 Зенит. разст.* = 34. 57. 
2. 6. 31. 56,3 + 0,45 340. 5. 31,75 — 3. 29,26 Реъракшя = 


Обратное положен1е лимба. Допол. склон.* — 1. 36. 


3. 6. 36, 0,7 + 1562 49. 53. 50,75 3. 3,21 Пополни. широт. = 33. 21. 
4. 6. 38. 25,3 -+н 1,62 49.54. 7,50 +2. 48,62 


рота 1 мъста — 56. 38. 


№ 20. ПОЛЯРНАЯ. ЗВЪЗЛА. Нижняя 1 кульминаш я. 


Поправка хроном. на звфздное ' время — + 5. 24 32,7. АВ* — 0. 59. 40,2. 
Состоян{е баромет = 327,7 париж. лин. Температура воздуха — + 17, 3 Р. 
`8 Гоня 1830. 


1. 6. 41. 33:0 °-= 1,80’ 49. 54. 22,15 - 2. 30,56 Зенит. разет.* — 34. 57. 
2. 6. 43. 443 + 1,80 49. 54. 34,15 2. 18,53 Рефракця 


`Обратное положен1е лимба. Лопол. склон.* — 1. 36 


3. 6. 47. 54,0 — 0,00 340. 3. 59,75 — 1. 57,02 Дополн. широт. — 33. 21 
4. 6. 50. 46,3 — 0,00 340. 3. 47,00 — 1. 43,22 


Широта мета = 56. 38. 


№ 21. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминавая. 
Поправка хроном. на звъздное ‘время = -+ 5. 24. 34,5. АВ* — 0. 559. 40,2. 
Состояне баромет. = 327,7 нариж. лин. Температура воздуха — -+ 17,2 Р. 
5 о 1830. — 
т. 6.. 53. 417, 3 -= 0.36 340. 3. 31, 25 — 1. 29,65 Зенит. разст.* = 
2. ‹ 6. 56. 42,3 Е 0,18 340.3. 20, 25 — 1. 17,43 Резракшя = 
Обратное положен1е  лимба. ` Допол. склон. *: = 1 36. 


3. 1. 0. 13,3 --- 0,36. 49.55. 5275 ча Дополн. широт. ='33.. 21 
4. 7. 2. 41,3 — 0,90 49.56. 3,00 = 


34. 57. 


Широта мьста — 56. 38. 


. 22,55. Дополн. широт. — 33. 21; 


25,92 
37,67 


. 5,90 
. 57,69 


2,31 


27,32 
37,71 - 


5,90 


. 59513 


0,87 

















_ 


ЗБизиро- 
вания. 


—, 9 — 


то 1 
Приведеше. от-. 
жщитывашя на 

мерид!анъ. 


Состоящше Отщитываня на 
уровня. им 


Состоль!е. хроно- 
метра Луи-Берту. 








Полученный выводъ. 


№ 22. полярная ЗВБЗДА. Нижная кульминашя. 


о |1 7 и | 1 и 
Поправка хроном, на зв5здное время = -н. 5. 2. 36,3. АВ* = 0. 59. 40,2. 


Состояше' баромет.  =:327;7; париж; лин.. Температура воздуха‘ = == 171 Р. 
г 13 Боня 1830. 
В Й и п ‚о й п ГА а о й 
1. 7. 5.581 — 0,81. 49.56. 10,25 в 0. 44,51 ‚ Зенит. разст.* = 3%, 57. 
2. 7. 8. 20,0 — 0,36 49. 56. 15,00 0. 37,58 Резракшя ны 
Обратное положене лимба. Лопол. склон.* = 1. 36. 
3. 7. 1. 10,0 — 0,72 340. 2. 30,15 — 0. 27,56. Дополн. широт. = 33. 21. 
4. 7. 14. 47,7 — 0.00 340. 2. 25,00 — 0. 21,58 
Широта мЬста — 56. 38. 
№ 23. ПОЛЯРНАЯ ЭЗВЪЗДА. Нижняя кульминация. 
Поправка хроном. на звьздное время = = 5. 24. 38,0. АВ* — 0. 55. 40,2. 
Состояше баром. — == 327,7 париж. лин. Температура воздуха = -н 16,9 Р. 
| ` 18 Фюня 1830. 
1. 7. 17. 20,3 — 0,00 340. 2. 19,50 — 0. 18,41 Зенит. разст.* = 34. 57. 
2. 7. 19. 40,3 — 0,00 340. 2. 15,75 — 0. 12,42 Резракшя == 
Обратное положен1е лимба. Допол. склон.* = Т. 36. 
3. 7. 22. 581 -ь 1598 49. 56, 44.15 0. 7,64 Дополи. широт. = 33. 21. 
4. 7. 25. 9,0 -н 1.508 49.56. 46,75 0. 5,13 
Широта м5ста = 56. 38. 
№ 24. полярРнАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминашя. 
Поправка хроном, на звЪздное время = -+ 5. 24. 397. АЁК* — 0. 59. 40,2. 
Состоян1е баромет. = 327,7 париж. лин. 'Температура воздуха = ++ 168 Р. 
’ 15 Тюня 1830. ` 
1. 7. 28. 59,3 -к 0,99 49. 56. 50,25. -- 0. 1,91 Зенит. разет.* = 34.57 
2. 7. 31. 27,7 -+ 0,99 49.56. 53,00 -- 0. 0,66 Резракшая — 
Обратное положен!е лимба. . Лопол. склон.* = 1. 36 
3. 7. 35. 49.3 — 0,36 340. 2. 4,25 — 0. 0,00 Дополн. широт. == 33. 21 
4.. Т. 38. 8,1 — 0,00 340. 2. 3,75 —0. 0,53 
| - Широта мЬста = 56. 38. 
№ 25. полярРнНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашщя. 
Поправка хроном. на звБздное время — -+- 5. 27. 56,7. АВ» = 0. 559. 40,9. 
- Состоянйе баромет. = 325,7 париж. лин; Гемпература воздуха = -н 15,5 Р. 
- = юная 1830. 

11... 55. 43. 22,3 с-н 0:54 355. П. 45,00 —10.. 8,30 Зенит. разет.* = 34. 57. 
2. 5. 45. 33,0 с-н 0,54 355. Ш. 115 — 9. 44, 43 Резракця — 
Обратное положеше`лимба. Допол. склон.* = № 86. 

"Во аь 5. 48. 45,3 -ы 0.18 64. 47. 15,25 -- 9. 1014 › Дополн. широт. = 33. 21. 
4. 5. 51. 25,7 — 0,18. 64. 47. 46,75 -н 8. 42,28 

_ Широта м5ета = 56. 38. 


25,07 
37,44 

5,90 
56,91 


6,09 


25,73 
37,78 

5,90 
57,61 


2,39 


‚ 2517 


37,80 
5,90 


. 57,07 


2,93 


25,83 
37,59 


6,00 
57,42 


2,58 . 
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53№ 
Визиро- 


Состояне  хроно- Состояще Отщатьваыя на Приведене от- 
д димбЪ. 
ваншя. 


: } Цохученный выводт, 
щитыван1я на р 
метра Луи -Берту. уровня. мериданъ. 





№ 26. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нажняя кульминащя, 





| / и! Ь й 7 
Поправка хроном, на звфздное время — -н 5. 27. 58,4. АВ* — 0. 59. 40,9. 











Состоят1е баромет. = 325,7. париж. лин. Температура воздуха = = 15.5 р. 
= Тюня 1830. 





| р Г) Й о и / И) о 
1. 5. 54. 547 — 0,00 64. 48: 19,75 +8. 7,01 Зенит. разет.* = 34 57. 
2. 5. 56. 44,0 — 0,00 64. 48. 38,50 -н 7. 49,04 Резракшя а, 

_ Обратное положенйе лимба. И Лопол. склон.* = 1. 36. 
2. 6. 0. 2,3 + 0,54 355. 8. 50,00 — 7. 17,26 Дополн. широт. = 33. 21. 
4. 6. 2. 57,0 -= 0,54. 355. 8. 22,25 — 6. 5017 — 

. °^ Широта мета — 56. 38. 











№ 21. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминащя. 
Поправка хроном. на звЪздное время — -н 5. 28. 0,2. АВ* — 0.559. 40.9. 
Состоянйе баромет. = 325,7 париж. лин. Температура воздуха = -+ 15,5 Р. 
-* Люня 1830. 
1. 6. 7. М3 -= 0,72 355. 1. 45,00 — 6. 11,32 Зенит. разет.* — 
2. 6. 9. 5653 -- 1.08 355. 7. 21,25 — 5. 48,52 Рефракшя Е. 
Обратное положеше лимба. Допол. склон.* — 1. 86. 


3. 6. 13. 510 — 0,00 64. 51. 13,25 +5. 1615 Дополн. широт, = 33. 21. 
Ё. 6,16. 190 — 0,00 64. 51. 31,50 +4. 56,55 | 























34. 57. 











Широта мБста = 56. 38. 











№ 28. полярная ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминаня. 
Поправка хроном. на звЪздное время — „+ 5. 28. 1,9. АВ» — 0.559. 40.9. 
Состоян{!е баромет. — 325,7 париж. лин. Температура воздуха — -+- 15,5 Р. 
2 = Тюня 1830. 
1 6. 18. 43,3 — 0.72 64. 51. 48,50 4. 38,0 Зенит. разст.* = 
2.. 6.21. 223 — 0,12 64. 52. 10,15 4. 18,27. Рефракшя = 
Обратное положен1е лимба. Допол. склон.* = 1. 36. 


3..6. 24. 597 — 0,00 355. 5. 26,5 — 3. 52,43 Пополни. широт. = 33. 21. 
4. 6. 27. 7,0 -+ 0,54 355. 5. 10,50 — 3. 37,92 






































34. 57. 


Широта мфета = 56. 38. 


№ 29. поляРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижная кульминашя, 
Поправка хроном. на зв5здное время = 5. 28. 3,4. АВ* — 0. 59. 40,9. 
Состоянйе баромет. — 325,7 париж. лин. Температура воздуха = -+ 15,5 Р. 
= юня 1830. _ 
1. 6. 28. 59,7 -= 0,54. 355. 5. 0,50 — 3. 25,44 Зенит. разет.* — 34. 57. 26,16 
2. 6. 31. 30,0 --= 0,54 355. 4. 45,00 — 3. 9,38 Резракшя == 37,74 _ 


Обратное положен!е ‘лимба. ь Лопол. склон;* = 1.36. 6,00 


9. 6. 35. 40,0 — 0.54 64. 53. 44,15 -- 2. 4410 Дополн. широт. = 33. 21. 57,90 
4. 6. 37. 51,0 — 1,44 64. 58. 58,00 -н 2. 31,56 






































Широта мьста = 56. 38. 2,10. 


























































































и. ^ 





д И. 2 6 9 


В! 1705 645. -= 378. 
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№ 
ЗВизиро- 
вашя, 


Состояще хроно- Состояше Отщитыван!я на 
метра Луи - Берту. уровня. лимб. 


Приведене. от- 
щитываня на 
мериданъ. 










Нолученный выводъ, 


№ 30. полярная ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминаця. 


Ь / и! | 1 п 
Поправка хроном. на звЪздное ‘время — + 5. 28. 5,2. АВ* —= 0. 59. 40,9. 


Состоян1е ‘баромет.. = 325,7 париж. лин. Температура воздуха = += 15,5 Р. 
= Тюня’ 1830. 


| 7 и и о 4 д 
1; 116. 41 10.3. = 1.08: 64, 54: 16,50 
2. 6. 43. 260 — 1,08. 64. 54. 24,50 
Обратное положен!е’ лимба.. 


315. 166.247.— ЗаЗ1 аня 10,180 1355.3 18,25 
4. 6. 49, 39.0 ++ 0,54 355. 3. 4,50 


Е 2: 13348- 
3.2: 1174 


— Е 44.12 
—=1. 32,35 


Зенит. разст.* — 34; 57. 26,15 
Резракшя 37,17 


Допол. еклон.* = 1. 36. 6,00 
Дополн. широт. —= 33. 21. 58,52 





Широта м5ста — 56. 38. 1,48 


№. 31. поляРнАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашя. 


Поправка хроном. на звъздное ‘время = -+ 5. 28. 6,9. АВ» — 0. 559. 40,9. 
Состоян1е баромет. == 325,7 париж. лин.’ Температура воздуха = -+ 15,0 Р. 


< Тюня 1830. 


1:1 216. 52. 51.0 += 0,90 355. 2. 50,75 
2 6, 55. 13 вла 55. 44.55 
Обратное положен1е лимба. 

3. 6. 59. 54,0; — 0.18 64. 55. 34,75 
4. 7. 22. 00 — 0,36 64. 56. 25,25 


-- 1. 18.78 
— 1. 1019 


+. 0. 52,68 
+0. 4,75 


Зенит: разст.* — 34. 57. 27,19 
Рефъракщя = 37,88 


Дополн. склон.* = 1. 36. 6,00 


ДЖополн. широт. = 33. 21. 59,07 
Широта мъста ‚= 56. 38. 0,93 


№ 32. полярнля ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминащя. 


Поправка хроном. на зв5здное время = -+ 6. 34. 34,1. АВ* = 0. 559, 51,9. 
'Гемпература воздуха == += 7,0:Р. 


28 Гоня 1830. 


Состояние баромет. = 331,2 париж. лин. 


:9151 21652. -42.2:5-= №35.03432.49. 20,00 


2. 16. 55. 4,6 = 0,8 343. 9. 49,75 
Обратное положенйе лимба, 
3.: 116.259. 35,8. =—:3.78 (46. 54. 55,15 
46. 54. 31,00 


-+ 8. 4,05 
—- 7. 36,50 
6. 55,38 
— 6. 31,58 


Зенит. разст.® — 31. 45. 16,00 
Резракиля = 35,64 
Дополн. склон. *— 1. 36. 6:17 
ДЛополн. широт. = 33. 21. 57,81 


Широта мБета — 56. 38. 2,19 


№ 33. поляРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


Ноправка .хроном. на звъздное время = -+ 6. 34. 36,2. АВ» = 0. 59. 51,9. 
Состоян{е баромет. = 331,2 париж. лин. “Температура воздуха = -+ 7,2 Р. 


46. 54. 5,25 


2. 17. 7. 23,4 (—4.14 46. 53. 445 


Обратное положен1е лимба. 


3 1921. 3550 266. 348; 12. 14575 


4. 11. 14. 148 — 180 343; 12. 38,00 





28 Тюня 1830. 


— 6. 4,14 Зенит. разет.* = 31. 45. 17,71 
— 5. 43,88 Рефракшя == 35,58 

ДЛополн. склон.* — 1. 36. 6:17 
+ 5. 8,09 ДЛонолн. широт. =33. 21. 59,46 
+ 4. 46,33 


Широта м5ота = 56. 38. 0,54 
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№ 
Бизиро- 
ван!я. 


$ р . еще. от- , ь 
Состояще хроно- Состояще О на иен о Полученный имвод а, 
метра Луи- Берту. уровня. химбЪ. „ ‘меридана, . ; 


й 


№ 34. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 





. . | 1 и | 4! 
Поправка хроном. на звфздное время = -+ 6. 34. 385: АВ» = 0: 59 51.9. 


Состоян!е баромет. = 331,3 париж.” лин. Температура воздуха > 7.5 Р. 
ф _ 28 Тоня. 1830. . 

















12е 17. 1В. 35.8, — 180,.343::13; 1450 зе #1 1243 Зеник: рав" — 
2. 1. 20. 56,0 — 1,80. 343. 13. 28,25 в 3. 5517 Рефракшя |= 
Обратное положеше лимба. Дополн. склон.* =. 1.36. 


3.. 17.24. 522 — 3,42: 46. 51. 28,15 == 3; 21,35. Дополи. широт, =733,/21. 
4. 11. 91. 408—318 465 %0 8. 854: = 


31:45. 


Широта мета — 56. 38. 





№ 35. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхная кульминащя. 


Поправка хроном. на’звЪздное время = -+ 6. 34. 40,9. АВ» — 0. 59. 51,9. 
Состоян!е! баромет. * —=.331,3 париж. лин. Температура воздуха. =. + 7,7 Р./. 


28 Тюна 1830. 


1. 17.32. 12,0 .— 0,18. 46.50, 37,25 —2: 40,14. Зенит. разст. * = 
2; 17. 34. 48,8 — 0,36. 46. 50. 20,50 — 2. 24,16 Резракшя |= 


Обратное положене лимба. Лополн: склон.* = 1. 86. 


3 17. 38. 49,2. — 1,26 343. 15. 2015 -- 2. 2,68 Лополн. широт. = 33. 21. 
4. ` 17. 41. 12,2 — 1,26 343. 15. 33,25 в 1. 50,40 


Широта мБста = 56. 38. 


№ 36. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульшинацщя. 
Поправка хроном. на звЪздное время = -+- 6. 34. 42,9. АВ* — 0. 559. 51,9. 
Состояще. баромет. — 331,3 париж. лин... Температура! воздуха. = -н 8,0: Р. . 
28 Тюня 1830. 


1. 17. 44. 4.2. — 117 343. 15. 46,15 +. 1. 36,47 Зенит. разст.* = 31. 45. 
2. 17. 46. 56;2 — 1.17. 343. 16. 0,00 -=1. 23,47 Резракшя = 








31.445. 












































Обратноё положен1е лимба.  Дополн. склон.* =. 1. 36. 


3. 11. 51. 36,4 — 0,18 46. 48. 57,00 — 1. 4,30 Дополн. широт. —=733. 21. 
4. 17. 54, 11,4 — 0,72 46. 48. 50.00 — 0, 54,76 | и. 
Широта места = 56. 


№ 37. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА; Верхняя кульминащя. 


Поправка хроном. на звъздное! время = -н: 6. 34. 45,4. АВК. 59. 51,9. 
Состоян1е баромет. = 331,3 париж. лин. Температура воздуха ==. + 8,3 Р. 








28 Люня 1830, : 
2 Й. 17. 58. 11,4 — 0,00 46. 48. 37,00 —0. 41549 Зенит. разст.* — 31. 45. 
2. 18. 0. 55,4 -+ 0.18 46. 48. 29,50 — 0. 33,48 Резракшя = 
Обратное положенйе лимба. Лополн: склон. * = 1. 36. 


3. 18. 6. 49,6 — 1.26. 343. 17._3,00 --0. 19,10 ^ Дополн. широт, = 33. 21. 
4, 18. 9. 40.56 — 1,26 343. 11, 8,00 0. 13,59 - в 
































Широта ивота — 56. 38. 



































_ 
| 
|. 
у 
} 
| 
й 
й 


о 
Визиро- 
- вашя, 


ЭС. - 18, 49. 55,6 + 17 46. 48. 2875 —0. 35,10 Зенит. разет.* 
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Приведеше от- | 
щитываня на Полученный выводъ, 
о. 


Собтолше! хроно- Состояще Отщитыван!я на 
метра Луи - Берту. уровня. димбЪ 


№ 38, ` ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Веро ее 
Поправка хроном. на нео время —= + б Зи. 47. И АВ* -= 0" 59. 51, 9. 


Состояше баромет.` == 331,3 париж лин.’ 'Температура воздуха = 8,6 р. 
8 Тоня 1830. — 


| } 7 © / и И И о ) / 
СТ. 18.12. 6,87 0,90 343. 17. 15,25 +0. ` 9,62 Зепит. разст.* = 31 45. 16/15 
2. 18. 14. в 8 — 0,72 345. 17. 18,50 +0. 6,10 Резфракмя . = 35,21 
Обратное положен1е лимба. Допол. склон,* — 1. 36. 6,17 


3 2989. 130721 0,90"", 460 47. 5675 10.1,95’ Дополи широт — 33. 21. 57.53 
4. 18, 22. 306 + 0,90 46. 47. 5625 — 0. 037 
Шарота мета — 56. 38 2,47 


№ 359. полярнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминащя. 


Поправка хроном. на звЪздное время '— -+ 6. 34. 54.3. АВ* — 9. 59. 51.9. 
Состоян1е баромет. — 331,3. париж. лин. Температура воздуха = -+ 9, 2 Р. 


28 Поня 1830. 


1. 45, 31 
2. 18. 52. 48,8 +117 46. 48. 38,50 —0. 44,25 Резракщя и 35,12 


Обратное положен1е лимба. Лопол. склон.* — 1. 36. 6,17 


3. 18. 56. 42.2 — 1,98 343, 16. 24,25 +0. 57,14 Лополн. широт. = 33. 21. 58,60 
4. 18. 59. 3,0 — 2.16 343. 16. 15,75 1. 6,59 
Широта места — 58. 38. 1,40 
№ 40. ПОЛЯРНАЯ ЭВЪЗЛА. Верхняя кульминаця. 
° Моправка` хроном. на звёздное врёмя — — -+ 6 34. 59,3. АВ*О. 559. 51.9. 


Состоян1е баромет. = = - 331, 3 а Лии. Температура воздуха — + 10,0 Р. 
$ Поня 1830. 
| 1910, 16,2 — 0,54 358. 16. И 00 2. 48,73 Зенит. разет.* — 31. 45. 16,99 
2. 19. 21. 28,4 — 0,00 358. 15. 51,50 +3. 2,64 Резракшя = 35,04 
‘Обратное положене лимба. Допол. склон,.* — 1. 36. 6,17 


3. 19. 26. 23,4 -+ 4,32 61, 53. 1,25 `— 3. 35,63 Дополн. широт. = 33, 21. 58,20 
4. 19, 29. 18 -+ 4,05 61. 553. 16,75 ^— 3. 5443 
| о. мЪъста — 56. 38. 1,80 


№ 41. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминация. 


Поправка хроном. на звфздное время — + 6. 35. 1.6, АВ* = 0. 59. 51.9. 
Состояне баромет. — — 381,3 париж. лин, "Температура воздуха — -# 103 Р. 


28 Тоня 1830. 
1. 19. 32, 22,6 -+ 2,52 61. 53. 43,00 — 4. 19,39 Зенит. разст.* — 31. 45. 16,98 


м 19. 34. 45,6 + 2,52 61.54. 4,00 — 4. 37,92 Резфракшя == 35,02 


Обратное положенше лимба. - Лопол. склон.* — 1. 36. 6,17 
3.’ 19. 38. 31,4 — 2,25 358, 13. 46,00 +5. 8,43 Дополн. широт. = — 33. 21. 58,17 
4. 19, 41. 0,2 — 2,25 358. 13. 27,50 +5. 29,40 
Широта м5ста — 56. 38. 1,83 

26 



















































— жа = 


, 

№ Приведеше от 

о С в бостояше а на и т Похтученный выводЪ. 
я ыы ту. уровия. 

Е метра Яуи- Берту. . уровия ами Перв: 





№ 42. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кудьмицашя: / 


{ | / И Ь 1 1! 
Поправка хроном. на звЪздное время = -+.6. 35. 3,6. АВ* = 0. 59. 51,9. 





Сослояне баромет. = 331,4 париж. лин. 'Гемпература: воздуха. == + 10,5 Р. 
35 юная 1830. 











Ь НЕ / / о НЙ 
1. ‹_ 19. 44. 148 — 0,18. 358. 12. в. 50 -+ 5. 57.75. Зенит, разет,*, = 81. 45. 16,95 
‚2. 19. 46. 29.6 — 0, ‚00 `358.. 12. 34, ‚00 + 6. 18,09 'Рехракщя п 35.04 
. Обратное положене лимба. Лопол, склон.* — 1, 36. . 6,17 


3. 19. 50. 32,2 = 1,08 61. 56. 22,75 . 56,01 ДЛополн. широт, = 33, 21. 58,16 
4. 19. 53. 8,0 1 226 61. 56. 45,25 — 7. 21,38 








Широта мьста = 56. 38. 1.84 


№ 43. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на зв5здное время — -н 6. 35. 5,8. АВ* — 0. 559. 51.9. 
Состоян1е баромет. — 331,4 париж. лин, "Температура воздуха — + 10,8. Р. 
Ро Тоня 1830. - 
1. 19. 56. 36,0 -= 1.80. 61. 57. 23,25 — 7. 56,20 Зецит. разст.* — 31, 45. 
‚2. 19. 58. 56,8 -= 1,80. 61. 57. 41,25 ‚— 8. 20,51 Реракция = 





























Обратное положен1е лимба. Лопол.. склон.* = 1. 36. 


3. 20. 3. 0,2 — 0,18 358. 9. 53,00 нь 9. 3,94  ДЛополн широт. = 33. 21. 
4. 20.°5. 11,8 — 0,18 358.59. 27,25 





Широта м5ста — 56. 38. 


№ 44. полярРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашя. 
Ноправка хроном. на звБздное время — -н 6. 35. 7,8. АВ» — 0. 59. 51,9. 
Состояше баромет. — 331,3 париж. лин, Температура воздуха —= -+ 11,0 Р. 
_ 2% Тона. 1330. 
1. 20. 8. 15.2 — 0.00. 358. 8. 53. +10. 2,63. Зенит. разст.*. == 31. 45. 
‚2 20. 10. 22,6 — 0,36. 358, 8. 26,50  —10. 27,20 Резракшя =. 
Обратное положен!е лимба. Лопол. склон.* — 


3. 20. 11. 25.2 +234, 6 0. 5 --И. 15,16 Дополн. широт. — 
4. 20. 17. 18,8 + 2,31 62...61 —И. 50,53 
Е Широта мета 











№. 45. полярная а. Верхняя кульминаця 
Поправка хроном. на ‚ звЪздное время — = 6. 35. 101. АВ» — 0. 59. 51.9, 
Состолн!е баромет, =, 331,3 ин лин, Температура. воздуА, =. 1, З Р. 
фея 1830. 

7 20. 21. 426 -+ 3.15 62. 2. и, 25 №. 45,90. Зенит, разет.* 
2. 20. 23. 56,0’ -+ 2,18 62. 2. 38,00 ‚— 13. 14, 61 Рефракшя. г 
Обратное положен1е лимдба. Допол. склон.* = т. 36. 
3. 20...28. 40, 6 — 0.00. 358. 4 36,50 +14. 17,50. ЛДополн. широт. = 33. 
4. 20. 31. Зв 0,00 358. 4. 1,25 ‚ +4. 49,92 - - 





- 31. 45. 






























































Широта. ета 56, 
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Приведеше от- 
щитыван!я на 
мериданъ. 


Состояше Отщитывашя на 


т. . 
№ Состояые' хроно= 
уровня. лимб. 


Зизиро- метра Луи-Берту. 
вашя, 


№ 46. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминащя. 
Е и, И, 
Поправка хроном. на звъздное время = - 6. 35. 12,2. АВ* = 0, 59. 51,9. 


Состояние баромет. = 331,3 париж. лин. "Температура воздуха — + 115 Р. 
23 Тюня 1830. 
Зенит. разст.* — 81. 45. 


Ь / и! И. - © / 72 1 87 
1. 20. 33. 37,2 '`= 0,00 358. 3. 27,25 `-+15. 25,30 


`9. 20. 36. 14.2 `'0,72 358. 2. 50,50 --16. 2,13 Резракшя == 
Обратное положен е лимба. ` Дополн. склон.* == `1. 36. 
—17. 2,30 ДЛополи. широт. —= 33. 21. 


3. 20: 40. 24.8 тв 3,42 62. 6.24.50 `- ( 
4. 20. 42. 47,2 + 3,60 62:1. 175 —17. 370 
Широта места — 56. 38. 


№ 41. поляРнАЯ ЗВЪЗЛА. Верхнля кульминашя. 


‚ - Поправка хроном. на звфздное время — -+ 6. ‘35. 14,4. АВ* — 0. 59. 51,9. 
 Состоян1е баромет. . = "331,3 нариж. лин. Температура воздуха = -+ 11,8 Р. 


3% Тоня 1830. 


1. 20. 46. 53.4 + 0,90 62. 8. 6,75 °—18. 38,80 Зенит. разст.* — 31. 45. 
2. 20. 48. 59,4 +в 0,90 62. 8. 38,50 —19. 10,90 Резракшя = 
Обратное положен1е лимба. Лополн. склон* — 1, 36. 
3: 2. ` 3.. 88,8 ^-в 0:54. 357. 55. 48,75 +23. 6,00 Дополн. широт. = 33. 21. 
4. 21. 5. 54,2 — 0,00 357. 55. 10,25 `-к23. 43,80 


Широта м5ста — 56. 38. 


№48. поляЯрнАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульмицашя. , 
Поправка 'хроном. на звёздное врёмя — -# 6. 42. 50,9. `АВ* = 0. 59. 53,6. 


Состоян!е' баромет. = 330,5 ‘париж. лип.’ "Температура воздуха — + 13,0 Р. 
-.52 Фюня-1830. 
` № 16: 54. 39,2... 0,36. 13. 13..1515 -ы 6..25,56 Зенит. разот.* == 31. 45. 
`2. 16. 56. 48,8 с 0,36 13: 13. 36,25 6. 4,76 Резракшя == 
Обратное положенйе лимба. Лополн. склон.*== 1. 36. 
3: 17. 0. 16,4 -в 1,44 76. 55. 52,25 —5. 3424 ДЛополи. широт. = 33. 21. 
4. 17. 2. 43,8 -+ 0,90 76. 55. 32,25 — 5. 13,34 


Широта мБста — 56. 38. 


№ 49. полярнНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


Поправка хроном. На’ звёздное время — = 6. 42. 52,8. АВ* — 0. 59. 53,6. 
Состояше баромет. —=.330,5 париж. лин: Температура Воздуха = + 131 Р.. 


3 Тоня 1828, 


1. 11:15. 27.2. + 1,26’ 16:55. 9,75 = 4..50,93 ` Зениг. разст.* = 31. 45. 
2. 17. 7. 46,0 +117 76. 54. 49,50 — 4. 32,52 Рехфракшя = 
Обратное положен1с лимба. - Дополн. склон.* == 1. 36. 
3. 17. 11. 9,2 сы 0,72 13. 15. 33,00 +4. 6,63 ДЛонполи. широт. = 33. 21. 
4. 17. 13. 34,4 -ь 0,72 13. 15. 5125 -- 3. 48,92 






































Похученный вывод 


16,99 
35,09 

6,17 
58,25 


1,75 


17,00 
35.14 


6,17 
58,31 


1,69 


19,05: 
31,51 


6,15 
59,71 


0,29. 


19,241 
34,46 

6,15 
59,85 


Широта места = 56. 38. ` 015 


26* 
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а. : : ; Че от- 
о. Состояве хроно- Состояще Отщитывашя на инедеще ти 
тра Луи - ту. у ь с $ 
иетра Луи -Берту уровия лимбЪ ен 


Полученный выводъ. 
вашя, 





№ 50. ПОЛЯРНАЯ. ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 




















| / и Ь / И 
Поправка хроном. на звфздное время — + 6. 42. 54,6. АВ* — 0. 59. 53,6. 





Состоян1е баромет. = 330,5 париж. лин. Температура воздуха = -- 13,2 Р. 
32 Тюня 1830. 





Ь Й и 2 о / 7 / и о / и 
1. 17.15. 54,2 + 0,72. 13, 16. 10,00 + 3. 32,47. Зенит. разст.* — 31. 45. 18,71 
2. — 11. 18. 0,2 + 0,54. 13. 16. 23,5 +3. 18,17 Рефракшя и и 34.41 
‚ Обратное положен!е ‘лимба. ь Допол. склон.* — 1. 36... 6.15 


3. 7. 2. 9) к 1,71. 76. 53. 13,25 — 2. 54,45 Дополн. широт. = 33. 21. 59,27 
4. 17. 24. 8,0 +144 76. 52. 57,25 — 2. 39,20 

















Широта мьста — 56. 38. 0.73 





№ 51. ПОЛЯРНАЯ. ЗВЪЗДА. Верхняя кульминаця. 
Поправка хроном. на звЪздное время — + 6. 42. 56,5. АВ* — 0. 559. 53,6. 
Состоян1е баромет. — 330,5 париж. лин. Температура воздуха — + 13,4 Р. 
3% Поня 1830. 


1. -. 17.27. 11.6. = 180. 76, 52. 3000 2. 20,76. Зенит. разет.* ==.31. 45. 18,93. 
2. 11. 29. 55,2 -+ 1,80 76. 52. 23,50 — 2. 6,27 Рефракщя = 0. 34,36 
Обратное положен1е лимба. . Допол. склоп.* —= 1..36.. 6,15 


2 И, 33. 396. + 162; 13. 47. 5350 +1, 47,01  Дополн. широт, == 33:21. 59,141 
4. 17. 36 23,4 -+ 1562 13, 18, 6,00 +1. 33,98 | 














Широта мьста — 58. 38. 0,56 


№ 52. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звЪздное время — + 6. 42. 58,7. АВ* — 0. 59. 53,6. 
Состоящше баромет. — 330,5 париж. лин. Температура воздуха. = -+ 13,6 Р 
38 Тюня 1830. 


21: 219839, 41.4 +1526 13. 18. 21,50 + 1. 19,25 Зенит. разст.* = 31: 45. 18,64 
2. 17. 42. 14,8 с -н 1,26. 13. 18..30,00 1. 8,74 Реъракшя ^^ =... 34,31 


Обратное положен1е лимба. Допол. склон:* == ‘1..36:7 6,15 


3. 17. 46. 2,6. + 3,06 76. 51. 9,15 2%. 54,55 Дополн: широт. = 33. 21. 59,10 
4. 17. 48. 44,2 +270 76.ы. 1,00 — 0. 45,38 








Широта мета = 56. 38. 0,90 


№ 53. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


Поправка ‘хроном. на звёздное врёмя — -+ 6. 43. 0,9.. АВ* = .0..59. 53,6.: 
Состояще баромет. = 330,5 париж. лин. Температура воздуха == -+- 13,9 Р.. 


3$ Тоня 1830. 
1. М; 52. 16,4 + 210. 76:50. 51,00 —0. 34,68 Зенит, разет.*. = 31: 45. 19,63. 







































































2. 11. 54. 39,6 --н 210 16. 50. 45,50 ‹—0. 28,27 Реъракшя 34,20 
Обратное положеше. лимба. ^ Донол. склон.* == 1.186. ` 6,15 


3. 11.57. 58,8 = 2,25 13.19. 18:00 +0. 20,43 Лополи; широг. = (331121. 59,98 
4. 18. 0. 406 + 1,98 13. 19. 2275 +0. 1500 Е Е 








Широта мьста — 56. 38. 0,02 











































о о 
Состояше хроно- 





| ‘ и А 
13 211813 32. б2зеь №562 
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3° Тюня’ 1830. 


Нолученный выводъ. 


о метра Луи -Берту. ее: ен плыли м 
№ 54. полярная ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминащя. 
Поправка хроном. на зв5здное ‘время! = -н 6: 43. 2,8. АВ*.—= 
Состоян1е баромет = 330,5 париж. лин. "Температура воздуха = 


|1 й и 
0. 59. 53.6. 
+ 14.2. Р.. 


13} 10.20.55 +10. 10.14 Зений. разст.® — 3145, 19.43 
2. 18. 5. 53,4 + 1,80 13. 19. 31,75 + 0. 6,87 Резракшя а. 31,18 
Обратное положене лимба. Допол. склон.*: =: 1.36. 6,15 
3. | 18.. 9. 28.8. --.4,05 76: 50. 18,550 — 0. 3,10 ДЛополн. широт. = 33. 21. 59,76 
4. 18. 11. 56,4 -ь 3,60 76. 50. 18,00 —0.. 1.36 
ы г Широта мБста — 56. 38. 0,24 
№ 55. полярРнНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя’ кульминашя. 
Поправка хроном. на звфздное время — -н 6. 43.5]. АВ* = 0. 59. 53,6. 
Состоящше баромет. =. 330,5. париж. лип. 'Гемпература’ воздуха‘ = ++. 15,0.Р. 
3° Тоня 1330. 
‘1. 18. 16. 54,2 в ‘0:63’ 13. 19. 43,5 — 0. 0,00 Зенит. разет.* = 31, 45. 18,77 
2. 18. 19. 21,0 + 0,27 13. 19. 40,75 +0. 0,37 Резракщя == 34,05 
Обратное положен1е лимба. Лопол. склон.* —= 1. 36. 6,15 
| 3. 48. 22. 184 +288 76. 50. 19,00 ‘— 0. 1,74 Дополн. широт. = 33. 21. 58,97 
р 4. 18. 25. 3,0 ны 2,16 76. 50. 22,00 —0. 3,92 
. в : Широта места —= 56. 38. 1,03 
№ 56. полярнля ЗВЪЗДА. Верхняя кульминащя. 
Поправка: хропом. на звЪздное время — -+ 6. 43. 11,7. АВ* = 0. 59. 53,6. 
Состоян1е баромет. = 330,6 париж. лин. ‘Температура воздуха = 16,0 Р. 
3° Тюня 1530. 
Т. 18. 55. 10,2 — 1,08 28. 18. 23,00 +1. 24,64 Зенит. разет.* — 31. 45. 18,65 
| 2. 18. 57. 44,2 — 1,98 28. 18. 9,75 -+ 1. 36,30° Резракшя == 33,94 
| ‚ Обратное положенйе лимба.. Лопол. еклон.* — 1. 36. 6,15 
ы 3: 19. 1. 28,8 -- 2,16 91. 52. 14,25 — 1.54.67 Дополн. широт. = 33. 21. 58,74 
| 4. 19. 3. 56,0 -, 1,80 91.52. 29,25 —2. 755 С 
Широта мъста = 56. 38. 1,26 
№ 57. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминаця. 
Поправка хроном. на звфздное время — -+ 6. 43. 14,0. АК* — 0. 59. 53,6._ 
Состоян{е баромет. = 330,6 париж. лин. "Температура воздуха — + 16,4 Р. 
3% Тоня 1830; 
1 19. 8. 17,2. -- 1,44 91. 52. 52,00 — 2. 32,08 Зенит. разст.* = 31. 45. 18,43 
ь 2 19. 10. 31,4 -ь 1,26 91. 53. 8,5 —2. 45,51 Резфракщя в 33,90 
1 ` Обратное положене. лимба. _ Йрпол. склон.* = 1. 36. 6,15 
3 19. 15. 32,6 -ь 0,63 28. 16. 28,00 3. 17,69 Дополн. широт. = 33. 21. 58.48 
4. 19. 18. 52,6 -+ 0,72 28; 16. 4,50 -- 3. 40,61 
Широта места = 56. 38. 1,52 
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№ 
Визиро- 
вашя. 


Приведеше от- 
щитываня на 
мераланъ. 


Состояше: хроно- Состояше Отщитьтваня на Полученны Я выводт,, 


метра Луи -Берту. уровня. лимоъ. 


№ 58... полярнАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашя, 
| 1 д | д 
Поправка` хроном.' На звЪздноё ‘время = -н 6. .43. 16,3. АВ» = 0.`59. 53.6. 





Состоян1е! баромеёт. == 330,7 ‘париж. ‘линух’. Температура воздуха‘ = ++ 16.8 Р. 
5 Тюня:1830. 


| и 5 р п о / Й 
1. 19. 21. 40,2. == 0372 28. 15. 45.50 5 Зенит. разст.* == 31. 45. 18,80 
2. 19. 23. 39.2 -ь 0,90 28. 15. 27,25 -- 4. Резракшя = 33,88 
Обратное положен!е` лимба. Допол: склон.* ‘=: 1.136. 6,15 
3. 19. 27. 44,2 -ь. 2,52 91.55. (7,10 о. Донолн. широт; = 33. 21. 58,83 
4. 19. 29. 54, и —= 2,52 91.55. 25,15 ь.05 г 
Широта мЪета 56. 38. 1,17 





№ 59. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхияя кульнинашя. 
Поправка ‘хроном. ‘на’ звЪздное время — -+ 6. 43. 18,4. АВ» — 0.59. 53,6. 
Состоян1е баромет. ‚ =. 330,7 Е лин. '"Гемпература воздуха = -н: 17, й Р. 
5% Люня 1830. 


1. 19. 34. 20,2 -- 1,17; 91.56. 3,25 — 5. 42,89. Зенит. разст.* - = 31. 45, 
9 9, 2 +1 Я ‚ 91. 56. 28,15 — 6. 1,93 Реъракшя о 
Обратное положен1е лимба. ДЛопол. склон.* — 1..36. 


3. 19. 41. 23,8 — 1,62 28. 12. 58,25 -- 6. 47,31 Дополн. широт. = 33. 21. 
4. 19. 43. 39,2 — 1, ‘30 ‘28. 12. 37,15 +7. 9,00 









































Широта места — 56. 38. 


№ 60. полярнлдя ЗВЪЗЛА. „Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном.. на Аи? время — -= 6. 43. 205. АВ* — 0. 59. 553,6. 
Состояше баромет. = 330,7 париж. лин. '"Гелпература воздуха = -н 17, 6 Р. 
3> юня 1830. 
‚1. 19...45. 58,4 — 1.62. 28. 19. 1315 +7. 31,91 Зенит. разел.*‚ — — 81145. 
2. 19 4899 ТЕ 62. 28. И. 49.75 +7. =: 10 Резракшя = 
Обратное положене ` яимба. Лопол. склон.*. —= 1. 36. 


3. :19. 52. 11,8 -+ 2,25 91, 58. 55,50 — 8. 36,10. Дополн. широт. = 33. 21. 
и 1.5 38,0 —= 1,98 91.59. 18,25 — 9. 2,31 





Широта ифета — 56. 38. 


№ 61. ПОЛЯРНАЯ ЗН Верхняя. кульминашя. 


Поправка хроном. на звфздное время — -+ 6. 43. 22,6. АВ* — 0. 59, 53,6. 
Состояще баромет. — — 330,7 арии: лин. Темнература воздуха, ==. -1- 17,8 Р. 


у юня.1830. 
№ 19. (58. 1350 == 2,07 91. вв. "50, 75 9, 40,58 Зенит. разет.* = 
2. 20. 0. 35,2 +252 92. 0. 28,75 —10. 9,04: Рефракия в! 


Обратное положен1е› лимба, Допол. склон. * == 1: 36. 


3. 20. 7. 50,6. —0,45 28; 8. 1015 -И. 35,26 Лополи. широт, —33: 1, 
4. 20. 13. 18 — 0,54 28; 1. (3.25 ‘+512. 40,09 




















31. 45. 
















































































Широта иъста — 56. 38. 











































НН 





Визиро- 
вашя. 


4:7 120736. 49,2 


212: 1. 28. 49,2 
- Обратное положене лимба. 
32 1:17:33. 16 неа0590 


о 
Состояще 
уровня. 


Состолн!е. хроно- 
метра АЯуи-Берту. 


Отщитывавя‘на 
лимбъ: 


Приведеше от- 
щитыван!я на 
меридланъ. 








Полученный выводъ. . 


№ 62. ПОЛЯРНАЯ ЭЗВЪЗЛА. БВерхная кульминащя. 


| { й | Й И 
Ноправка хроном. на звздное время. —= в 43. 25.6. .АВ* = 0, 59. 53,6. 


Состоящше баромет, — 330,7 париж. лин, Температура воздуха ==. -Н 
3% Моня 1830. 


| 1 И / 
1. ‘20:15. 462... — 1.08 
2, 20; 11. 518 — 1508 


Обратное положеше лимба. 


3: .20..21. 48,4 +.2.52 
4. ``’ 20, 94. 9,8 + 2,34 


28. \6. 31.25 
28.. 6. 250 


92. 4. 53,50 
92, 5. 26,25 


+13: МИ 
+13. 42,92 


—14. 35,80 


—15. 


8,17 


Зенит, разст.* 
Регракшя 


р 
Допол.. склон. 
Лонолн. широт. 


Широта мета 


№° 63. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашя. 


Поправка хроном. на звфздное время. = = 6. 43. 27,5. 
Состоян{е баромет.. — 330,7 пари 


1 02 90. 18 
2. - 20. 29. 11,8 -в 2,07 


Обратное положен1е лимба. 
3. 20. 34. 14,0 — 0,18 


< 0,36”. 


92. 6. 6,50 
92. 6. 37,50 


28. 2. 1245 
28. 1. 31,00 


ж. лин. 
3° Тюна 1830. 


'Гемпература: воздуха == -Н 


—15. 48,55 
—16. 19,06 


—= 7. 32,40. 


+18, 11,00 


Зенит. разет.* 


№’ 64. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминаня. 


Поправка хроном. на звфздное время — -н 6. 51. 11,2. АВ* — 0. 559. 55,3. 
Состоян1е ‘баромет. — 327,8 париж, лин. 'Гемпература воздуха — -+ 10,5 Р. 


1. 17. 14. 50,2 
2. 17. 17. 30.6 


— 0,54 


3 11 20. 26 


— 0.90. 
‚Обратное положене лимба. 
— 0,00. 106. 52. 15,25 


43. 16. 42,50 
43. 16. 59,00 


4. 17. 23. 21,0 — 0,00 106. 52. 1,25 


2. 1930. 


-= 2. 45,68 
= 2. 29,68 


= 2. 10,6 
1. 5755 


8 
3 


Резракщя 33,93 
Лопохл, склон.* = 1. 36. 6,15 
Донолн. широт. = 33. 21. 58,54 
Широта мьста — 56. 38. 1,46 
Зенит. разск.” — 31. 45. 18,22 
Реъракюя == 34,57 
Допол. склон.* = 1.36. 6,05 
Дополи. широт. = 33. 21. 58,34 


Широта мБста 


№ 65. _ЦОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


Поправка хроном. на.звфздное время = -= 6. 51. 13,3... АВ» = 0. 559. 55,3. 
Сосхоян!е баромет. = 321,8 париж. лин. Температура воздуха =. -4= 10,6 №. 


4. 17. 35. 4552 — Г 


о 


51: 19226. 33,02 0,00. 106, -51. 43,50 
== 0,00 106. 51. 33,75 


43. 18. - 14:75 


48: .18. 23,25. 


Бюоля р 
55 Воня 1 830. 


— 1.41.5 


4 


— 1..30,89 


1.1 


1,9 
11. 53.0% 


7 





Зенит. разст.* 
Реъракшя 
ДЛоцолн. склон.* 


Пополн. широт, 


Широта ‘мъета 


18,0 Р. 


—281.5 45. 18100 
-- 33,90 

6,15 
58.05 


= 36. 
== 33: 21. 


— 56. 38. 1,95 


АВ* — 0. 59. `53,6. 


18,2. Р. 


— 31. 45. 18,46 


— 56. 38. 1,16 


— 31. 45. 18,19 
= 34.53 
оз" 310961 6.05 
= 39: 91. 59:37 


= 56. 88. '0,63 






































— 208: —= 


№ 
Визиро- ‘ 
вания, - 





Е : } } Приведеше. от- , ; 
Состояне `хроно- Состояне, Отщитыван!я на а = Полученный выводъ, 
метра Луи - Берту. уровня. мерид1анъ. 





№ 66. полярная звЪъЗдА. Верхняя кульминация. 


Ь и ий 
Поправка хроном на’звЪздное‘ время! = + ‘6. 51; 15,3: АВ* — 0.59. 55,3." 
Состояще баромет. == ‘327,8 париж. лин; 'Гемиература воздуха = 10,8 р. 
ия 1830. 
Юй И и] ем, 1 и ГА ам о а 
1, 17. 38. 8,8 — 1562 43. 18. 3400 +0. 53,32 ‚Зенит. разст.* '—`31. 45. 18,54 
2. 17. 40. 29,2 '—-1,62 43. 18. 42.5 +0. 45,44 Регракшя и 34,48 
Обратное положен1е лимба. Допол.' склон.* ==" 1.'36. 6,05 


3. 11. 45. 31,6 0,36 106. 50. 31,50 — 0. 30,35 Дополи. широт, = 33. 21. 59,07 
4. Ш. 48. 23,0 + 0,45 106. 50. 27,50 — 0. 28,50. 


























Широта места = 56. 38. 0,93 


№ 67. полярная ЗВЪЗДЛА. Верхняя кульминащя. 
Поправка хроном. на‘звёздное время — + 6. 51. 17,9. АВ* — 0.59. 55.3. 
Состояше баромет. = 327,8 париж: ‘лин. Температура воздуха = -р 11,0 Р. 
во 
1. 17. 53. 22,2 в 0,54 106. 50. 14.75 — 0. 13,33 Зенит. разет.* — 31. 45. 16:48 
2. 11. 55. 41,0 -+ 0,54 106. 50. 1,50 — 0. 9,59 Регракщя = чаше 3643 
Обратное положен!е лимба. Лопол. склон.* — 1. 36. 6.05 


3. 17. 59. 22,6 -+ 1.35 43. 19. 24,00 -+ 0. 4,88  Дополн, широт. — 33: 21. 56,96 
4. 18. 4. 21,4. — 0,00 43. 19. 27,25 +0. 1,03 


Широта иъста — 56. 38. 3,04 


№ 68. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗАДА. Ноаний кульминация. 


Поправка хроном. на звЪздное время — -+ 7. 13. 55,0. АВ» — 0. 59. 59,3. 
Состояте баромет. — 326,8 париж. лин. Температура воздуха — -+- 14,0 Р. 
35 ронял 1830. 
тв 4. 0. 28,0 — 0,72. 40. 16. 55550 — 9. '38,15 Зенит. разст.* == 34. 57. 26,14 
2. 4. 2. 43,8 — 0,36 40. 16. 31,00 9. 13,97 Рефракщя = 38.00 
'Обратное положеше’ лимба. 








Допол. склон.* — 1. 36. 5,54 


85 4. 6. 21,0 — 1,80 109. 53. 34.25 +8. 36,27  Дополн.широт. — 33. 21. 58,60 
4. 4. 8. 49,8 — 3,06 ` 109. 54. 1,00 + 8. 11,20 


Широта мфета — 56. 38. 1,40 


№ 69. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА: Нижняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звБздное время — -# 7. 13. 57,8. АВ* = 0. 59. 59,3. 
Состояне баромет. = 326,8 париж. лин. Температура воздуха — + 14,0 Р. 
8 рома 1830. о 
1 4. 16. 53,8 — 0,63 : 109. 55. 16,25 (-ы 6. 53,70: Зенит. разст.* — 34. 57. 26,45 
1, 4. 18. 51,4 — 1,08 109. 55. 33,25 +6. 35,85 ‹ Резракшя = 38,06 
Обратное положен1е лимба. ДЛопол. склон.* —: 1/36: 5,54 


3. 1.4.24. 38,4 — 2,88 40, 13. (4,00 ——.5. 45.37: Дополн. широт: = 33. 91. 58,07 
4. 4. 21. 10 — 2,52 40. 12. 44,00 — 5. 56 ‘. 




































































Широта мъста 56. 38. 1,03 


` 























— 209 — 


о ь й Призедене от- й 
м Совтояще' хроно- Состоя е ОтитыАтИ УВ аи - Похученнын выводъ. 


ЗВизиро- 
зани,  ИбТРо Тув-Берту. — Уровни, С церид!ант. 





№ 10... полярная ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминац!я. 


к Ь й и | / 7 
Поправка хроном. на звфздное время —= +7. 14. ОЛ АВ* = 0.59. 59,3. 


Состоян!6 баромет. = 326,7 париж. ‘лин.’ Температура воздуха’ = + 13,8 р. 


8 ре 1880. 





у |1 ! и И о. и : о ) 
1 94250: Э4ье 2.84°° 40712. 18,25 . 0,49 Зенит, разег* "= 34:57. 
2. 4. 32. 36.0 — 2,52 40. 12. 1,50 } ` Резракшя = 
Обратное положен1е лимба. Лопол. склон.* = ' 1. 36. 
3 5486. 20.01 10107" 10957. 58,00 | 1 ‘Дополн: широт. = 33.21. 
4. ‚4. 38. 53.4 — 3,06 109. 58. 15,50 о 

и | Широта мьста — 56. 38. 


№ 1. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминаия. 
Поправка. хроном. на звёздное время = + 7.14. ”°2,4. АВ» —10.759. 59,3. 
Состоян!6 баромет. — 326,7 париж. лин. "Температура воздуха = -+ 13,8 Р. 
8; шшя 1830. 

‚ 1. 4. 43; 12,2 `` -—= 0,00% 109; 58. 42,75 -+ 3. 26,18 Зенит. разет.* = 
2. 4. 45. 31,8 `— 0,00 109. 58. 59,00 -н 3. 11,21 Рефракшя — 
Обратное положене ‘лимба. Лополисклон:* ЕН №0136 

3 4. 49. 2,6 `-к 0,90° 40. 10. -4550 — 2. 49,65 Дополи-широт. = 33. 21. 

4. 4. 51. 16,8 + 0,54 40. 9. 54,00 — 2. 86,59 ве 8 т 


34. 57. 


Широта мфета — 56. 38. 


№ 12. полярРНнАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминацшя. 
Поправка хроном. на звЪздное. время '—= +7. 14. 4,6: `АВ* ='0159. 59,3. 
Состоян!е баромет: = 326,7 ‘париж. лин:' Температура воздуха === 13,7 Р. 
Веня 1990. 
1 14.156. 12,625 1508° 40.9. 25:00 — 2 9,64 Зенит. разет.* 34.57. 
2. 4. 59. 39.2 51:44 - 40..9. .7,50 — 1. 52,31 Рехракшя 
Обратное положене лимба. . Лопол. склон. == 1. 36, 


3: 5. 2. 58,8 -н 1,08 110. 0. 32,00 - + 1. 36,73  Дополн: широт. = 33. 21. 
4. 5. 7. 10,2 — 0,27 110. 0. 4915 -- 1 18,75 , 








Широта. мЬста = 56. 38. 


М 13. полярРнАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминаная. 
Поправка хроном. на звъздное: время — -н 7. 14. 7,2. АВ* = 0. 59. 59,3: 
Состояне баромет. = 326,7 париж. лип: 'Температура` воздуха == -+- 13,7 Р. 
8 ош 1880. 
1. 5. И. 12.6 — 0,18 110. 1. 5,00. 1. 3,15 Зенит. разет.* = 34, 57. 26,62 
2. 5. 13. 23,8 — 0,00° 110. 1. 14,00 +0. 55,43 Рефракшя == 38,23 
Обратное положене лимба. Лопол.`склон:* = 1. 86. 5,54 
35. 1. 168 = 0,54 40. 7. 5950 —0. 42,94  Дополи. широт. = 33. 21. 59,31 
4. 5. 20. 28,4 — 0,36 40. 7. 49.00 — 0. 33,86 





Широта мЬста — 56. 38. 0,69 
21 


т <- 





























№ : : ь Приведене от- г 
Визиро- Сорта хроноу Состолие Отщитывашя на НИ ст Полученный выводъ. 
а, метра Луи-Бёрту. уровня, им ед } т. 


№ 14.  полярНАЯ ЗВЪЗДА, - Нижная: кульминашя. 
х | / й | 1 и 
Поправка хроном. на звфздное время —= -н 7. 14. 9.4. .АВ* = 0. 59. 59.3. 


Состолн!е баромет, = 326,7. париж. лин. Темнература`воздуха. =.-= 13,8 Р. 


6.1830. 





Ь И и) и © / И Й И о и 
1. 5. 23. 5252 — 0,36 40. 7. 41,50 — 0. 25,38 Зенит. разет.* = 34. 57. 27/24 
2. 5. 26. 3,4 — 0,36 40. 71. 35,50 — 0. 20,57 Резракшя = ^ 38.26 
Обратное положен!е лимба. ‚ Донол, склон.* = 1. 36. 5,54 


3. 5. 30. 12,6 — 0,00 110. 1. = 0. 12,82  Лополн. широт. = 33.21. 59,96 
4. 5 32. 33,0 — 0,27 110. 2. 5 +0. 9,25 











Широта мета — 56. 38. 0,04 


№ 15. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминащи: 


Поправка хроном. на звЪздное время — -+ 7. 14. 11,6. АВ* — 0. 59. 59,3. 
Состоян1е баромет. — 326,7 париж. лин. Температура воздуха — + 13,6 Р. 


3; лю 1830. 
1. 5. 36, 10,2. .— 0,00, 110, 2. 115 0. 4,88 Зенит. разст.* — 84. 57. 
2. 5. 38. 53,8 — 0,00. 110. 2. 7,25 +0, (2,50 Рефракщя = 
Обратное положен1е лимба. ДЛопол.. склон.* — 1. 36, 


3. 5, 47. 56,4 —.0,45. 40. 7. 15,00 — 0. 0,25 Дополн. широт. — 33. 21. 
4. 5. 49. 53,8 — 0,45 40... 7. 16,00 —0. 0,90 . 











Широта мета. — 56. 38. 


№ 16. полярРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминащ я. 
Поправка хроном. на звБздное время — -+ 7. 16. 8,9. АВ* — 0. 559. 59.7. 
Состоян1е баромет. —= 326,7 нариж. лин. Температура воздуха — -+ 9,8 Р. 
3% пол 1830. 
1. 16. 52. 55,4 + 117 ° 43. 16. 51,50 +в 2. 27,97 Зенит. разет.* = 31. 
2. 16. 55. 30,2 - 1,17 43. 17. 12,00 -н2. 13,38 Резракшя == 
Обратное положене лимба, Склонене* = 


3. 16. 59. 29,2 — 2,88 106, 51. 57,5 — 1. 52,32 ` Дополн. широт. = 33. 
4. 17. 1. 52,6 — 3,24, 106; 51. 47.75 = 1. 40.54 





Широта мъета 56. 





№ 17. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульнинав я. 
Поправка хроном. на зв5здное время — + 7. 16. 11,0. АВ* — 0. 59. 59.7. 
Соетоян1е баромет. == 326,7 париж. лин. Темнература воздуха — -+ 9,8 Р. 
го Е 1330. г. 
1. 17. 4. 554 — 210 106. 51. 32,00 — 1. 26,46 Зенит. разст.*. = 31. 
2. 17. 7. 21,6 — 2,10 106. 51. 20,50 — 1; 15,55 Резракшя == 
Обратное положене. лимба. Допол. склон.* —  1.. 


3:2 (17.10. 50,0 --+.1,44. 43; 18. 24,00 1. 216 
4. 11. 13. 318 6 43. 18 30,75 +0. 52,40 



















































































Лонолн. широт. == 33. . 














Широта иБста — 56. 

























































№ 
Визиро- 
вания. 





Состояше 
уровня. 


Состояще: хроно- 
метра Луи-Берту. 





— 2 — 





Отщитынаигя на 


Приведеше от- 
щитывашя на 
мериданъ. 







Полученный выводъ. 


№ 718. нолярнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


ь 1 и | 
Поправка хроном. на звъздное время —= + 7. 16. 13.3. АВ*. —= 0; 59. 595. 


Состоян!е баромег. = 326,7 париж. лин.’ "Температура воздуха = = 10.0 Р. 


р 


33) шока, 1830. 
Ь у) и / о / и й о й и 
1 1.18 54 — 0/90 43, 18, 47.15 -+ 0. 37.77. Зенит, разет.^ = 31. 45. 19,37 
2. 11. 20. 39,8 — 0,90 43. 18, 55,00 0. 30,58 Резракмя = 34,49 
Обратное положен!е, лимба, Лопол. склон.* — 1. 36.. 5,50 
3. 1.24. 43,0 — 0,54 106. 50. 23,75 — 0. 20,76 Дополн. широт. = 33. 21. 59,36 
4. 17. 27. 18 — 0,90 106.50. 21,5 — 0. 16,02 
Широта мета — 56. 38. 0,61 
№ 19. полярнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминаш я. 
Поправка хроном. на звъздное время — -+- 7. 16. 15,3. АВ» — 0. 559. 59.7. 
Состоян!е баромет = 326,7 париж. лин. Температура воздуха, — —= 10.0 Р. 
ор 1990. 
1. 1. 30. 72 — 126 106. 50. 16,00 — 0. 10,63 Зенит. разет.*, = 31. 45. 19,29 
2. 17, 32. 370 — 072 106. 50. 13,50 —0. 7,08 Резракшя (= 3448 
Обратное положен1е лимба. Допол. склон.* — 1. 36. 5,50 
3. 17. 36. 23,4 -— 0.18 43. 19. 24,00 --0. 3,08 Лополин. широт.= 33..21. 59.27 
4. 17. 38. 46,0 — 0,18 `43. 19. 24550 -0. 1,40 
а Широта мёста — 56. 38. 0,73 
№ 80. полярРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминан1я. 
Поправка хроном. на звъздное время — + 7. 18. 21,9. АВ* —= 1. 0. 0.0. 
Состоян!е баромет. = 327,0 париж. лин. Температура воздуха — + 16,2 Р. 
9 тия 1880. 
1. 5. 39. 53,8 -в 17 25. 6. 47.15 — 0. 0,16 Зенит. разст.* =.34. 57. 27,56 
#12: 5. 43. 952 -- 1,80. 25. 6. 47,15 — 0. 0.12. Резъракщя == 37,83 
Обратное: положен1е, лимба. Лонол. склон.* —= 1. 36. 5,47 
3. 5. 47. 17.2 ск 0,90 95. 1. 41,00 0. 1,69. Дополи. широт. = 33. 21. 59,92 
4. 5. 49. 37,6 -н 1.98 95. 1. 39,50 0. 3,39 г 
Широта мьета — 56. 38. 0,07 
№ 81. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминация, 
Поправка хроном. на звфздное время — = 7. 47. 118. .АВ* —= 1. 0. 5,5. 
Состоян1е : баромет. —= 332,8. париж. лин. 'Гемпература воздуха. = + 19,5 Р. 
38 Воля 1830. 
1. 4. 40. 46,4 — 0,90- 25. 7. 46,50 — 0. 54,25 Зенит. разст)* `` =34..57. 27;92 
2: 4. 43. 14 -0;90 25.1. 39,00 —.0. 46,91 Резракщя = 37,90 
Обратное положен1е лимба. Лонол. ‘склон: == №36. 4,85 
3. 4.47. 6,0: -- 2,25. 95. 1. 10,50 -в 0: 34,96 Допол. широт. = 33. 22. 0,97 
4. 4. 50. 25,6 -+ 2,25 95. 1; 11,15 0. 26,50 
тоё Е ва нра Широта ифета = 56. 37. 59,03 
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о 
: о а зах аа Приве еше от- : у а ` 
Визиро- овдожна он › и Состояще ОИ на в т га то Пу ченны вв 0 д, 
: > рту. . .. + а. 
НН метра Луи -Берту уровня лм меридант. 7 








№.82. ПОЛЯРНАЯ а. "Нави о ат 


И 


Поправка хроном. на’ 'звЪздное. время == ==. т. 47. 24, 0: АВ = в 0; 25:5 
Состояние! баромет. =1832,8; парижислин.. "Гемнература воздуха == а Вло` 
26 оля 1830. 
м } 9 И | о < За ом и 
61 284.153. ЗЗ'ооови обо 95-е 5 ае 0 196% Зе разет*" —”34.167. 2768 
и. 4 56. 17,2 11,98” 95.1: 81,00 2.0: 14.44 Рехракшя мые ВИ 


"Обратное положён1е ‘лимба, , Лопол: склон: * 2 1236. 4.85 
$3; 4:59; 56527. 0,3601: 251: 9,50 0. 8,76’ `Лополн. ‘широт. —' 33. 22. 0,64 
0: 5:25" т а: г. 











4. 5. 2. 506 — 0,36 „25.046. 51.75 


Широта мьста — 56, 37. 59,36 


№ 83. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА; ЗНижййн "кульминации: 
Поправка хроном. на звъздное: время == -Е "7. 47.160 3АВ* — 91090. 2515 
Состоян!е 'баромет. == 332,8 р: лин. Темперавура воздуха Ен. 19, 5 р. 
| 6 Толя 1830. : 
511-05. Боб еаа 05470 058.66. т т `0. 2,96 'Зейит! разеЁ* =784. 161. 21,97 
т 5. 7: 36,8 12018” 25.:6. 53,75 920. 4.490 ’Реъракшя т _37, 91 
Обрагное положен!е' лимба. Допол: ‘склбне® ЕЕ ` 1.36. 194385 
8: 5; И; 24,214 12,70°.. 95. -1. 47,50 +0. . ’ Донолн. широт. = 33: 22. 1,03 
4. 5. 13. 53,8 + 1,80 92 1. 45,25 + 0.- Е о 
ео ба и Широта мъста 56. 37. 58,97 


№ 94 "ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кул минация. 
Поправка ‘хроном. на звфздное время — = 7.'47 181: АВ 1 ’0: 5,5. 
Состоян!е` баромет — 332,8 париж. лин. "Температура | воздуха == РУ 19, 5 р. 
16 юля 1830. | : 
С 65: 24, 0тоеда 0:90”. 95 ‚ 50 +0. 1,1%° Зенит! разек* == °84:057, 27.90 
У: 5. 20. 6,4 #018” 95: - 4, 00 3-0. 2,82` Резвракшмя 21 = 6 ' 37:91 
' Обратное положен!е ‘лимба. —_ Допой!‘еклон:* ееи 20969465 
218 -155:724: ЗВ бо 22506, 57,55 0.0: 2.48 ‚ Доноди, ‚широт. — 33; `22. 0.96 
4. 5. 27. 18,4 = 1,26. 25.7. 1,5 0: И, 4 . 














Широта мета = 56. `37. 59, 01 


№ 85. ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА. Нижняя Кузина. 
Поправка хроном. на’звфздное время == -+- 71247. 2 ЗАВ ЕЯ 0; 9551 
Состояние `‘баромет. == 332,8 'париж. лин. Темперура. воздуха 0 9719:2 р; 
- : 1567 юля! 1830. ... 

1; 5. 42. 284-41 0545..° 25:21. 38,50 = 0: 46,5657 Зепит/ разст* == (34. 57. 27,20 
0925 5. 44. 43,0 -=0;45 125.01. 46,15 = 0; 53,86 Резракмя с =: + 37,94 
Го Обратное положен1е-лимба.!. Дожол. склон. = 1.586, : 36.85 _ 
32 55.247 584 рзь 52 9520.0; 38,00 +в: .5,40- Пополн. широж = 133. 22. 0,29 
4. 65. 50. 37,6 + 2,25 95:5.0: 30,75 =.И 15,61 

























































































Широта в “56; 7. 59, 71 
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№ . 
Визиро= Состолш!е: хроно- Состояше Отщитывашл на Призедеще, от- 


: метра Луи -Берту.  ровня. О щитываня, на 
зан!я. тра у рту Ур Е 


Похлученны` #  выводь.. 


№ 86. полярнАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминатия. 


| / | 
Поправка хроном. на звъздное ‘время: = -= 7. 47. 24,3. АВ» = ти 
‚ Сосябян1е! баромет. =:3328 париж; ‘лин..' Фемпература воздуха === 
<б Тюля 1830. 


Е о о о сна 

9 5. 55. 53.0 -+ т 50. 9510 0 +1. 38,05 Резракшя 
Обратное положен!е лимба. Лопол. склоп.* 1. 36. 
3. `5. 59. 13,8 °-н 0,45 ‘25. 8. 46,75 — 1 53, 81 Дополн. широт. = 33._21. 
4. ‚6..1, 492 + 108 и: 25. 8. 59.50 — 2.6, ‚82 


18,2 
7,0 


Широта мета = 56. 38. 


. № 87. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминашя. 
Поправка, хроном. на звЪздное. время —, + 7. 47. 26,3. АВ* —= о 
Состоян!е баромет. = 332,3 париж. лин. Температура воздуха — + 19,0 

\? Поля 1830. 
1. 6. 4. 51.4 1.08’ 25. 9. 171,5 — 2. 22,96 Зенит. разо" — 094: 157. 
2 6. 7. 9,2 072 25. 9. 29.00 —2. 35,18’ Ре ехракшя. — 
Обратное положеше’‘лимба.” Допол.`склон.* — 1. 36. 
3 56:10:37 2-10)79°7 94. 58. 50,75 2. 56,23 Дополи. широт. = 33. 21. 
4. б. 12. 58,4 ›— 0,54 94. 58. 35,25 3: 10,75 \ р 


9. 


5 
Р. 





Широта мБста = 56. 38. 


№ 88. полярная ЗВЪЗлА. Нижняя кульминацтя. 
Поправка хроном. на’ звъздное‘ время = + 7. 47. 28,2. `АВ* = 1.0: 5 
Состоян!е баромет. == '332,8 париж. лин. Температура воздуха == +" 18,8 
2 Чюля 1830. 
НП 176. 15. 59.2% == 0:00 94.758. 16,50 +3. 30,283 Зенит. разет.* 
2. 6. 18. 25,2 —10,00° 94:58. 1,50 53. 46,63 Резжракшя 
Обратное положене лимба. : Лопол. ‘склон: ==“ 1. 36; 
‘13 616.122. 6.09 1,80°'. 25. 11. 6,00 +4. 12,59’` Дополи- широт. = 33.1 22. 
‚4. 6. 24. 18,8 — 1,44 25.1. 2815 = 4. 28,86 о 


.). 


5 
р. 


34.157. 





Широта Бста — 56. 37. 5 


№ 89. полярнля ЗВЪЗДА. Нижняя НЫ 
Поправка хроном. на. а звъзаное время = -+ 7. 47. 32:4 АВ =. 00: 55,5: 
Сосгояше баромет. == 332,8 париж: лин. Температура воздуха: == в 18, 6 Р. 
56 поля 1830. 
152 126.140. 48.4..— 0,007 10; 12. 59.75 — 6. 45,88: Зенит? разст.* =:34..57. 
-95е 6. 43. 18,4 —-.0,00 — 10; 13. 21.00 —7. 8,79 Резракмя {= 
‚ 2 Фбратное положен1е:лимба. _. Допол. ‘склон.*с ==. 1..36.- 4,85 
‚30 006547. Э2ньн 220 792058. 28.25 7. 44,41\- Дойолн широт. = 133.522. 
4. 6. 50. 3,8 + 0,72 79552. 54,25 8. 14,33 `:8 ие 





Широта иБета ——06 37. 
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ко 


Визиро- 
заня. 


Приведеще от- 
щитыван!я на 
мериданъ. 


Состоян:е: хроно-; › ‚ Соетояне м на Цодлученный вызодт, 
жим. 


метра Луи - Берту. уровня. 


№ 90. полярндя ЗВЪЗЛА. (Нижняя кульминащя, 





:. | / И ое | {4 
Поправка хроном. на ‘звфздное время. = -= 7. 47. 34.6. АВ* — 1. у 0. 5.5: 


Состоян1е баромет.. = = 332,8 париж. лин. Температура воздуха = + 18,6 р; 
*6 Тюля 1830. 





1.10 53. 156 +072 19.52’ 19055 +8 4697 Зови разст.* — 34. 57. 
2. 6. 55. 46,4 — 0,00 79. 51. 55,25 +9. 13,15 Резракшя = 
Обратное положен1е лимба. Лопол. склон.* — 1. 36. 


3. 6. 59. 52,6 — 0,00 10. 16. 10,00 — 9. 57,33 Дополи. широт. = 33. 22. 
4. 1. 2. 188 — 0,36 10, 16. 39,00 —10. 24,35 





























Широта мета — 56. 37. 





№ 91. полярндя ЭВЪЗДЛА. Нижняя кульминашя. 


Поправка хроном. на зв5здное время — -+ 7. 51. 19,0. АВ* — 1. `0. 6,3. 
Состояше баромет. — — 333,45 париж. лин. Температура. воздуха = = 228 Р. 


5' Поля 1830. 
1. 4. ‚33. 35.2. — 0.00 10. 7. 13, — 1. 5,14 Зенит. разст.*. 34.. 57. 
2. 4. 35.514 — 0, 36 = 10.1. 00 — 0. 57,00 Реъракшя 
Обратное положене ` лимба. - Лопол. склон.* 1. 36. 


3 4..39. 54.6 -+в 0,63 80. 0. 5 +0. 43,81 Дополн. широт, = 33. 22. 
4. 4. 42. 214 в 0,18 80. 0. 0 — 0. 36,68 





























Широта иъста 56. 37. 


№ 92. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя. кульминашя. ^^ 
Поправка хроном. на звфздное время — + 7..5]. 22 АВ 10 63 
Состоян!е баромет. = 333,45 париж. ‚лин. Температура воздуха — -+ 228 Р. 
1 Люля 1830. 
1. 4.46. 9,2 = 0,63 80. 0. 35,50 -0. 26,87 Зенит; разст.* —34..57. 
52, 4. 48. 410 = 0,45 80. 0. 42,00 --0. 21,18 Регракшя — 
Обратное положенйе лимба. г Лопол. склон.* =. 1. 36, 


3 4.52. 418 — 0,54 10. 6. 22,00 -— 0. 13554 ДЛополн. широт! — 33. 22. 
4. 4.55. 342 — 0,54 '10,6; 1655 = 0; % ‚. 





















































Широта мьста — 56. 37. 





№ 93. полярРнАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя ‘кульминаци;: 
Поправка хроном. на. звЪздное время = + 7. 51. 23,2. АВ» — 1..0. .6.3. 
Состоян1е баромет, = 333,40. париж. лин. Температура воздуха = -н= 21,8 р. 
=7 Тюля. 1830. : 
11°. 4.58: Зо 05 в 15, 00 —0. 5.99 Зенит. разст.*^ = 
2. 5. 1. 14 =-0.54 10. 6. 12,25 — 0. 311 Резракшя Е 
Обратное положен1е: лимба. . Лопол: ‘склон: аа №36; 


78: 5. 4. 33,8 = 0,54 80. 1. -: 0. 0:90 Пополни. широк — 133.022, 
4 5 7314 — 012 801 4,00 +0. 0,07 








34. 57. 


Широта мъета = 56. 37. 59, 
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о 
Х и . й Приведен!е от- 
- т тываня на \ ет 
Визиро- Состояще. хроно. Состоли{е Отщи я а 


В а Мы т ыы мериданъ. 


Нохученный вызодъ. 


№ 94. полярРнАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя, 


} | Й и й И 
Поправка хроном. на звЪёдное время — -+ 7. 51. 27,0, АВ* = , 0. 6,3. 
Состоянае. баромет. = 333,4 париж. лин. "Температура воздуха = + 21,6 Р. 
7 Фюоля: 1830.. 


| ам И о р й) и о ри 
1. 5. 19. 35,4  — 0,81 80. 0. 59,75 -+ 0’ 6,30 Зенит: разет.* — 34. 57. 29,13 
2. 5. 22. 27,2 — 0,90 80. 0. 56,00 0. 10,03 Резракшя = 37,61 
Обратное положен!е лимба. —. ДЛонол. склон.* —. № 36. 4.85 
г. 5. 26. 29,2 — 0,36 10. 6. 24,00 — 0. 16,77  Донолн. широт. = 33.22. 1,89 
4. 5. 29. 0,2 — 0,26 10. 6. 30,50 — 0. 21,85 
вы ! Широта мьста — 56. 37. 58,11 
№ 95. с БООТЕСА. 

Поправка. хроном. на звфздное время — -н 7. 51. 30,5. АВ* — 14.7. 558 Р. 

Состояще баромет. = 333,2 париж. лин. Температура воздуха = -н 21,6. 

7 юля 1830. 

1. 5. 40. 46. — 1.44 7. 53. 31,25 37. 8.40 Зенит. разст* = 36. 32. 58,77 
2. 5. 42. 51,4 — 1.62 7. 58. 59,75 31. 4218  Рефракщя ее 40,56 


Обратное положен!е лимба, Склонен!е* = 20. 4. 21,23 


3. 5. 46. 24,2. — 0,00 82. 2 0,50 —525. 2275 
4. 5. 49. 80 + 0,18 81.57. 34,50 —20. 58,83 
Широта м5ста 56. 38. 0.56 


№ 96. « БООТЕСА. 
Поправка хроном. на звъздное время = -+- 7. 51. 327. АВ* = №. 7. 55,8. 
Состоящше баромет. = 333,2 париж. лин. ’Температура воздуха = -- 21,7. Р. 
357 юля 1830. 
1. 5. 52. 58,0 - 0,36 81.52. 7,50 -- 0. 0,36 Зенит. разст.* = 36. 32. 59.91 
2. 5. 55. 38,0 -+ 0,27 81. 48. 47,75 0. 0,27 Резраквля = 40,08 
Обратное положене лимба. Склонен:е* — 20. 4,.21,23 


3. 6. 0. 48,0 — 1,98 8. 23. 50,75 —0. 1,98 
4. 6. 3. 23,0 — 2,79 8. 25. 5175 — 0. 2,19 
° Широта мьста 56. 38. 1,22 


№ 97. с БООТЕСА. 


Поправка хроном. на звЪздное время =-н7. 5. 35,0. АЁВ* — 14. 7. 55,3. 
Состояще баромех. = 333,2 париж. лин. Температура воздуха = + 21,8 Р. 
_ х1 Поля 1830. 
т, 6. 6. 19,8 — 0,90 8. 27. 46,50 -- 2. 50.73 Зенит. разст.* = 36. 83. 1,80 
2. 6. 8. 32,6 — 1,26 8. 28. 54,00 --1. 43,46 Рефракшя == 39,87 
Обратное положезе лимба. Склонен1е* == 20. 4.. 21,23. 


3. 6.23. 168 — 012 81 38. 550 — Е 28,01 
4. ‘6. 55, 310 — 0,90 81, 39, 3,15 —2, 24.87 
Широта мьста — 56. 38. 2,90 
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то х : н1е. от- 
м "Состояше хроно-; 'Состоян!е Отщитываня на. Приведе 


Визиро- метра Луп- Берту. уровня, О С щитываня, на 


Полученный вызодз 
ваня. : = мериданъ, о } 


№ 98. „БоотЕсА: 
а > Ь / ВИА ь В > 4! 
Поправка хроном. на `звфздное время = 5 7.51. 36.4 АВ» = 14. в 55,8. ` 


Состоян!е ‘баромёт.(==338;2 париж: лин: Температура воздуха = += 92 0`Р. 
57 Люля: 1830. . 





ц | И й о Г и / и | < / И 
с `186. 3: бр 0563.5 8530. 20%50 сео: 0.5 Зена разст.* = 36.33. 0,05 
2. 6. 15. 59,8 — 0,90 8.30. 37,50 +=.0: 0,18 Резракшя == 39,84 





Обратное положене. лимба. Склонен!е* ==‘ 20. 4: 21,23 


3. 6.27. 43,4 о — 0,45 81, 40; 20,50 = 3. 42.57 
4. 6. —_ 45,6 — 0,36 81:41. 47,25 —5. 9,09 








Широта мета = 56, 38. 1,12 

















`№ 99. с БООТЕСА. 


Поправка хроном. на звЪ5дное. время — +. 7.51. 39,6. АВ* — 14: 7. 55,8. 
Состоян1е` баромет.: =333,2 париж. дин. Температура воздуха = -в 22, ор. 
. 7 юля! 1830. 
1.0 6. 32. 28:05 -— 0,45: 81.144. 9:00 — 7. 25,86 Зенит. разет.* = 36. 32. 59,87 
2. 6. 34. 38,6 — 0,4571 81.146. 14575 — 9: 33575 Резъракшя ЕЕ 40,17 
Обратное! положен1е: лимба: 2. Склонен1е* ==120. 4; 21,23 


3. 6. 44. 9,2 + 0,81 8. 6. 40;78 +22. 59.10 
4. 6. 46. 31,0 — 0,00 8. 4. 49,50 225; 51,60 





























Широта мьста = 56. 38. 1527 


№ 100. „ьвоотЕСА. ь 
Поправка хроном. на звЪздное время — +. 7. 51. 42, ЗАВ» == м. 7. 55,8: 
Состоян1е баромет. — 383,2 париж. лин.. 'Гемпералура. воздуха = 22, 0 р 
7 Толя 1830. 
1..6. 48. 35,8 ›--= 0,00. `8. 1. 8,50 +2. 31,18 Зенит. разст.* ‘= 36. 32. 59,34 
2. 6. 50. 53,0 „— 0,36) ‚ 1256. 51,15 33. 49,04 ^ Реъракшя = 40,71 
Обратное положенйе' лимба. Склонен!е* == ‘20. ‘4. 21,23 


3. 6. 54. 450 - 180 82.18. 21,00 241: 48.28 
4. 6.656. 57,6 + 144 82.28. 1250 —46: 36.00 






























































Широта мета 56. 38. 1,28 


№ 101. полярнля ЗВЪЗДА.. Нижняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звъздное время =“: 7. 55. 37,2. АВ* = 1. 0. 7.8: 
Состояше’ баромет.. =: 333,1 париж. лин. Температура воздуха ==! -+ 21,3 РГ 
8 Тюля 1830: 


1. 5. 25. 7,6 — 1398 10. 6; 32,00 —0; 22.37 Зенит’ разве” = 34.57. 2847. 
2.° 5: 28. 0,2 — 180. 10. 6. 38,00 = 0; 29,06 Резравщя о 8163 


Обратное положен!е лимба. . Лополн: склон.* ==" 1: 36. 4,37 


























3. 5. 31. 866 — 117 80. 0. 21,00 +0. 38,68  Дополн: широт. = 33: 22. 1,73 
4. 5. 33. 5556 — 1,44 80. 0. 20,00 +0. 45,59 ВВ = 


Широта иъета = 56. 37. 58,27 























































аи т. 





ИНН 


Е. ооо 





„Визиро- 





1. 6. 14. 43,4 к 1,35 


_ 2 


го 
м _ Состояше. хроно- Состояще Отщитывашл на 
И метра Луи-Берту. уровня. 





Приведеше от- 
щитываня на 
мериданъ. 


№ 102. полярРнАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминацля. 












Полученный выводфх, 


у Ь й и | / И 
Поправка хроном.. на звфздное время — -+ 7.55. 39,2. АВ* = 1. 0. 7.8. 


Состоян1е баромет, == 333,1 париж лин. Температура воздуха = + 21,0 Р. 


= Толя 1830. 


80, 0. 10,25 


Ь. 1 И! и! 
1 1152 36.240 653 
80. 0. 1,50 


2. 5. 38. 31,8 — 1.44 
Обратное положен1е лимба. 


3. 5. 41. 58.0 — 0,54 10: 9. 2875 
4. 5 44. 134 — 054 1017. 3250 
№ 103. с вБоотЕСА. 


3 0: 53.60 


ЕЁ 


0,98 


1. 13,92 
— 1. 23,09 


Зенит. разст.* — 34. 57. 26,30 
Рехракшя = 37,68 
Лопол. склон.* —= 1. 36. 4,37 
Дополн. широт. = 33. 21. 59,61 


ПШирота м5ста — 56. 38 0,39 


Поправка хроном. на звфздное время — -+- 7. 55. 42,9. АК* — 14. 7. 55,9. ° 
Состояне баромет. = 333,1 париж. лин. Температура воздуха = -+ 20,8 Р. 


*3 оля 1830. 


— 0,54 353. 20. 32,75 
— 0,90 353. 22. 11,75 


] 


1 155510 
в б 0 6 


Обратное ` положен!е лимба. 


3. 6. 24. 6.2 — 0,00 66. 36. 18,50 
4. 6. 26. 226 — 0,36 66. 31. 59,15 
№ 104. „ БооТЕСА. 


+ 5. 42,94 


-Е 4. 


— 4. 


2,57 


3,45 


— 5. 44,96 


Зенит. разст.* — 36. 33. 0,23 
Резракшя == _ 39,97 


Склонене* — 20. 4. 21.30 


Широта мьста = 56. 38. 1,50 


Поправка хроном. на звфздное время — -+ 7. 55. 44,9. АВ* 14. 7. 55,9. 
Температура воздуха = + 20,6 Р. 


Состоян1е баромст. = 333.1 париж. лин. 
<} Поля 1830. 
1. 6. 9. 51,0 -в 135 353. 26. 3,15 -0. 9,27 
2. 6. 12. 19,2 - 1.35 353. 26. 14,25 --0. 0,16 
Обратное положен1е лимба. 
3. 6. 28. 37,4 — 0,27 66. 39. 51,25 — 7. 42,53 
4. `6..31. 31,4 — 0,00 66. 42. 51,50 —10. 39,53 


№ 105. « БООТЕСА. 


Зенит. разст.* == 36. 32. 59,07 
Рефракшя == 40,14 
= 20. 4. 21,30 


Склонение* 


Широта мБета — 56. 38. 0,51 


Поправка хроном. на звфздное время = -+- 7. 55. 45,8. АВ* = 14. 7. 55,9. 
'Гемпература воздуха = + 20,5 Р. 


Состоян1е баромет. — 333,0 париж. лин. 


*8 Поля 1830. 


353. 26. 3,50 
2. 6. 17. 3,0 -в 1,35' 353. 25. 32,00 
Обратное положенйе лимба. | 


3. 6. 34. 29,4 — 0,00 66. 46. 24,50 
4. 6.. 36. 34,4 — 0,18 66. 49. 21,15 


+ 0. 11,12 


+ 0. 40,70 
—14. 9,93 
—17. 7,85 


Зенит. разст.* — 36. 32. 59,57 
Реъракшя = 40,23 
Склонеше* — 20. 4. 21,30 


Широта мьста — 56. 38. 1,10 
- 28 























































































































№ ' : 
Визиро- Состоян!е хроно- Состояше . Отщитываня на ВЕН ея 
вашл. метра Луи-Ферту. уровня. лимб%. мерижанъ. 


. № 106. с въица. 
` ф | / уд Ь я й И 
Поправка хроном. на звъздное время — -+ 7. 55. 53.0. АВ* = 15. 27. 31.2. 


Состоян1е баромет. = 333,0 париж. лин. 'Температура воздуха = ++ 19,5 Р. 
8 юля 1830. 


у | | и и Ао, й и, 1 й 5 и 
ь 6.56. 35.0 + 0,36 359: 59. 49,25 39. 38,58 Зенит. разев* = 29. 19. 47,39 


2. 7. 0. 50,6 — 0.36. 0. 8. 47,00 -+30. 39,03 Резракщя. 


Полученный выводъь 


31,03 


Обратное положене лимба. Склонензе* == 27. 17. 42,20 


8. 7. 7. 442  — 1.62 59. 37. 32,25 —418. 29.82 
4. 7. 10. 43,4 — 1,26 59. 38. 13,75 (= 14. .9,89. 
Широта места 56. 38, 


№ 107. «вънцА. 
Поправка хроном. на звЪздное время — -н 7. 55. 56,6. АВ» — 15. 27. 81,2. 
Состоянйе баромет. = 333,0 париж. лин. Температура воздуха == + 19,5 Р. 
° юля 1830. — 
1. 7: 16. 47,8 — 1.80 0. 32. 18,550 -- 7. 7,05 Зениг. разсв* — 
2. 1. 19. 25,8 — №1 0. 34. 40,75 4. 48,32 Резракшя =. 
Обратное положен1е лимба. Склонен!е* 5:27. 47, 


3. 7. 32. 31,4 — 0,54 559. 19. 6,00 —0. 1,93 
4. 7. 35: 53,4 — 0,27 59, 19. 45,00 — 00. 37,38. 


29. 19. 


Широта мъста — 56. 38. 


№ 108. « ВЪНиА. я 
Поправка хроном. ‘на звЪздное время — -н 7. 55. 57.8. АВ* —= 15. 27. 31.2.. 
Состояне баромет. = 338,0 париж. лин. Температура воздуха == -+ 19,0 Р. 
8 Тюля 1830. 
Е. 7. 23. 39.4 — 0.172 0. 37. 25,00 +2. 219 Зенит. разет.* 29. 19. 
2. 7. 26. 51,0 -ы 1,26 о 0. 38. 41,5 +0. 43,24 Резракшя 
Обратное положен!е лимба. Склонен!е* = 27. 17. 


3. 7. 39. 76 — 0,00 50. 20. 55.25 = 4. 58.49 
4. 7. 41. 40,6 — 0,00 59. 22. 24.50 (— 3. 22,42 


Широта мфета — 56. 38. 


№ 109. „вънцА, 
Поправка хроном. на звздное время = -+ 7. 56. 1,4. АВ* — 15. 27. 31.2. 
Состоян!е баромет. == =. париж. лин. Температура и == -в 18; 6 Р. 
*3 Люля 1830. 

1. 7. 44. 48,0 - 0.36 559.24. 48,00 — 5. 46,11 Зенит. разст.* = 
2. 7. 47. 13,0 --- 0,356 59.217. 5,00 — 8. 3,34 Режракшя == 
Обратное положеше. лимба. Склонен1е* ==. 

3. 7. 51. 36,6 — 0,81 0. 26. 17,00 +13. 10,93 
4. 7. 54. 18,6 — 0.81 0. 22. 35,75 16. 56,69 


129. 19. 


Широта м5ста —- 56. 37. 


0,62 


















9 


Приведеше от- 


№ Состолн1е. хроно- Состояне Отщитываня на щитытваня на 
ЗВизиро- метра Луи-Берту. уровня. мериданъ, 
вашя. ` 


№ 110. с БООТЕСА. 
| , й | й И 
Поправка хроном. на звЪздное время = 7. 59. 50,5. АЁВ* = 14. 7. 55,8. 
Состояще баромет. = 333,0 париж. лин. "Температура воздуха = + 


>? Тюля 1830. 


о | / и РА о / и 1 й 
546 5ба а 054 52. №. 1325 3. 36,06 
2, ББ 49. 122 +1018 52. 9. 3850 —10. 5,47 
Обратное положенйе лимдба. 


3. — Б. 58. 124 — 0,90 338. 50. 49.550 +2. 4514 
‚4. 6. 0. 40.6 — 1.08. 338. 52.275 41. 32,58 


№ ПЕ с БОоОТЕСА. 


Поправка хроном. на звфздное время — -+ 7. 59. 51.3. АВ* = 14. 7. 55,8. 
Состоян!е баромет. = 333,0: париж. лин. "Температура воздуха = + 16,0. Р. 


а ее 2? Тюля 1830. 
1. 5. 51. 33.4 — 0,09 52. 7. 1675 — 7. 43,84 
9, 5. 53. 56.4 351018" 59.5. 13.25 35. 39.50 
Обратное полбжене лимба. 


3. 6. 3. 98 —117 338159, 5525 +0. 40.53 


4. 6. 5. 28,0 — 1,17 338. 53. 2515 + 0. 11,23 
‚ № П2. «„БоОТЕСА. 

Поправка хроном. на звЪздное время` — -+ 7. 59.`54,3. АВ* = 14. 7. 55,8. 
Состоян1е ‘баромет, = `333,0 париж. лин. "Температура воздуха = + 15,8 Р. 
3? юля 1830. 

1. 6. 8. 55,6 — 126 338. 553. 35515 --0. 1,38 

2. 6. 11. 53,8 — 0,00 338. 53. 9,00 -ы 0. 2,64 

Обратное положене лимба. - 

3. 6. 20. 6,8 — 0,54 52. 3. 44,00 — 4. 9,93 

4. ‚ 6. 22. 20,6 — 1,08 52. 5. 21,25 — 5. 50,54 


№ 113. с БООТЕСА. 


Поправка хроном. на звфздное время — -н 7. 59..55,2. АВ* —= 14, 7. 55,8. 
Состояь!е баромет. = 332,9 париж. лин. "Температура ‘воздуха = -+ 15,6 Р. 


>? Тюля 1830. 
1. 6. 14. 18 — 0,18 338. 52. 31,00 1. 1,71 
2 6. 16. 260 +018 338. 51. 32,50 +2. 0,97 
Обратное положен! лимба. 


3. 6.2. 48,0 — 0,90 52. 7. 3100 = 8. 0,90 
4. 6.27. 184 — 072 52. 10. 7,25 —10. 35,06 




































Полученный выво-дъ, 


Зенит. разст.* 
Резракшя 
Склонен!е* 


Широта мета 


Зенит. разет.* 
Рефракшя 
Склонен!е* 


Широта м5ета 


Зенит. разст.* 
Регракшя 
Склонеше* 


_ Широта мъста 


Зенит, разет.* 
Резракшя 
Склонен1е* 


Широта мета 


1 41,02 
— 20. 4. 21,36 
— 56. 38. 2,91 





16.2 Р. 


— 36. 33. 0553 


— 36. 32. 59,00 


т 40;98 
— 20. 4. 21,36 
— 56. 38. 1,34 


—.36. 32. 58,16 


41.00 
— 20. 4. 21,36 
— 56. 38. 0,52 





— 36. 32. 58,72 
Ат 41.09 
— 20. 4. 21,36 





— 56. 38. 1,17 
28* 

















— 9 = 


го й На Приведене от- 
а Состолн!е хроно- Состолще | Отщитыван!я на ани на `Полученный вызводъ. 
НХ метра Луи -Берту. ` уровня. лимб. мериданъ. Г 





№ 114. с воотТЕСА. 


в й Й) в _, и 
Поправка хроном. на звЪздное премя — -н_ 7. 59. 58,0. АВ* — 14. 7. 55,8. 

















Состоян1е баромет. = 332,9 париж. лин. Температура воздуха = 15,5 р. 
=? юля 1830. : 
| 1 и и о / й й й . йа й и 
1. 6. 30. 33.8 — 0,72 52. 13. 57,75 —14. 26,78 Зенит. разет.* — 36. 32. 55,67 
2. 6. 32. 51,2 — 0,90 52. 11. 8,75 —11. 39,51 Резракшя = _ 4149 
Обратное положене лимба. Склонеше* = 20. 4. 21,36 


3. 6. 36. 35.0 — 0,54 338. 30. 27,50 -23. 8,79 
4. 6. 39. 8,4 — 0,63 338. 26. 12,50 27. 28,29 





Широта мбста — 56. 37. 58,52 


№ 15. с вънцА. 


Поправка хроном. на звъздное время — -+- 8. 0. 1,9. АВ* — 15. 27. 31,2. 
Состоян1е баромет. — 332,9 париж. лин. Температура воздуха = -+ 14,5 Р. 


. >? Поля 1830. - 
1. 6. 52. 46,8 — 1,98 45. 25. 16,75 —38. 52,18 Зенит, разет.* — 29. 19. 47.45 
2. 6.58. 48,8 — 0,00 45. 12. 58,00 —26. 35,92 Рехракшя = 31,65 
Обратное положен1е лимба. Склонен1е* — 27.19. 42,33 


3 1.10. 46 — 2,88 345. 57. 275 -- 9. 48.75 
4. 17.13 342 — 0,72 345, 0. 3025 +6. 15,53 

















й 
5 


Широта мъста — 56. 38. 1,73 


_№ 16. с вънцА. 
Поправка хроном. на звфздное время —= -+ 8. 0. 3,3. АВ* = 15. 27. 31,2. 
СостоянЁе баромет. = 332,9 париж. лин. Температура воздуха = -+ 14,5 Р. 

2? юля 1830. , 
1. 7. 1. 4,8. + 0,36 45. 9. 1,00 —22. 34:47 Зепит. разст.* = 29. 19. 49,55 
2. 7. 4. 1456 — 0,36 45. 3.5415 —М. 29,88 Резракня == 31,46 
Обратное положене лимба. Склонеше* 2197,47. 42.33 


3. 7. 16. 19,4 — 1,26 346. 2. 4615 --4 0,94 
4. 7. 19. 6,6 — 0,99 346. 4. 3215 2. 14,98 





















































Широта ифста — 56. 38. 3,31 





№ 111. 2 ВЪННА. 
Поправка хроном. на звфздное время — -н 8. 0. 7,0. АВ* — 15. 27. 31.2. 
Состояне баромет. = 332,9 париж. лин. "Температура воздуха == -+. 14,0 Р. 
>” Поля 1830. г. : 
1. 7. 22. 23,4, — 0,90 346. 5. 57,00 +0. 49,23 Зенит. разст.* = 29. 19. 46,83. 
2. 7. 24. 57,6 (— 1,08 346. 6. 38,50 0. 11,62 Резракшя =. 31,29 
Обратное положен1е лимба. ‹ `Склонен!е* == 27. 17. 42.33 
3. 7. 28. 43,8 — 0,54 44. 46.26.00 — 0. 3,54 о 
4. 7. 31. 158 — 0,63 44. 46. 46550 — 0. 2612 


















































Широта мфста = 56. 38. 0,45 

























































— 221 -— 





м ; Т {е от- 
Визиро- Соетояне хроно- Состояше Отщитывашя на . Не м Долученный вытодъ. 
зан, метра Луи - Берту, уровня. димб$. меридань, 


_№ 18. с ввыцА. _ 
| й и Ь 1 И 
Поправка хроном. на звёздное время —= -+ 8. 0. 9,0. АВ» = 15, 27, 31,2. 


Состояние баромет = 332,9 париж, ‘лин. Температура воздуха = + 13,5 р. 
*? Тюля 1830. 


| ' и у и о и й Й о и 
1. 7.337342 — 063 44: 47/3995 — 1. 15,28 Зенит. разет.* = 29. 19. 44,19 


Г. 2. 7. 36. 456 — 0,54 44. 48. 48,25 — 2. 28,63 Резракшя - 31,57 
| Обратное положеше лимба. Склонен!е* = 27. 17. 42,33 
Э._ 7. 45. 45.0 — 0,99 345. 55. 51.00 1. 2,00 








4. 7. 48. 422 — 1,53 345. 52. 4,00 -+14. 5117 
Широта мБста = 56. 37. 58,09 


№ 119. о вЬнцА. 


Поправка хроном. на звЪздное время = -+ 8. 0. 10,0. АВ» = 15. 27. 31,2. 





Состоян1е баромет. = 332,9 париж. лин. Температура воздуха = + 13,0 Р. 
`? Шоля 1830. 
1. 7. 39. 346 — 0,00 44. 51. 13,25 — 4. 52,27 Зенит. разст.* = 29. 19. 44,34 
2. 7. 42. 0,2 + 0.18 44. 53. 20,00 — 6. 59,95 Реъракшя == 31,73 
Обратное положен1е лимба. Склонен1е* = 27. 17. 42,33 
3. 7. 51. 49,4 — 1,08 345. 47. 22,50 -19. 29,43 


4. 7. 54. 10,6 — 1,08 345. 43. 30,25 +23. 23,84 
. Широта места — 56. 37. 58,40 





№ 120. с БоотеЕСА. 


Поправка хроном. на звфздное время — -+ 8. 3. 58,1. АВ* — 14. 7. 55,8. 
Состоян!е баромет. = 331,2 париж. лин. "Температура воздуха = -+ 19,5 Р. 


| 2 Люля 1830. 
! Е. 5. 36. 34 -ь 0,36 36. 47. 4,00 —21. 58,97 Зенит. разст.* — 36. 32. 58,55 





| 2. 5. 38. 17,8 -ь 0,45 36. 43. 43,50. —18. 36,08 Резракщя — 40,27 
‚ Обратное положен!е лимба. Склоненйе* = 20. 4. 21,40 
а 3. 5. 53. 19,4 -н 0,90 323. 15. 55,75 - 3. 10,80 : 

4. 6. 2. 32,2 -+ 2,52 323. 19. 6,00 +0. 310 


Широта мфета — 56. 38. 0,22 








ЕЕ 


№ 121. + БООТЕСА. 
Поправка хроном. на звфздное время = + 8. 3. 59.2. АВ* — 14. 7. 55,8. 









Состояще баромет. = 331,2 париж. лин. Температура воздуха —= + 19,5 Р. 
> юля 1830. 
1. 6. 42. 16,2 + 0,27 36. 38. 24,50 —13. 17,38 Зенит. разст.” = 36, 32. 58,170. 
2. 5. 44. 37,0 - 1,35 36. 35. 4015 —10. 84,07 Реъракця =. 40,15 
Обратное иоложен1е ‘лимба. Склонен!е* = 20. 4. 21,40 


3. 6. 5. 8,4 — 0,27 323. 19. 17,50 +0. 2/11 
4. 6. 7. 150 — 0,00 323.`18. 51,25 -к 0. 19,44 о 
Е Широта мфста — 56. 38. 0,25 

































































































































































— 2% — 


о 


Визиро= 
вания, 


ь , 5 й 7 16 от- 
Состояще. хроно- Состолне Отщитытван!я на Ее НИ 
метра Луи-Берту. уровня. лимб. и. 


Полученный выводф, 


№ 122. „ БоОТЕСА. 
| 1 И | и! 
Поправка хроном. на звфздное время = -н 8. 16, 21.4. АВ* — 14. 2. 55,7. 


Состояше баромет. = 331,5 париж. лин. Температура воздуха. = = 17.0 р. 
25 юля 1830. 
м ь о и 1. и ; о / / 
1. В 4 0590.1 36542; 32505 =: 94811 Зенит разев* 36% 30, 58,35 
2. 5. 28. 52,6 = 207 36. 39. 39,75 —14. 38,56 Реъракшя › — 40773 


Обратное положене лимба. Склонен1е* == 20...4. 21.53". 


3. 6. 43. 6,2 + 0.36 3230. 6550 519. 07а 
4. 5. 45. 4,2 + 0,36 323. 18. 0,00 -ы 1. 10,80 


Широта мета = 56. 38. 0,61 


№ 123. .„ БоотТЕСА. 
Поправка хроном. на звЪздное время — -+- 8. 16. 22,2. АВ* — 14. 7. 55,7. 
Состояне баромет. — `331,5 париж. лин. 'Гемпература воздуха == +. 17,0. Р. 
23 Тюля 1830. 
1. ‚5. З1. 41,0 — 0,09 36. 36. 16,50 —11. 10,91 Зенит, разст.* — 36. 32. 58,78 
2. 5. 33. 53,8 — 0,18 36. 33. 55,75 — 8. 49,72 Резфракшя = 40,64 
Обратное положене лимба. Склонен!е* — 20. -4. 21,53 


3. 5. 47. 12,6 -н 0,81 323. 18. 35,25 -ь 0. 31,54 
4. 5. 49. 31,0 = 0,90 323. 19. `1,00 +0. 6,74 


< 


Широта мета — 56. 38. 0,95 


№ 124. «„БооТЕСА. 
Поправка хроном. на. звфздное время — -н 8. 16. 23.1. И ви 
Состоян1е баромет. — 331,5 париж. лин. ’Гемпература, воздуха — + Т.В. 
_ 23 юля 1830. . 
1. -5. 36. 39,0 — 0,00 36. 31. 24,00 — 6. 1719 Зенит. разст.х —.36. 32. 58,05 
2. 5. 38. 39,3 — 0,00 36. 29. 47,15 — 4. 42,00 Резракшя == 40,60 
Обратное. положен1е лимба. Склонен1е* — 20. 4. 21,53 


3. 5. 51: 38,2 -ь 0,63 323. 19. 8,50 +0. 0,03 
4. 5. 53. 56,6 -н 0,99 323. 19. 0,00 0. 10.23 
Широта мьста = 56. 38. 0,18 


№ 195. с БоОТЕСА. 
Поправка хроном. на звЪздное время — -+ 8. 16, 26.6. АВ* — 14. 7. 55,7. 
Состояще баромет. — 331,5 париж. лин. ‚ Температура воздуха — -4- 16,8 Р.. 
- 23 Воля 1830. т: . 
т. 5. 57. 14,» -ь 0,63 328. 18. 12,00 -+ 0. 56,33 Зенит; разст.* — 36. 32. 58,19 
2. 5. 58. 50,6 - 0,63 323. 17. 37,00 ск 1. 32,31 Реъракшя = 40,63 
Обратное положен!е лимба. ` _—  Склонене* '—=.20. 4. 21,53 


3. 6. 3. 52,6 -+ 1,35 36. 29. 26,15 — 4. 22.09 
4. 6. 6. 8,2 -- 1580 36. 31. 10,5 — 6. 6,40 о 
Широта мбета — 56. 38. 0,35. 
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№ 
Визиро- 
заня. 


Приведене от- 
щитьтваня на 
меридалъ, 


Состолше хроно- Состояще Отщитыванл на Полученный вы водтъ, 


метра Луи-Берту. = уровня, 





№ 126. с БООТЕСА. 


И. 


‘ } / | 1 И 
Поправка хроном. на звБздное время — = 8. 16 28,8. АВ* = 14 и. 55,7. 


Состолыйе баромет. = 331,5. париж. лип. 'Температура воздуха = + 16,8 14 
25 Фюля 1830. 


И Й и о И ' й - © ' 
1. 6. 9. 386 +108 36, 34. 30,00 — 9. 22.54 Зенит. разст.* = 86. 32. 57,82 
2. 6. 11. 40,2 + 1,08 36. 36. 41,75 —1. 34578. Резракшя ее 40,96. 
Обратное положеше лимба. Склонен!е* —=.20. . 4. 21,53 


3. 6. 18. 90 + 0,99 322. 59. 0,75 +20. 10,48 
4. 6. 20. 386 + 1.26 322.55. 5.15 -524: 16,08 





Широта мъста — 56. 38. 0,31 





. № 127. ‹ ВЪНПА. , 
| Поправка хроном. на звъздное время — -+ 8. 16. 34.5. АВ* = 15. 27. 31. 
. Состояьйе баромет. = 331,5 нариж. лин. ‘Температура воздуха = -+ 16,5 Р. 


23 юля 1830. 
1. 6. 42. 37.8 к 0,54 29. 37. 54,00 —25. 58,08 Зенит. разет.* = 29. 19. 46,43 
2 645 280 +027 259. 32. 56,00 —21. 2,60 Реъракщя я 31,09 
Обратное положеше лимба. Склонен1е* — 27. 11. 42,12 
‚3. 65. 26 — 000 330.96. 6725 615563 
4. 7. 0. 54 ++ 0.09 330, 928. 33,75 +3. 48,39 
Широта мьста — 56. 38. 0,24 





№ 128. х ВЪИПА. 
Поправка хроном. на звфздное время = -+ 8. 16. 35,5. АВ» — 15. 27. 31,1. 





| Состояне баромет. ` = 331,5 париж. лин. Температура воздуха = -н 16,5 Р. 
‚ 23 Мюля 1830. 
1. 6. 48. 17,8 `- 0,54 29. 28. 34,50 —16. 38,21 Зенит. разет.* — 29. 19. 48,35 
2. 6. 51. 3,8 -+ 0,54 29. 24. 46,75 —12, 49,30 Рефракшя = . 30,96 
| Обратное положене лимба. Склоненте* —= 27. 17. 42.172 


. 3. 7. 2. 41,4 к 0,54 330. 30. 10,25. ны 2. 11,48 
— 4. 7. 5. 18 — 0,09 330. 31. 12.25 --1. 6,99 
йе | Широта мьста — 56. 38. 2,03 
| 
№ 129. « ВЪНЦА. ; 
‚ т Поправка хроном. на звБздное время — -н 8. 16. 38,7. АВ* — 15. 27. З1. 

_ Состояне баромет. = 331,5 париж. лин. Температура воздуха = -+ 16,1 Р. 

о 25 Толя 1830. 

В. 7. 7. М4 - 0,54 330. 81. 57,5 -- 0. 25,15 Зенит. разст.* = 29. 19. 46,80 
2. 7. 9. 42,2 — 0,36 330. 32. 20,50 0. 2,64 Рефракшя о 30,86 
Обратное пеложен!е‘ лимба, 'Склонен1е* == 27. 17. 42.12 
3. 7. 14. 27,6 -+ 0,72 29. 12. 20,00 -н 0. 25,51 . 
4, 7. 17. 10 -н 1,26 . 29. 13. 10,00 + 1. 14,64 























Широта мъста = 56. 38. 0,38 
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: : а Приведеше от- к 
Состоян!е хроно- Состолше Отщитываня на щитываня на : Полученный вывод. 
метра Луи-Берту. уровня. лимб$. меридань. 


№ 
Визиро- 
ваня. 


№ 130. „ вънцА. 


й : Ь . 1 И. у | 1 И. 
Поправка хроном.. на звфздное время — -+ 8. 16. 40,8. АВ* — 15. 27. 31,1: 





Состоян!е баромет. = 331,5 париж. лин. "Температура воздуха = ++ 15.8 Р. 
25 Поля 1830. 
вии и о и ии 5 р 
1. 7. 19. 14,6 + 135 29. М. 13,00 — 2. 18,30 Зенит. разст.* = 29. 19. 45,33. 
2. 7. 21. 22,4 + 1,44 › 29. 15. 36,75 — 3. 42,31 Резракшя = 31,08 


"Обратное положен1е лимба. Солонене* — 97. 11. 42.12 


3. 7. 31. 5,0 — 0,00 330. 19. 3,50 +13. 22,33 
4. 7. 33. 53,0 -+ 0,36 330. 15. 5,75 +1. 18,69 





Широта мета 56. 37. 59,13 
№ 131. © ВЪНЦА. 


Поправка хроном. на звфздное время — -+ 8. 16 41,6. АВ» — 15. 27. 31,1. 
Состоянйе баромет. = 331,4 париж. лин. Температура воздуха = -+ 15,5 Р. 


23 Тюля 1830. 


1. пы. 26 +08 2. 1. 3650 —5. 4471 Зенит. разот.* == 29. 19. 46,55 
2. 7. 26. 55.0 -+ 0,54 29. 20. 21,00 — 8. 26,52 Резракшя = 31,25 


Склонен!е* — 27 М А 




















Обратное положен1е лимба. 


3. 7. 36. 294 — 0,00 330. 10. 57,00 +21. 25,70 
1 7 39. 210 — 0,00 330. 5. 55,50 +26. 26,24 





Широта мета — 56. 38. 0,52 


$ 143. 


Вышепомвщенныя наблюдения учинены по Полярной ЗвЪздфвъ объихь ея 


прохожденяхъ, по с Боотеса и по х ВЪнца, и въ разныхь положенляхь вер-. 
н1ера противу лимба; приступимъ къ разбору сихъ наблюденй отдЬльно по 


каждой звЪздь, раздьляя ихъ на отдБленя, по принятому нами порядку. 
Полярная. Верхняя кульминащя. 


№ чиело № отдфльныя , разноеть квадрат. 
отд. наблюд. отд. наб. - наблюдевя отъ средн. .-. разноети. 


8. 1. 56. 38; 190 м 1529391 
р) 2955 — — 0,16 0,5776 
=. 313 0,12 — 0,0144 
4. 315 4 074 — 0,5476. 








































ЕЕ 





= 9 








Откуда № = 0,755 и Е —0;084: 


т в. а аа и. ыы и 

5: 1569 38/2 535. + 934 15,4156 

6. 491 + 1520 — 154400 

: 0,44 — 2,57 6,6049 

Е 8 3,01 0,00 — 0,0000 

8. Среднее — 56. 38. 3,01 Е = 15,8922 
Откуда Г — 1,016 и. Е = 0,359. 

И. а вы 219 1 0,66 — 0,4356 

—- эта ° 0,54 0:99 0,9801 

3084. 0,49 111 1,2321 

Зы. А®Т. `1,49"^ — 0;04 — 0,0016 

36. 9,32 `° + 1,29 — 1,6641 

9. 0,93  — 0,60 — 0,3600 

38. 2.47°° -р 0,94 ° 0,8836 

39. 1,40 ’ — 0,13 — 0,0169 

_8. Среднее = 56.°38. 1,53 Е = 5,5740 
Откуда''Ё = 0,602 ИЕ 0,213. 

и. о м 6 бе 1000 00091 

4: 1 1,83 — 0,06 0,0036 

49. 1,84 ° — 0,05 0,0095 

-43. 2,438 + 0,54 0,9916 

44. 9.41 + 0,59 — 10,9704 

45. 1,40 — 0,49 0,2401 

46. _ 115 ° — 0,14 0,0196 

47. 1,69’ — 0,20 — 0,0400 

.8. Среднее — 56., 38. 1,89 Е — 0,8759 


29 





















































атвадвн № 
золсотдь 


„ТУ. 


УТ, 


— 256 


иело, №’ ванас ах отдфльныя у разность " квадратъ 
наблюд.>‹ отд. наб. 3: позмабаюдешя) и сто отыередн. .; разности. 


1618.-- 48.280 56.1838: 


49:5. 
50110 
08 о 
53. _ 
2. — 11 
в 55. 


›8- Среднее, = 56. 38, 


206 0,99 — 0,90 


0,15° — 0,34 
073 0.24 - 
0,567 4 0,07 


д 690 0 


АР 
Я 


› 0.09 ^^ 0.47 


0.1 =0,245ту:=> 0,25 
‚1,03, - 0,54 
0,49 5 Е = 


гг Откуда. Р.= 0,950 и Е — 0,088. 


о а В, 5%. 
58: - 

59. 

`60. 

62.76 
< 63. 


_ 8. Среднее = 56. _ 38. 


1.266 .— 0,25 
о т 0 
Он 
1.332 "68 
2.20.5 + 0,69 

-52:-——— 0,30 

ОБН Да 

= 646: узте 0,05 
1,51 о Е — 


› Откуда. =. 0,251 и Е — 0,089. 


08 брт 56, 38, 
65. 
66..; 
67-0: 
76.. 
т. 
98. — 
19. 


8. Среднее —56. 38. 


1,16; — 0,20 
20.63 сз. — 0.13 
0:98, — 0,43 
304 в. 16 
1,9954 = 0.68 _ 
114 г; 1 0,38 
-0,64 —_— 0,19 
013 11063 


0,0400 
0,1156 
0,0576 


0,0049 
0,1681 


0,2209 
0,0625 


0,2916 


0,9612 


0,0625 
0,0001 
0,1156 
0,0394 


` 0,4761 
0,0900 


0,1936 
0,0025 


0,9798 


0,0400 


0,5399 
0,1849 
2,8994 
0,3969 
0,1444 
0,5184 
0,3969 


1,36 Е = 5,0368 








| 


| 
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‚Откуда, Е = *© '512 и Е = -. 0/02. 







Изъ сего ‘получится | общее ‚бредиее, ИЗЪ всвхь шести отдълешй: 





в _ Ве 00. -38:- З.0т 5. о о 0,359 
а | 11.53 0,213 
ш. 8 3589 0,084 
Уно гв. 0,49 0,088 
У. 008 31,51 0,089 
ие и 3,36 0,202 
Среднее 56. `38. 1,63 т 00 
`Полярцал: Нижняя кульминация. 
)№° | Чиело мо отдфльныя разность квадратъ 
отд. наблюд. отд.наб. —  наблюдены. _ оть среды. — разности, 
Я & = 956 Е 38а багов 609 — 0,0081 
- 10.. -9,01. 226 0,90 — 0,8100 
11. 147. 0,36 ›. 0.1296 
12. 1,16. + 0,05 — 0,0095 
13. 0,85. — 0,26 — 0,0676 
14. 1,500 039 05 
15; 0,09. — 1,02 — 1,0404 
` 1багв: 0,550 — 0,54 — 0,2916 
8. _Юреднее=56. 38.  ШЛЕЬ. Е — 2,5019 
- Откуда в — 0,403 и Е — - бум. 
и. В Е 043 0,1349 
а 8 ) = Пи сако 0,90 0,8100 
19:0. 0,965 —1,05 11095 
0. 2,312 + 0,30 — 0,0900 
Э1: 0,87 — 114 1,2996 
-* 99; 3,09° + 1,08 11664 


29" 






































































= № = 


№ чиело № отдфльныя разноеть квадратъ 
отд. наблюд. ‘отд. наб. '’ снаблюденя. ” :: отъ ередн. разности. 


23. 56, 38. 239 + 0,38 0,1444 
94. 293 + 0,99 0,3464 


8. Среднее —56. 38. 901 — Е — 5,6442 
Откуда Р = 0,606 и Е = 0,214. 


95. 56. 38; 958 +4102 10404 
%: —— 197 — 0,29 — 0,0841 
и Ра 1,02 -— 0,54 0,2916 
5.7. = 1 0,0 — 00005 
59. _ 210 0,54 0,2916 
30. 148 - 0,08 ° 0,0064 
31. совонао 0,93  —50)68 50,3969 


1. Среднее` — 56, ® 3807 1,56% 2 Е —1 2.1135 


Откуда Ё = 0,400 и Е — 0,151. 

ТУ. 85.08-= 89.11 56. 37. 5910 — 0,19 0,0361 
600 = 00 59,971 + 0,10 — 0,4900 
91280 59,05 ' — 0,24 — 0,0516 
92:7 › 59,5411 + 0,25 — 0,0695 
93:0: 59,8651 - 0,57 0,3249 
94.7 58110: — 118 — 153994 
--404;: —— < 58,91-—= 1409. —1,0404 
Пе м 2 тю 10 
‚8, Среднее = 56, 37. 59,29 ЕВ = 46189 

› Откуда Ё = 0,548 и Е = 0'194. . 
\.50.59 8020 56. 31. 60,010: + 0,54 — 0,2916 
_. Зе — 59,0355 — 0,50 — 0,2500 
89.0 59,36: — 047 — 0,0989 
885 > 58,9753 ›— 0,56 — 0,3136 























о 
п. 
Ш. 


_ 2 
у 


м 


число 
отд. наблюд; 
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— 


№ отдъльныя 
отд. набл. наблюдения. 
84. 56. 37. 59,04 
85. 59,71 
86. 60,11 
87. 60,05 
38, 59,46 


УТ. 


9. "Сродисе 


— 56. 


‚31. 


59,53 


Откуда Ё = 0,317 и Е = 0,106. 


8. 68. 
69. 
40. 


пы 


12. 
13: 


56. 


| 142: 


15:1 


8. Среднее — = 56. 


38. 


38. 


1,40 
1,03 
1,64 
1,02 
0,95 


0,69. 
9,04- 


0,42 


0,90 . 


разность квадратъ 
отъ сред. разности. 
— 0,49 0,2401 
+ 0,18. ^ 0,0324 
40,58 20,3864 
420,52. — 0,2704 
— ‘0,07. 0,0049 
Е = 1,1683 
т 0,50 — 0,9500 
0,13 — 0,0169 
+ 0,74 — 0,5476 
+ 0,12 0,0144 
+ 0,05 — 0,0095 
— 0,91 0,0441 
— 0,86 — 0,7396 
— 0,48 — 0,2304 
Е = 


Откуда Е = 0,346 и_ Е = 0,122. 


Изь сего получитея общее ереднее изъ вефхь шести отдёленй: 


38: 











8. 56 1,11 съ обролти. погрьши. 0,143 

8. 9.0 = 0,214 

1. 1,56 -— би 

8. 0.0 39, 59.99. —— 0,194 

9. 59,53 06 

8. 38. 0,90 ——— 0,122 
Среднее — 56. 38. 0,13 0,058 


Посему получимъ широту точки. Тарасова, извлеченную изъ одвихъ на- 


блюден полярной звЪзды, слБадующимъ образомъ : 


1,8455. 










































= 30 = 


изъ’ верхн. ку — 565 38:.163 съ вфроятн. погрьши, 0,047 


изъ вижн, — > ие бы ———__ 0,058 


0.0 Средаве = 5617.38. 118 2 = 90.037 

Наблюденя полярной звЪзды въ обфихь ея кульминашяхь, составляютъ 

два полныхъ ‘ряда наблюдений, состоящихь каждый изъ шести отдъленй, въ раз- 
выхь положешяхь уилмба, и потому сей конечный выводъ долженъ быть весь-. 
ма близокъ_ къ истин. — Но’ р сих лен были сдБланы еще 
наблюден1я < Боотеса и « ВЪнца, первой БЪ четырехъ, — а посльдней въ трехъ 
положеняхь ‚лимба, и слфдовательно пе‘еоставляюния полныхь рядовъ наблю- 
денш; посему разсмотримъ ем семь ‚отдъленй въ совокупности, посль чего 
возможно будетъ еличить ИхЬ ‚результаты съ. результатомъ выше полученнымъ. 
% Боотесц. о 
№ ео. № _ отдфльныя : разность квадратъ 
0.0 отд. ‘наблюд- отд. наб. наблюдешя. отъ средн. разноети. 
Г. 20.6. 9500 56. 39 05 — 053 0.6350 
| 96.0.1 9 — 0" 00959 

97; о р 2,2801 
98:2 т 0,27 — 0,0729 
— аа и 

м ри 











6, Среднее =Е 56. 38=: 1,39 Е — 3;0973. 
Откуда Г = 0,531 и Е — 0.217. 
в о о рб 

о _ ‚ 0,25 — 0,16 . 0,0256 
м _ .0,61 + 0,20 — 0,0400 

Г 0,5 +054, 0,2916 
_ 194. о о о 


ое 600056 


а 60 дю 


7. Среднее. =`56. 38:2: 01 „лаб. Воеаа0,4598 о 
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” Откуда о = 087 иЕ = : 6.бти: 


№ число № `’отдвльныя ‹  раЗНость квадратъ 
отд. наблюд. отд. наб. наблюдения. отъ сред. разности. 


а 1 3 2, ра 40504 
о 134 + 0,45 0,2095 
с 0,52. — 0,37 0,1369 

1 име оовело,отва 

114.060 2631.0658.591943- 0,37 — 5,6169 

.5. ‚Среднее =56. _38. 05%. ге Е = 10,1151 

а Откуда = 1.073. и Е = 0,480. > ый _ 
оо ю 5 1,50 + 046 0216 
р о 0 
105. 0 10 00056 


3, Среднее =56. 38. 1,04 ` ЕТ 0,4961 


я ) ИА @ : И : 
`` ОГ 0,33 и Е = 0.212: 
#. Втьнца. ь — 


т. 106, 56. 39-060 0.55 0.0655 
107. - 90 9589.96 Е 1995942 3,8095 
Тоби 23 2110601 ° 220,97 197 0.0999 
109: 317150,49:0 2044 179910736 


4. Среднее =56. _ 38. 0,87 Е — 6,0115 
Откуда Г 05 м Ро ОЙ, в. 
И. в а р 160 
6 _ 34 294 856486 
о 0,45 + 0,05 0,0025 
118. 1. 50 9 53361 
119. _ 5840 — 9,00 4,0000 


15, Среднее = 56. 38. 0,40 Е = Ли 
Откуда Г = 15499 и Е = 0,670, - 
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№ чиело № отдфяБНныЯ разноеть квадрат 
отд. наблюд. отд. наб. наблюдения. , < отъ ередн. разности. 


Ш. 5’ № 56. 38. 094. _— 0.22 0,0484. 
и о 
129. 10,38 = 0,08 — 0,0064 
130. 37575918 "-^—=4338 072147689 
В" 38. 0,52 + 0,06 — 0,0036 


› 5.-Среднее = 56.`238. 0,46 Е = 4,2922 


“Откуда Г — 0,699 и Е = 0,319, 


Изъ веъхь вееми отавлени очи общее среднее сльлующее: 


&« Боотеса 1. 6, 56. ^ 38% т 39° съ въролтн.. погрьшноет. 0,217 
- М. — ‘0,41 м. 

ш. . о 
О 

% ВЪнца о 1. . о От 
п. : м 00 

ш. - | 0,46. 0319 


Среднее = 56. 99. 0.18 0 

Принимая теперь се опредБлене съ равнымъ. вЪсомъ противъ другихъ, мы 

получимъ широту Тарасова изъ вебхь наблюденй; ельдующимь образомь: 

изъ 48 верхн. кульм. Молярной — 56738: 1163 съ вр. погр. 0'047 

— 48 няжн, — и 0,73 0,058 

—— 35 наблюд. х Боотеса ихВънца= о 0,78 т 0,061 

Среднее о 0,031 
которое и принято за широту центра пирамиды въ ТарасовЪ. 

о 5 144. 

Наблюдешя для опредьленя я Виму та тригонометричеекой: Точки вЪ `Опочкъ, 

произведенныя въ 1830 году еъ центра пирамиды, ноетроенной въ Тараеовъ. 

Примфчаше помфщенное въ $ 130 относится: равномфрно и кь послвдую- 


шимъ наблюден!ямъ. 





= 988 = 


Наблюденная * В Меньшаго Медетдль\ `` ем. 
Отсчитывашяна Состоян!е’ Состоя" Отечитыван я" '^’”?`” Данныя величины‘ 
лимбЪ для зем-‘’’ хронометра не на лимб для > р : 
наго предмета.  'Луи-Берту-" ’урбвня’'” `авЪзды. } для‘вычиесленя. 





№. 1 ой 1830. 


в ы цй | / п о.) Й) 

9 ВЕТ = + к —+ 7. 16.246 © = 6.1. 47,86 
на 7 а я й - ‚© амиле. я \ } о ГР. а 
349; 13. 59,50 18:23. 23,8 = 353. 41. 45,75 АК*— 14. 51. 1852 ,— в 8,84 


90 — 474251. 1$.2 &« = 4.21.55.09 
Азимуть земн. предм. — 10. 39. 42,95 


№2. вы 1830. 
о а 1.16. 257 С = 5.37. 12,54 
349, 13. 56,50 ‘18.30, 6,02 9,4 354. 16. 10,50 А АВ*— 14.51. 18,9 и: —= о 8,45 
нм с 9’ — в 14551.82 & — 6. 2.22.45 
Азимутъ земн. предм, = 10. 39. 34,99 


ПО оС 


> 


№3. 3 тем 1830, 


и. о. | и =. 1167 6 = 4%. 4,90 
349, 14. 3,50 `18.39.28,4. —17,9 355. 5. 18.50 АВ м9. 082 — 16,01 


б = 74251. 18,2 = 5. 50. 48,99 
Азимуть земн. предм. 10. 39. 53,89 


№ дв и 1830. _ 
к = "716. 282 С = 4.23. 58,62 
Е | м т ле а } ве ое. 
349. 14. 0,75 ‘18:44. 13,4 —16,4 355. 0. т. 00° АВ— 14.51. 182 не — 149 
а 9 а 9 =474251.182 « = 6.15.55,61 
Азимутъ земн. предм. — 10. 39. 54,23 


№ 5.35 Пюдя 1830. — 
| Ь 
о к — 7. 45. 16,1 С — 8. 25. 36,17 
349. 13. 54,75 17. 28. 17,0 + | 351. 28. `4,00 АВ*—= 14. 51. 17,7. Е 0,00 
о ое 5 =-174251.187 &« = 2.М. 9,25 
Азимутъ земн. предм. ==10. 39. 45,42 





№6. 5 юля: 1830. 
$ 5 Ве. и. И. © — 1050. 95 
349. 13: 56,15 11.34. рае — -:4,9. 351..57.44350 АВ*= (14:51. 17,7 Чи = — 4,47 
а ЕЕ в 5 - НН 9 =-74251. 18,7 = = 2. 45. 43,28 
Е.Е ХТ: эцн ива е еекной Азимутъ земн. предм. = 10. 39. 50,76 
30 
































Отечитывашя на 


лимбь длясзем-. 


° наго предмета. 


349. 13. 47,25 


349. 13. 45,00 


4. 14. 32,25 


.4. 14. 27,75 


4, 14. 34,0 


4, 14. 38,0 


и. `42. и й ‚42033 352; 38.25.50 АВ"  14.51.17,7 
и. 47, 162. - ‚та 353. 4.5415 АВ" 14.51. 17,7. 


18.17.64 250 10.39.3450 АВ лил 


38. 39. а -12..38. 4925. -АВ*— 0 14..51.11,7 
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Наблюденная * В. Меньшаго Мелводано И орлы, © боаюослая 
Состоянте ..Состоя-; Отечитываня 2. Ланныя. величины з 
хронометра не на лимб, для. с В а 
Луи-Берту. ‹ ‚уровня, звфады, (3:0. для, вычиелешя.. 


№1. 5 "Поля 1830, 
+ 141850 
Ё 


9 = 110ы. 18,7 й 
Азимутъ земн. предм. 

№9.  брля 2830. 
к ЕЕ 9. ЧБ, 194 С 


а в 
Азимутъ земн. преди. 

№ 9. _ < Шоля 1830. 
и. еж (В 


97 4-4061. 87 
Азимутъ земн. преди. 


№ 10. , : оля, 1830. 
ы а : Е и 45. 25,8 С 
18. 24..59,4 +117 11. 20. 32,00 АВ*—= 14.51. ТИ и. 
и но о бы. 187 а 
Азимутъ земн. предм. 


№ 1..5 Голя 1830. 
о ее = К = т. 45. 27,2 С 
18. 32.50,2. -+- 3,8. _ 12. 1. 37,50 АВ*—=, 14.51. ‚1757. 
р. о ты, 18,7 & 
Азимутъ земн. преди. 


№ 12. 5 Люля 1830: 
ь 
р 145.294. .6 


в — +1 ы, 187 = 
Азимутъ земн. предм. 


=: 9. 14, 46.96 


14052 ни во = 18,42 


— 3. 24. 56,67 
— 10. 39, 42,93 


‚ №а08.2 НИ. а 


са * — 


‘баы5,2 те 


1215.7 а 

















Го 
| 
р 

Ч 


‚34. 12. 


34. 12; 


Отсчитыван!я на 
лимб для зем- 
наго предмета. 


19. 18: 


19. 13. 


19. 13. 


47,75 19. 3.455;0 


45,75 19. 38: 42;2 


Наблюрденная * 


Состоянте 
хронометра 
Луи-Берту. 


, И 5. ДИ И „ВВ д И, 
19: 13. 21,00 18,58. 46,0 


10,25 19. 10. 54,6 


. 2 
7,50 19. 15. 31,07 


48,00-- 19. 33: 12.6. 


а 


В Мепьшаго Медетдя. 


— 


235 


№ 17. "5 юля 1830. 


Ь 
Е 7. 45. 37,6 








< Вы воды 


Азимутъ земн. преды. 


#& —10: 


== 10. 


=. ©. 


=, 


— 10; 


‚Состоя-. Отечитыватя: Данныя ‘величины, 
н1е на лимбЪ. для т : 
‘уровня... звЪзды. для вычиелен!я: 
№ 13. 5 Голя. 1830. 
к = т, "45. 31, Й с 
Ив Е 
` 6,5 29. ‚16. 16, 50 АВ*— 14.51. 1.1. папеа 
а. 0: — 24149 51.1857)! -> 
Азимутъ земн. предм. 
№. 5 _ 1830. 
Не "И: 1.45.35 0 
`'— 154 --29.43. 9,25 А 14. 51. 17.7 Е — 
ПЕ и БОВ ое ы. \18}7.5: 
Азимутъ земн. предм. 
‚№ 15. 32 Поая 1830. 
| — о 
101 30.20. 13,50 АВ" 14.51. ММ ры 
в. 915 — 9742-51018, 755. и 
Азимутъ земн. предм. 
№ 16. ‚25 Люля (1830. 
| 
ха к — + 7. 45. 34.5 с 
Е. 
—11,0_- 30: 44; 23,755 АВ*— 114. 51.17,7 я 28 
2 9 = 74251. 187. хм 


== 


Е! 


| 
и < 


ЕЙ. 


к _с 
7. 16.3575 АВ*— 14.5157 тах 
бб = 745. 187 & 
Азимуть земн. предм. 
-№° 18. 5 Тюля 1830. 
1 
к = 745.385 С 
47.45. 8;50 АВ*= 14.51. 17,7. Чаи — = 
0 —=--74051.187 & 


210,9 


Азимутъ земн. предм. 


а. 


= 10. 


30* 


129, 
39. 


27. 


. 23. 


. 39. 


52. 


. 37,15 


5,75 


. 49,75 
. 26,90 


. 36,52 


1,24 


150,26 


26,78 


4,88 
8,93 


154.32 
39. 


49,44 


. 14,79 


9.73 
6,52 


‚ 51.73 


57,52 

6,39 
41,36 
43,84 


40,96 


‘10,80 
32. 
39. 


21,95 
40,99 
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Наблюденная * В Меньшаго Медвтьдя. (. 3 ААииа а 
Отсчитываняна Состоянуе.  Состоя-.“ Отечитьван тие > Даниш величины. 9 
лимбф для зем-( хронометра не на лимбЪ: для: ан В 
наго предмета. Луи-Берту, .:›уровня. звфзды, (10 для вычислена. 


№ 19.4 Поля 18307 


ь О а т А 1.45, 40 0 
У.5Е В; И : й 
19. 47.54:4 1: 4,9 48. 33. 15, 50 АВ 14.51. 17,7 

и д = 14251181. 9 
Азимутъ земн. предм. 
‚ № 20. ` 5 Поля 1830. 
: р 

А О Е 109 
19. 53. 43; 4. — - 5 49. _3. 26, 00 АВ*— 14.51. 1757 Вир 
9 1. ве 

Азимутъ земн. предм. 


№ 21. < юля 1830. 
а. о и. 40. 234; © 
17.25: 22.6156 5,9 _ 51.31. 08, 50 АВ"— 145.7 Е 
а — 1105 187 № 
Азимутъ земн. предм. 


№ 22. 78 юля 1830. 
| 
| т К = 7. 49.243 С 
‚ 17. 30; 36,2 13:2 51: 57; 48:75: 1 АВ*—0.1 14; 51.17,4 аа 8 
ь СНЕ И б- 7435118 
Азимутъ земн. предм. 


№23. "и Поля. 1830. 
о к —- 7.49.2557 С 
17. 38. 43,00 — 2.2 ‚52. 39. 3415, и". - 14.51. т. 
| -е хо ы 187 
Азимуть земн. предм. 


№” 24...42 Тюля 1830. 


бое 0 К + 7.49. 2656 С 
49.11. 11,75 17.43. В 98 А.Т ЛАВ" 0.014511 
се 5 В Е ат 0 Е Вт = 


Азимуть земн. предм. 


{ап5.2 т 


. АВЕ. 


'атв. 2 =. = 


о и 
м 3. 40. 43,68 
— 4.36 
= 14. 10. 13,89 


— 10. 39. 30,21 


2. 
= 10. 


=. 


2. 
== 10. 


=. 


= 9. 


== О, 


—= 6. 46. 41.75 
г 8 3.98. 
— 3.53. 3,98 


— 10. 39. 45,43 





в 


В Меньшаго Медаль в © 
Состоя-› Отечитываюяз ог 

не на лимбЪ ‘для 
„уровня. звЪады.,:: 


Наблющенная * 
Состоянте. 
хронометра 
‹ «Луи-Берту.. 


Отечитыванйя на Данных величины > 


лимб для зем- 


наго предмета, для вычисления ; 


8] Поля. 1830. 
Ь 1 УД 
К —- 7. 49. 30,0 
-АВ*—! (14.51. 1757 
д —+ 74051. 18,7 
Азимуть земн. предм. 


№25: 
о 


54 + 0,3 - 69. 46: 30,505 я 
$ [22 


: 64. 10. 3.75 


№ 26:. :в Голая‘ 1830. 
Ь 
к — + 7. 49.317 


70. 36. 42.25 АВ*—=..`14.51.47,7. 
д —4 74251. 187 
Азимуть земн. предм. 


с 


_ 18, 13:17,02 55,5 


‘Запр 7 
& 


№ 27.10 Поля 1830. 
| 
К —+ 149 330 
АВ*— 0 1. 51017,71 
6 =-- 1745 51. 187 
Азимутъ земн. предм. 


С 
Е 


5 18. 20. 34,22 = 61 271. 15.3575 


1а08. Жи 
% 


:6 


6 Поля! 1880, 
| 

о % — 1.40. 339 

"11. 407371507 АВ*= $ 14. 51.17.71 

9 = 74551. 187 

Азимутъ: земн. предм. 


№285. 
каво с 
118; 25. 31:05 


Чаше = 
& 


2 


№ 29: 78 Толя 1830. 


к 40.374 

88. 2732,00 АВ*—.  14.51.17,7 
9 — 74051. 181 

Азимутъ земн. преди. 


- 18; 46.1 1.0 


с 
Е 
-г. 3,5 
о . 


№ 30.756 Поля 1830. 
1 $ 
Ко += 7. 49. 38,4 
88. 5814,25 АВ*= 14. 51117,7° 
д —=-174951. 18,7 
Азимуть земн. предм. 


Е 


п .2 
& 


18, 51.53:6°-н 3,6— 


В 
1205.7 


Выводы 


— 5. 3. 17,61 

= 0,27 
5. 36. 27,02 
— 10. 39. 44,66 


4. 12. 56,73 

‘р 4.91 
6. 26. 46,16 
— 10. 39. 42,89 


— 3. 34. 58,95 
5,43 
7. 4. 50,07 
— 10. 39. 49,02 


— 3. 9. 10,35 
1,07 
— 1. 30. 33,68 
— 10. 39. 44,03 


= 1.21. 52,22 

+ 3.10 
9. 17. 40,10 
== 10. 39. 32,32 


0. 51. 3,80 
`-Е- (819 
— 9. 48. 26,94 
— = 10. 39. 30,74 
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Наблющенная * В Меньшаго Медетья, “1. оз т 

Отсчитыватяна Состояние: Состоя". Отсчитынаюя › Даши водичины ‚0.2 визляылнето 
лимб ‘для: зем-" хронометра ше на лимбЪ для. Л 

наго предмета. Луи-Берту: ‘уровня. зв5зды. 2. ) для 'вычислентя;: - 


ыы Вне во див 














№31. 5$ 1 оля? 1830. 
Ви о й 
ре Оо. Е + К + 749. 397- © — 00. 
о / И! | / #! - й о / И о . Ё м ее 
79. 9.40.5 18:59. 13.4. 1.4 _`89; 36. 53,50: АВ*— 14. 51.19,7 ой 1 № 
в а ОЕ д = 7451.18,7 & =10.27. 
Азимутъ земн. предм. = 10. 39. 


№ 321:.16 оля? 1830; 
Ь 
. ГЕ Е Я К =ь 7. 49. 40,7 о = ©. 
, 9.35,0 -Ю: 5.13.81 сы 0,3 90. 8:4475: АВ"— Ом. 5,0! = ее, 
ви А а ме 9` — +74, 51. 157 « — 10. 
Азимуть земн. предм. = 10. 














№ 33... 2 оля 1830; 


Е 3 950 о. Е = + 7.49. 44.8 с 

. 8.37,75 49, ПРЕ — го 3 107. 1013,75 АВ*= 7 14.51.1771 еее 

и ВЕ ЛО т а. д =--740 5. 187 = =13, 
Азимутъ земн. предм. = 10. : 


№234. 16 Голя 1830. 


вв = | — + 7.49.4551 С. —= 2.50. 
. 8. 81,25 19..34.11:8: = 37 ‘от. 38:55;15: АВ*—: | 14. 51. 17,7 Ее 

в \ Е г. д = + 74951. 18.7 @.— 13. 30. 
Азимуть земн. предм. == 10. 
































№35. а ° Поля! 1830; 











Е Е ошаЕ 6-3 
8. 42,50 19. 42. ви - -: 1,9 108. 20.45;00° АВ*= © 14. 51. 17,7. аби. 0: 

у в. о = 51.187 @ = М. 12. 0 
Азимуть земн. предм. = 10. 


№° 36...56 оля (1830: 


Би. ое к — в 740 491 = 
8. 38,50 19. 48. оз эн. 108. 5Ъ, 4 253 АН, 14. 51.47.71 ее 


9 =4+14. 51.187 &« =М. 
Азимутъ земн. предм. = 10. 
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Наблюденная * В Меньшаго Медетда ` АИ В" мис 
Отечитываня на Состояние»: ; Сосхоя-л ст `Отечитывая нросОДанныя. величины 
лимбБ ‘для зем-  хронометра не › на лимбЪ: для... ой ата) 
наго предмета. Луи-Берту. :.; уровня: звЪзды.. лопос для вычислена. : 





№37. 5! Поля 1830. 


ОЕ = 9 ое К —-+ 7.53.'377 С — 5.24.55 
© й 1 и 1 1 Ё 
109: 7.26.2517, 55) 162 = ТТ 114. 2210/75: АВ 14.51. 11,6 т. — 


5 
О — + 74° 51. 18,9 &' — 5. 14. 45% 
`Азимуть земн. предм, = 10. 39. 


№ 38..- 35 юля 1830: 
т. рЬ К — + 7053. 38.7 е-1 
- | Е 
109; 7.19.25 —18; №. эн 1,4 14. 52.28,50. АВ*— с 14. 51. 17,61 
НИ 5. 
"И 02-0 Вот 1 у у № = #94. 951,189 со 
08.0 гы Азимуть земн. предм. = 


№ 39.57 Поля. 1830: 
Ев ‚ бов. вах - к —+ 7.53. 30,9 @ — 
109. 7.-17,50- 18, 8. 25.02 — 0,7 115. 30: 28,25 АВ*-=0.0 14. 51. 11,6 Нива 
а дн == 7% 51, 189 м. —= 6. 
Азимутъ земн. предм. = 10. 


№. 40... = Поля. 1830, 
: Ь 
з рае: К —Ф 7.55. 40,8 © — 
| ЕЙ. 
109. 7..13,00.- 18, к эн не. 4 15. 56, 21,00 АВ»: М. 5: ;6 ТЫ ей. Е 


> 9 = 74251. 18,9 & — 6. 
Алимутъ земн. предм. = 10. 





№’ 41. 7 Поля 1830; 
. На. Е —+ 7.53. 44,0 © —- ^^ 
+ , 
124; 6,19,75 158. 31.37.05 — 3,3 132. 30. 33,25: АВ*=0 14. 51517;61 . Вет. 


д = + 74551. 18,9 и = 9 
Азимуть земн. предм. = 10. 





№42: 37 юля 1830, 
№ ба кои © = Ви 
} Е 
124. 6.16,25 — 18; 36. 10 Е - 182. 5427002 АВ. 5.17,6: зе ооо 159 


Чайр. 


9 =4174,51. 18,9 хх = 8.48. 12,34 
Азимуть земн. предм. — 10. 39. 44,09 
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Набллоденнал * В Меньшаго Медетёдял ИГ. зом $ ^ мрАмгос ай 

Отечитываняна Состояние 1 Состоя: `Отечитыват я: "т Данныя” величины оо р виватии 
лимбЪ для’ з6м-' хронометра, зе. на лимб. для“ и: о а 1 узоцх Ве во На 
наго предмета. Луи-Берту: уровня. т. звфзды.. ие для'вычиеленя нь физик очен 


ры 


№° 43. - =71 Поля -1830: о 
Буи ий 
‚3 } Е Бе. к —ф+ 7.53.4600. © = тм. 1.04 
В И Й о и 9 м т ре ыы 
124. 6. 22,15 18. 43..20,6° -н 6,2 133. 31. 48,00 АВ*—= 1. 51.176 пон 5,49 
ЕР О.в ет 9 =--74951. 18,9 & — 9.25. 30,74 
. Азимутъ земн. предм. — 10. 39. 41,78 


о. 


№° 44.127 Поля 1830. . 
| 
и. а ВЕ 66. . К — + 7.53.4658 С — 0.48. 44.12 
‚ 6: 14,75 =18; 48. 11,8 -н 5,7 133. 57. . 0.505 АК 1 14.51.17,6 п -0-` 5504 
Га а бе а 9 = 74551. 18,9 а = 9.50.50,79 
Азимутъ земн. предм. — 10. 39. 34.91 


№". 45.51 Поля. 1830 
: . 
о к =4 7.53.503 © = 0.56, 57,31 
— 0,00 "150. 41: 39.50. АВ*—= 7 14. 51.47,6; ее — ТН: 0,00 
ТЕ ( дб —=--10° 39. 35,44 « = И. 36. 32,75 
Азимуть земн. предм. = 10. 39. 35,44 


Й 5; 615-19, 8.20.65 


_ №146. 11 Тюля 1830. 
Ь. 
: К —- 7.53.5100 С —= 1158.21.96 
} я , Е 
_ 10. 12.25,6 -+ 5,4 151. 2.5215 АВ". 14. 51. 17,6 ав Сант 4978 
ОЕ 6 = 74551. 18,9 а =И..57. 52,53 
Азимутъ земн. предм. = 10. 39. 30,57 


№ 47. -=7 Поля. 1830.. 
| 
88.1 К —+ 7.53.5252 С — 1.52. 52,28 
4. 59,25 . 19. 19. 0,6 -= 0,7 151. 37. 34,50: АВ» Ш. 51. 17,6 п.о 0,62 
в В РЕ Е 6 —=--74551.189 м = 12.32. 35,87 
Азимутъ земн. предм. = 10. 39. 43,64 


№4827 31 Шюля(1830. 
ь_ 
Е ть 7.53.5259 С — 2.1. 20,534 
4. 53,75 19. 23. 18,2 + 3,2 161. 59:52,25° АВ*— 1 14. 51. 17,6 0 283 
#1: ‚8 о 6.4 д —- 74.51. 18,9 хм =12.55. 133. 
Азимуть земн. предм. = 10. 39. 40.49 


+ 
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_. Наблюденная * В Менышаго Медетщя. 
Отечитываняна Состоян!е  Состоя- Отечитывашя Ланныя величины 


лимбф для зем-  хронометра не с на лимбЪ для Выво ды. 


наго предмета. — ЧЛуи-Берту. ‘уровня, звЪзды. : для вычиелешя. 


№ 49. :7 Поля 1830. 


Е Й и о 
Е. 1.53. 567. 1 = 41 


1208.2 те я 


Ь / з и о й 
19.44. 47,0 — 3,2 168. 52. 14,50 АВ*= 14.51. 17,6 


‚д =- 74251. 18,9 « = 14. 47. 
Азимуть земн. предм. = 10. 39. 


№ 50. = Поля 1830. 


Ь ‹ 
Е + 7.53.583 © = 456 


19. 54. 14,2 -№ 0,2 169.41. 8,25 АВ*= 14.51. 17,6 — 


{215.2 —е 


д. = 74° 51. 18,9 а = 15. 36. 
Азимутъ земн. предм. — 10. 39. 


№ 51. + Поля 1830. 
Ъ 
К = 7.553. 59.6 С =. 


20. 1.37.4 -- 17 170. 19. 27,5 АВ*—= 14.51. 17,6 апр = 
9 = 451 180 а —16 
Азимуть земн. предм. — 10. 


№ 52. = Поля 1830. 


к == 7:53, 60,3 С — 5. 

-= 2,6 110. 42. 14,75 АВ*= 14.51.17,6 : 
5 = 74951. 18,9 & = 16. 

Азимуть земн. преди. = 10. 


12108.72 = 


№53. 2 Поля 1830. 
и . 
к —- 830.530 6—4 
17. 33. 36,2 + 26 МБ, 42.21.00 АВ*= 14.51. 16,9 де 


б —-74551. 19,2 =« = 6. 
Азимутъ земн. предм. = 10. 


№ 54. 20 Поля 1830. 


Ь 
К = 8.30.546 © = 3.1. 


17. 42.524 4,5 176, 30. 40,00 АВ*= — 14.51.16,9 в 


1205.2 


и 
30,33 


2,85 
16,15 
45,82 


37,39 

0,18 
15,93. 
38,54 


-52,65 


1,53 


27,78 
‚ 35,13 


‚50,23 


2,34 


. 19,84 
. 29,61 


. 10,91 


2,32 


. 35,88 
. 46,73 


51,09 
4,00 


6 —=+74951.19,2 &« = 7.23. 59,50 


Азимуть земн. предм. —10. 39. 
31 


50,59 









































































































































Отечитыван!я на 
лимбЪ для зем- 
наго предмета. 


169. 6. 50,50 


18. 16, 17,0 +20 194.24. 7,75 АВ 14.51. 16,9 


ща 1 


Наблющенная * В Меньшаго Медетодя.. ^' 3 АНСКИЬ 
Состоянле \Соетоя-`. Отечитывая { Ланныя' величины . 
хронометра не на лимбЪ. для эт виут 


Г Вы во д оы. 
„Луи-Берту. > уровня. звфзды. дая вычисленя: и. ‚: озви 


№° 55. 26 Поля 1830. ` 
Ь й п о й И 
К — 8.30. 55,6 С: — 2 43. 3931 
ЗВ В г и о й И | 
17. 49, 2,232 6,0 177. 2.50,00 АБ*= 14.51. 16,9 ава а = —=. 5,33 
р В 16 Ост зу РЕ 214951. ЧР Г 55.756: 4183 
Азимуть земн. предм. — 10. 39. 44.14 


№ 56. 26 Пола 1830: 
) 1 
КС + 8. 30.565 С = 2.18. 55,33 
17; 53.4558 (+104 177.21.2225 АВ*= 14.51.169 3ы:= + 9,22 
а 9 о—=-=74951. 19.2. м: =. 8.20, 43,97 
Азимутъ земн. предм. — 10, 39. 39,30 


`№ 57. 26 Поля 1830. 
| 
к + 8.30.597 С = 0.42. 875 
. Ё 
18. 12.18,8° — 1.0 194. 3. 7,00 АВ*— 14.51. 16,9 м. = = 0,89 
- обв: = +943 51519,2, же =, 9-50. 41,86 
Азимутъ земн. предм. == 10. 39. 50,61 


№ 58. 25 Мюля 1830. 
Е +831 04а С — 0.20.5290 


п: о т 1,77 


0 =. 74951.192 ‘& — 10 18. 48,77 
Азимуть земн. предм. = 10. 39. 41,69 


№ 59.28 Боля 1830: 
- - ь . 
к =+ 831. 15 С = 0.1. 29,35 


{202.7 — 


д = -н 749 51. 19,2 « == 10. 51. 19,98 
Азимутъ земн. преди. = 10. 39. 50,63 


18.22.27,2 ° —10,2 194. 56. 47,25 АВ 14.51. 16,9 = ^— 9.02 


№°.60. 25 Поля. 1830. 
К —ь 8.31. 23 С — 0. 36. 32,98 


{апё.2 


в —=474251. 1920 ® =, 16. 21,60 
НЫЙ _ Азимуть земн. предм. = 10. 39. 48,71 


18. 27. 13.8. 10,5 195: 21.33,50. АВ*= 14.51.1695 о = 0,44 
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Наблюденная * В Меньшаго Медетьдя. \ 
Отсчитываняна Состоян!е’ Соетоя-\’ Отечитываня Ланныя величины 
лимбь для зем-  хронометра не на лимбЪ для. 
наго предмета. Луи-Берту. ‹ уревня. звЪзды. для. вычиелетня. 





№° 61. >65 Поля 1830. 
Ь ! 12 
у ьГ. К — 8.31. 6,2 
о й "/ | й и И © / и 
199. 7. 39,50 18. 49. 16,6 — 4.1 212. 19. 34,50 АВ*—= М. 51. 16,3. 
И г, т 0 = 74 51. 19,2 
Азимутъ земн. предм. 


№ 62. 26 Поля 1830. 
у о 
о 09 
18. 53. 42,5 + 0,0 212. 42.32.15 АВ“= * 14. 51. 16,9' „= 
Ват те 9 — 7455. 192 « =13. 34. 
Азимутъ земн. предм. —10. 39. 


№ 63. 2 Толя 1830. 
Ь 
к. —+ 8.31. 82 © — 3.32. 


19. 45а | 0,8 213. 19.30.15 АВ" 14.51.1659 и 
8) = + 14251. 19.2 в = м. 
Азимутъ земн. предм. — 10. 39 


№ 64. 26 Тюля 1830. 
| 
ие 8. 31. 9,0 С — 3.57 
719. 5.4154 -= 4,3 213.45. 0,75 АВ” 14.51.1659 ища = = 
д = 74° 51.192 «хо = 14.37. 
Азимутъ земн. предм. = 10. 39. 


№ 65. 36 Поля 1830. 


Ь 

Е 931102 © — 532 
: } : + 1 

19. 23. 55.4 1,5 230.20. 46,00 АК*—= 14.51. 16,9 = — 


д —4-74°51.19.0 & —16. 12. 
Азимутъ земн. предм. = 10. 39 





№ 66. 26 Поля 1830. 
Е 
К —- 8. 31. 13,0 С — 5.56. 
8. 28,00 19. 28. 30,2 -+ 1,3 2830.44. 8,50 АК*—= №. 51. 16,9 и, = ще 
. Се 1 5 —=-- 74251. 19.2 « —16. 35 


Азимуть земн. предм. = 10. 39 
31* 






















































































Отсчитыван!я на 
лимбЪ для зем- 
наго предмета. 


214. 8. 26.75 


214. 8. 20,00 


20. 20. 16,2 + 3,3 250. 8. 19,50 АВ*= 14. 51. 16,9 


Наблюденнал * В Меньшаго Медетьдя. 

Состоян!е: `Состоя-` Отечитываня Данныя величины 
хронометра ше на лимбь для 
Луи-Берту- ‘уровня; звЪзды. для вычиеленя, › 


№° 67. 25 Поля 1830. 
| 1 д о / и! 
к = 8.31.42 С = 6.30.1974. 
Ь 1 И И х о й И ь ` 
19.35. 9,2 — 6,3 231. 18. 43,25 АВ*= 14. 51. 16,9 052 < 5508 
9 =-+74251. 19,2 & = 17. 10. 10,82 
Азимутъ земн. предм. = 10. 39. 51,08 


№ 68. 26 Поля 1830. 
Ь 
К = 8.31.1558 С = 7.19. 41,35 
19. 44.46,8- — 6,5 232. 7.54,25 АВ*—= 14.51. 16,9 п..= — 5,90 
9 = 74551.19, ‘с =11.59. 28,35 
Азимутъ земн. предм. = 10. 39. 47.00 
№° 69. 26 Шюля 1830. 
| 
К — + 831103 © - о бы 
20. 4. 43,0 — 5,7 248.50. 37,00 АВ*—= 14.51.16,9 а, = 5,24 


д = 74° 51.19,2 ах —=19. 40. 49,01 
Азимутъ земн. предм. = 10. 39. 51,62 


№ 70. +25 Поля 1830. 
: | 
к — 8.31.205 С = 9.36. 33,26 


Е 
20. 11.47,8 -= 1,5 249.25. 58,25 АВ*— 14.51. 16,9 т 39 


9 = 174951.19,2 « —20; 16. 22,64 
Азимутъ земн. предм. = 10. 39. 49,38 


№ п. =5 Поля 1830. 


Ь 
К = 8.31.220 С =10. 18. 53,03 
2... = 3.07 
9 —-74951.19,2 «х =20.58. 32,37 
Азимуть земн. предм. = 10. 39. 39,34 


№ 12. 26 Поля 1830. 
Ь м 
к =+ 831.228 © =10. 40. 30,47 


20. 24. 37,4 -+- 2,8 250.29. 50,25. АВ*— . 14. 51. 16,9 ре -= 462 
9 =-74.51.192 а =21.20. 11,37 
Азимутъ земн. предм. = 10. 39. 40,90 

















Е 


= 


ВеБ наблюдения учинены по 6 меньшей МедвЪдицы, и слБдетвенно ос-_ 


таетея только раземотрьне. и раздьлеше ихъ 


ления. 


№ 


— 245 — 


$145. 




















по принятой системЪ на отдъ- 





п. 


ей ыы оть среды. — равнооли, 
1. 20261 1117.10. 39 49950 — 1.64 2.6896 
2. 34,99 — 9,60 921600 

3. 53,89 + 930 86,4900 

4. 5493 + 9,64 99,9996 

5. 45,42 + 0,83 — 0,6889 

6. 50,76 + 617 38,0689 

т. 49,93 — 166 271556 

8. 50,30 4571 39,6041 

29. 32,35 —12,97 150,5529^ 

30. 30,14 ——13,85 1918295 

31. 48,25 + 3,66 13,3956 

39. 45,83 194 15816 

53. 46,13 914 — 4,5196 

54. 50,59 + 6,00 36,0000 

55. 4414 ° — 0,45 0,2095 

_ 56. 39,30 — — 5,29 - 97,9841 
16.Среднее—=10. 39. 44,59 Е 774,4615 
Откуда Р— 4,847 и Е = 1915. _ 
19. 9. `’`10. 39. 36,59’ — 5,83 33,9889 
10. 40,00 ° — 2.49 5,8564 

11. 33,17 — — 8,65 14,8995 

19. 36,92 — 5,50 30,2500 

33. 45,00 + 9,58 — 6,6564 

34. 41,15 + 533 98,4089 

35. 43,26 + 0,34 — 0,1056 
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№ число № отдвльныя разность квадратъ 
отд. наблюд. отд. наб. наблюденя отъ средн. == разности 


36. 10. 39. 3408’ 3/34 69.5556 
57, 5061 + 810 67.0761. 
5 о 41,69 — 0713 0,5399 
59. сии 50,68: лло Чьи 2061,4041 
609.68 ‘0Е ОМЗлЛАи - 42629 139,5641 


12. Среднее—10. 39. 42,49 Е = 424,3915 
Откуда Ё = 4,192 иЕ = 1,210 
12. 13. 10. 39. 26,90. °—15,09 921,1081 
Е 2618  —15,21 2313441 
15. 49,44 1,45 55,5025 
16. 51,13 + 9,14 94,8616 
т. 39,44 — 2,55 6,5025. 
88 40,65 _ — 134 — 1,1956 
39, 48,51 -[ 6,52 42,5104 
40. 440 1 90: 406 
61. 46,66 + 4,67 21,8089 
69. 45,13 ° + 314 9,8396 
63. _ 4319 4113 9,9929 
т = 40,93 — 106 — 11936 
12. Среднее —10. 39. 4159 — В 1001514 
Откуда # = 5,381 и Е =21.553. '_ 
ЛУ, 10. 39, 43,94, 6266 10756 
18 40,99 .— 019 0,0361. 
в 30,91 — 10,97 190,3409 
90-е ср 3012. —11,06 122,336 
о. 41,62.. - 6,44 41,4136 
42. - 44,09. + 2,91 — 58,4681 
о 41,718  -[ 0,60 — 0,3600 
44. . о, 34,91  — 6,21 393199 
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№ число № отдьльныя разноеть квадратъ 
отд. наблюд.: отдгнаб. ‘наблюдешя ‚г `:0%Ъ вред. разности. 
065.21. Воли 39р о 45,051 као 358 1 1459769 
66.. 37,59 ‹- 3,66 13,3956 
67. 51,08 9,90 ‹98,0100 
68, 41,00 + 5,82 83,8724 
12. Среднее — 10. 39. 4118 = Е = 499,6457 
| Откуда # — 4,546 и Е = 1,312. 
у. 12 9. 10, 30 4301108 р 11664 
99. 42.38 — 021 0,0441. 
93. 48,6 567. 321489. 
94. ‚ 45,43, --.2,84 8,0656 
45, За тет, 01025 
46. 30,57 — 12.02 144,4804 
47. 43.64 4 105 — 11095 
48. 0140,49" 277940 14,4100 
69. 51.62 +1 9,03 81,5409 
10. 49,33 46,19 46,1041 
ЧТ, 39,34 — 3,25 10,5625 
19, _ 40.99 — 9 Зы, 


УТ. 


12. Среднее = 10. 39. 49,59 — 





Е = 383,6040 


Откуда Ё = 3,983 и Е = 11150. 


. 8. 


25. 
26. 
21. 
28. 
49. 
50. 


51. . 


52. 


10. 39. 44,66 
42,89 
49,02 
44,03 
45,82 
38,54 
35,13 
29,61 


8. Среднее=10. 39. 41,21 


4 3,45 
+ 1,68 
++ 1.81 
-{ 2,82 
+4 4,61 
= 2.67 
— 6,08 
—11,60 


11,9025` 
2,8924 
60,9961 
1,9524 
91,2591 
7,1289 
36,9664 
134,5600 





Е = 2983,5808 
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` 


Откуда Ё = 4,998 иЕ = 1,518. 


Изъ вебхь шести отдБленй, получитея ельдуюций обний выводъ: 
1. 16. 10. 39. 4459 съ въроятн. погрьши. 1,212 
и. 12. м о 
р 
ТУ. 19. ААВ Е 0: а донрыыь 1 1310 
и р ‚ 42,59 ь эыё 1,190 
УГ. 8. 41,21 о 1.518 
Среднее изъ 12 —110. 39. 34 о 0 
Азимуть сей считается оть СЪвера на Западь, и переведя его на образъ 
принятый вездь при сей съемкь, то будеть: 
Азимуть тригонометрической точки въ Опочкь . . = 349 20: 11567 


Измфренный уголь между Опочкою и Гажья . . . = 71. 8. 4153 


Сльдовательно азимутъ тригоном. точки Гажья —= 60. 28. 59,47 






























19. АСТРОНОМИЧЕСВЯ НАБЛЮДЕНИЯ, 


УЧИНЕННЫЯ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЪ. 


$ 146. 
Наблюденя для опредъленя широты, произведенныя въ 1830 году съ 
пентра пирамиды, выстроенной на Ноклонной Гор5. 


1 


Примъчаше, помбщенное въ $ 128, относится равномфрно и кь симь на 


. блюден!ямъ. 
м Я : Прив 1 - < 
Вивиро- Состояне хроно- ° Состояы!е Отщитывашя на ааа На Е Полученный выводъ. 
вашя. метра Луи -Берту. уровня. - лимб, а 


№ 1. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звёздное время = + 2: 49. 30,8. АВ* — 0" 59. 16. 
Состоян1е баромет. = 335,1 париж. лин. 'Температура воздуха = --- 4.0 Р: 
-& лан №830. 


| и И р В наи и 
1. 00. 48. 26,0 — 0,90 327. 31. 24,25 -+ 6. 14,3 Зенит. разет.* = 32. 1. 4,28 


2. 20. 50. 542 — 0,54 327. 31. 42,15 -- 5. 52,1 ’Резракшя 36,91 
Обратное положенйе лимба. Лопол. склон.* = 1. 35. 59,75 
3. 20.57. 26,8 = 158 31. 44. 39,0 — 4. 56,4 — Лопом. широт. == 33. 37. 40,94 


4. 24. 0. 11.8 -: 2,25 31. 44. 1675 — 4. 34,30 
Я Широта мета = 56. 22. 19,06 
32 
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№ о: . : ; 
 Виваро- Состолн{е хроно- Состоян:е Отщитьыван!я на Е а Полученный выводъ, 
вангя, метра Луи-Берту. уровня. лимб%. мериданъ. 


№ 2. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


* Ь й И | 1 И! 
Поправка хроном. на звфздн. время —= +2 49. 33,5 АВ* — 0. `59. 16,1. 


Состоян!е баромет. —= 335,2 париж. лин. Температура воздуха = -н 4,8 Р. 
>: дара 1830 
1 Й / и о 1 и ! /) ы * о я й 
1. 23380 +234 31143. 4715 . Зенит. разст.* — 32. 1 324 
2. 21. 6. 26 + 2,70 31. 43. 30,5 . Рефракшя = 36,73 
Обратное положен1е лимба. о ‚ Дополн. склон.*—= 1. 35. 59,75 | 


3. 21. 12. 48,0 `— 1,53 327. 34. 33.0 3. 4,2 `Дополн. широт. = 33. 37. 39,72 
4. 21. 16. 15,2 — 2,70 327. 34. 56,15 +2. 42.2 








Широта мьста — 56. 22. 20,28 


№ 3. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звфзди. время = -+ 2. 49. 36,3. АВ* — 0. 59. 16,1. 
Состоянйе баромет. = 335,2 париж. лин. Температура воздуха —= + 4,8 Р. 
© Арал 1830. ` . 
1. 21. 19. 28,8 —2,70 327. 35. 18,50 -н 2. 23,5 Зенит. разет.* = 32. 1. 1,33 
2. 21. 21. 55,6 — 3,60 327. 35. 29,75 2. 9,9  Резракшя = 36,73 
Обратное положене лимба. Лопол. склон.* — 1. 35. 59,75 


8 55. 590 бт Лополн. широт. — 33. 37. 37,81 
4. 21.27. 48,8 -н 1,08 31: 41.. 20,00... — 1. 39; 























Широта мьста. — 56. 22. 22.19 


№ 4. ‚ ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминащя. 
Поправка хроном. на звфздн. время = -+ 2. 49. 38,8. АВ* — 0. 559. 16.1. 
Состоян1е баромет. = 3353 париж лин. Температура воздуха — + 5,1.№. 
о лы: 1930. 
1. 21. 32. 24,2 + 2,16 31. 40. 59,25 — 1. 1910 Зенит. разст* — 32. 1. 3,47 
2. 21. 38. 31.0 -+ 3.60 31. 40. 37,25 _— 0. 55,30 Рефракщя = 36,64 


Обратное положене лимба. - Допол.склон.* = `1. 35. 59:75 


3. 21. 42. 276 — 1580 327. 36. 5475 +0. 4210 Дополн. широт. = 33. 37. 39,86 
4. 71. 45. 310 — 216 321.37. 8,00 +0. 33.10 

















Широта мБста’ — 56. 22. 20,14 
‚№ 5. НОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашщя. 

















Поправка хроном. на. звфздн.. время. — -=.2, 49..41,3. АВ* — 0.. 59. №61... 
Состоянйе баромет. = 335,3 париж. лин. Температура воздуха — -+ 5,4 Р. 
30. _ 
1. 21.48. 3,8 — 1,98 327. 37. 13,15 — 0. 26,50. Зенит, разет.* = 32. 1. 3,25 
2. 21. 50. 33,8 — 2,52. 321. 31. 18,00 — 0. 20,70  Резракшя АН 0 36,57. 
‚Обраеное положеще лимба. т Допол. склон.* — 1. 35. 59,75. 
3. 21. 54. 35,6 — 0,0 81. 39. 58,75 — 0. 12,80. Дополн. широт. = 33. 37. 39,57 
4. 21. 57. 22,6 — 0,0 ЗЪ. 39. 500 —0. 8,50 о 
Е Широта мета = 56. 22. 20,43. 
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№ п } 
Я : ый риведеще. от- 
о 
вания, ВУ рту. УР . } мерид1анъ, 
. о . 


№ 6. полярнля ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминация, 
| / И |" / 
Поправка хроном. на звфздное время. — = 2. 49. 43,8. АВ* — 0. 59. 16.1. 


Состояще баромет. = 335,3 париж. лин. "Температура воздуха = +- 5,4 Р. 
О дара 1880. 
Ь й И и! о ИА х 
А 1129 1 51.0 + 0,45° 31.39.4495 . Зенит. разст.* — 
2. 22, 4. 14,8 -+ 108 31. 39. 4450 . 1,60 Резракшя = 
Обратное положеще лимба. Лопол. склон.* — 1. 8 
3. 22. 13. 47,2 — 1,35 321. 41. 36,25 у. _ Дополн. широт. = 33. 
4. 22. 17. 16.4 — 1,35 321. 37. 33:25 0. - 
Широта мьста — 56. 


№ 1. в БЛИЗНЕЦОВЪ. 
Поправка: хроном. на звЪздное время = -+ 2. 50. 49,6. АВ*- 7. 34. 54,2. 
Состояне баромет. = 355,4. париж. лин. ‘Температура воздуха — + 9,6 Р. 
35 дна 1830. о 

1. -4. 14. 17,6 — 2,88 28. 4. 40,00 —29. 52,9 Зенит. разст.* — 27. 

2. 4. 19. 4,2 — 0,90 29.55. 55,5 2. 6,2 Реъфракшя = 
‚ Обратное положене  лимба, Склоненйе* == 99: 
3. 4. 26. 9,8 -= 3,33 331. 31. 3115 -0.. 49,98 
4. 4. 28. 28,0 -+ 4,50. 331. 34. 6,00 + 8. 15,40 ] 
Широта мъета — 56. 


№ 8. в БЛИЗНЕВОВЪ. 
Поправка хроном. на звБздное время — -+ 2. 50. 52,5. АВ* — 7. 34. 54,2. 
Состоян1е баромет. = 835,4 париж. лин. 'Гемпература воздуха = -к 9,6 Р. 
35 Аирыл 1830. 
1. 4. 30. 40,6 -к 4,50 331. 36. 18,00 6. 2,9 Зенит. разет.* —= 29. 56. 
‚9. 4. 32. 42,2 -- 3,15 331. 37. 59,25 - 4. 210 Рефракшя ‘= 


Обратное положен1е лимба. - Склонен1е* == 98. 95. 
8. 4. 36...06. — 1,62 21. 37. 1550 — 2. 10,50 
4. 4. 38. 1,4 — 3,60 27. 36. 1,25 —1. 13,00 

Широта мБета — 56. 22, 


№ 9. о БлизнЕецовъ. 


Поправка хроном. на звфздное время. — + 2. 50. 54.1. АВ* — 7. 34. 54,2. 
Состоян!е баромет. — 335,4 париж. лин. Температура воздуха = ++: 9,6 Р. 

585 дирыя 1830. | 
1. 4. 40. 6,4 — 5,22 21. 35. 21,25 — 0. 30,90 Зенит. разст.* = 
2. 4. 42. 16,0 — 3,60 21. 34. 54,25 — 0. 6,09 Резракшя = 
Обратное положен1е лимба. Склонене* == 28. 25. 


3. 4.54. 91.4 + 0,62 331. 38. 41,25 +3. 40,30 
4. 4.56. 1.0 ++ 0,2% 331. 37. 1450 +5. 4,60 


27. 56. 


Широта мета — 56. 22. 
32 * } 














г в = 


№ 
Визиро- 
ваш1я. 


О г 
Приведенше от- 
щитываня на 
мериданъ, 





Состоян!е хроно- Состояще О ‘па 
у: 


Полученныи выводу 
метра Луи-Берту. уровня. лимб. 1 сетЧеТ - 


№ 10. р БЛИЗНЕНОВЪ. 
Поправка хроном. на звъздное время! = 2 50, 57.3. АВ» == т. 84. 54,2. 
Состояше баромет.. = 335,4' париж. лин. Температура воздуха == 9.8 Р. 
35 лшба 1830. | 
1. 45 564 +255 331. 35. 43,00 + 6. 38,63 Зенит. разег." = 21: 56. 11.91 
2. 4. 59. 4452 -+ 2,25 331. 33. 52,50 ‹-+ 8. 21,63 Рееракшя (= 30,61 


Обратное положен1е лимба, Склонен!е* = 28. 25. 37,88 


3. 5. 4. 23,0 — 315. 27. 48. 59,25 —14. 9,95 
4. 5. 6. 140 — 2,52 27. 51. 40,15 —16. 50,50 




















Широта мьета `— 56. 22, 20,40 


' 


№ 11. оБлиЗнЕНОВЪ. 


Поправка .хроном. на звфздное время — -= 2. 50. 59,1... АВ* — 7. 34. 54,2. 
Состолнйе баромет. — 335,4 париж. лин. 'Температура воздуха = -+ 10,0 Р. 
59 Меры» 1830. | 

1. 5. 8. 16,8 .— 2.52 27..54..54,25 (—20, 3,35 Зенит. разет.* =='27. 56. 
2. 5. 9. 58,8. — 2,52% 2. 51. 46,25 ‹—22. 56,40 Резфракщя = 


Обратное положенйе лимба. , Склоненле* == 28. 25. 


3. 5. 14. 33,8 -+ 4,23 331: 10. 41,75 :+31..39,50 
4. 5, 16. 40,2 + 3,96 331. 26..12,25 0286.17.10 








Широта м5ста — 56. 


№ 12. поляРНнАЯ ЗВЪЗЛА. Берхняя кульминаш я. 
Поправка хроном. на звфздное время = + Зи 6 Ни АВ* ==10.559.. 16:65 
Состоян1е баромет. = 334,8 париж. лин. “Температура воздуха == -+ 6,5 Р. 
5 Апрыя 1830. 
1: 18.41. 134. — 135 327. 0.330 —37. 28 Зепиг. разег® == 32. 
2. 18. 43. 33,8 — 1,35 327. 1. 165 —86. 11,3 Резракшя . 
Обратное положен1е лимба. = ДЛопол. склон:* 1. 
Э. 18. 51. 45,2 -= 5,49 31. 13. 13,0 _—33. 36,0  ДЛополн; широт. 33. 


4. 18. 53. 51.8 = 6,30 32. 12. 30,50 -—32. 55,8 - 
Широта мБета = 56. 





№ 13. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминащя. 
Поправка. хроном. на звБздное время = = 2. 53. 25;3. АВ* — 0. 59. 16,6. 
Состоянйе баромет. — 334.8 париж. лин. Температура воздуха = = 7,0 Р. 
оо бы 190. _ 
1. — 18. 56. 50,2 — 0,00 32. 11. 41,00 -—31. 58,40 Зенит. разст.* = 
2. 18. 59. 6,4. — 0,00 32. 10. 55,00 °—31. 15,50 Резракшя Е 
`Обратное положен!е лимба. Допол. склон.* 1. 


3. 19. 3.522 +153 397. 7..46;00 9529. 46,20° Дополн: широг. == 33. 37. 
4. 19. 6. 6,0 + 1,80 327. 8.23.00 ‘5529. 5,20 














32. 














Широта мъста — 56. 
































— 258 — 


№ 
Визиро- 
вашя. 


Приведеше от- 
щитьтваня на 
меридманъ. 


‚ Состолше: хроно- Состояше Отщитываня на 


Полученный выводъ. 
метра Луи- Берту, уровня. лим : 





№ 14. полярнля ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминавя. 


|! й Ь й 
Поправка хроном. на звфздное время — +2. 53. 27,4. АВ» = 0: 59. 16.6. 


Состоян1е баромет, —=.:334;8 париж. лин.. Температура воздуха == + 7.0 Ро 


5 ерыы 1830. 

Ь И у) о Г и ` о / 1! 
1. 19. 8 368 180’ 327’ 9. 12.25 428. 19.80 Зенит. разст.* = 32. 1. 3,21 
2. 19. 10. 1954 + 1,80’ 327. 9. 44,75 . +27. 48,40 Рефракшя = 36,86 


Обратное положене лимба. . Лопол. склон.* = 1. 36. 0,02 


3. 19. 13. 26,4 + 0,72 32. 6. 32,5 —26. 52,60  Дополи. широт, — 33. 37. 40,09 
4. 19. 15. 44,2 -ы 0,90 32. 5. 52,00 —26. 1210 
Широта места — 56. 22. 19,91 


№ 15. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхияя кульмипашя. , 

Поправка хроном. на звёздное время = -+- 2. 50. 37,9. АВ* —0. 59. 16,6. 
Состоян1е баромет '= 334,7 париж. лин. Температура воздуха — + 9.0 Р. 

{ _8_ Мая 1830 

26 Апрёля . 
1. 20.7 8. 6,0 — 1.35 343. 18. 10,0 +12. 51,70 Зенит. разст.* = 
2. 20. 10. 23,4 — 1,98 343. 18..36,50 12. 22,60  Резракцая = 
Обратное положен1е лимба. Допол. склон.* = 1. 36. 


9. 20. 13. 46,8 — 1.08 47.-44. 51,25 —11. 40,40 Дополи. широт. = 33. 37. 
4. 20. 15. 40,2 — 1,08 47. 44. 26,75 — 1. 17,40 


32. 1. 


ПИирота мфста = 56. 22. 


№ 16. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминаця. 


Поправка хропом. на звъздное время — -+ 2. 53. 39,5. АВ* = 0. 559. 16,6. 
Состоян!е баромет. =='334,70 париж. лин. “Ремпература воздуха =" 9,0. Р. 


5 Мая 1 

35 Апр6ля 830. 
1. 20. 1. 26,0 .— 1,08° 47. 44. 4,50 —10. 56,50 Зенит. разст.* = 32. 1. 
2. 20.19. 952 — 02 41. 43. 42,00 —10. 35,90 Резракця 
Обратное положене лимба. ° Допол. склон.* 1. 36. 


3: 20. 23. 1,8. — 2,52 343. 21. 8,50 -+ 9. 51,40 Дополн. широт. = 33. 37. 
Я. 20. 95. 50,6 — 2.70 343: 91. 42.00 19. 19,603 
Широта м5Бета 56. 22. 


№ 11. полярРнНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кузьминащя. 
Поправка хроном. на звъздное время = -= 2. 53. 42,0. АВ — 0. 59. 16,6. 
Состоян1е. баромет. = 334,70 париж. лин.. Температура воздуха = 9.0 Р. 
5 ыы 1930. 
1. 20. 31. 31:0. — 2,16 343. 22. 44,00 -ь 8. 18,80 Зенит. разст* — 32. 1. 
2. 20. 33. 15,6 — 2,52 343 22. 58,25 8. 0,70 Резракмя == 
Обратное положене лимба. ‚ Допол. склон.* = 


3. 220: 37. 23.4: 0,90 49.40. 23,15 (== 1, 1910 Допол. широт; = 
4. 20. 39. 2,6. — 054. 41.40. 100 5% 7.222,90 





Широта мБета == 














— 25 — 


№ } : о Приведен ‘от- ) ' 
трое обес оо ыы ОтНООЫ Г ИМ Порученный выводь 
ван!я. ра = т о з мериданъ. : 





№ 18. полярРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя Е. 
| | И (А 
Поправка хроном. на звфздное время — = 2. 53. 43,7. АВ* = == —. 59. 16,6; 


Состоян1е баромет.. ==. 334,1 париж, лин. › Температура о ЕЕК 9. ‚0 Р. 


Мая _ 
5 Апр®ля 1830. 


ь -, и Й ` о и 1 и о Й) 
1. 120.41. 0.2. + 0512. 47.39. 50,25 — 6. 44.10 Зенит. разек*— 32° 1’ 404 
2. 20. 43, 6,0 -+ 0,72 47. 39. 29,50 — 6: 24,50 Рехракшя —- ` 36,00 
Обратное положен!е лимба. о Лопол. склон.* — 1. 36. 0,02 


3. — 20. 47. 20,6 — 3,60 343. 25. 15,00 +5. 46,20 Дополн. широт. — 33. 37. 40,06 
4. 20. 49. 18,0 — 3,96 343. 25. 33,50 +5. 29,30 














Широта м т = 56. 22. 19,94 


№ 19. полярнля ЗВЪЗДА. а. кульминащя. 
Поправка хроном. на, звЪздное время — -+ 2. 59. 45,7. АВ* — 0. 59. 16,6. 
Состоян1е баромет. —= 334,70 париж. лин. Температура воздуха —= +9, ОР. 


Мая 
55 Апр%ля 1830. 


20:52. 13,6 — 3,33 343. 25. 57,00 +5. 4,60. Зенит. разсг.* — 32. `1. 4558 
2; 20. 54. 13,8 ‚— 3,24 348. 26. 13.00 +4. 4830; Ревракщя — 35.97 


`Обратное положене лимба. Допол. склон.* — 1. 36. 0,02 


3. 120.57. 44.2 -- 162. 41. 81. 26,25 --са. 20,80 Дополн. широт. —= 33. 37. 40,57 
4 20.59. 338 +162 41. 37. 1300 — 4. 7,0 








Широта мъета — 56. 22. 19,43 


№ 90. ` ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звЪздное время — + 2. 53. 47,2. АВ* — 0.59. 16,6. 
Состоянйе баромет. = 334,70 париж. лин. Температура воздуха = + 9,5 Р. 
3% аиыыа 1880. :. 
‚1. 21. 1. 130 -- 162 41. 37. 0,50 — 3.54.80 Зенит. разет.* — 32. 1. 5,92 
2. 21. 3. 34. к 153 41. 36. 45,50 — 3. 41,60 Рехракщя == 35,85 


Обратное положене лимба.- Лопол. склон.* = 1. 36. 0,02 





:3: 21. 1. 19,2. — 4,50 343. 27. 49,00 + 3. 12,50  Дополн. широт. = 33. 37. 41,09 
9: 9 52.6 — 0,36 348. 27. 58, 50 -н 2. 56,00 


Широта м5ста — 56. 22. 18,91 


№ 21. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


Поправка хроном. на звъздное время — -н 2. 53. 49,2. АВ* — 0. 59. 16,6, 
Состояне баромет. = 334,8 париж. лин. Температура воздуха = -н 10,0 Р. 























Мая 


> Апр$ля 1830. ь 
1. 21. 12. 14,2 - 0, 90 343. 28. 15,00 -= 2. 41,40 Зенит. разст.* — 32. 1. 5,08 
2. 21. 14. 13, 8 = 0, 90 343. 28. 26,75 -= 2. 29,50 Резраквля = 35,74 


Обратное положен1е лимба. Лопол. склон.* = 1. 36. 0,02 


3. 21. 17. 51,4 — 1,62 47. 35. 17,50 — 2. 9,10 Дополн. широт. = 33. 37. 40,84 
4. 21. 19. 52.2 — 2,52 41. 35. 8,00 — 1. 58,50. 


Широта иъста = 56. 22. 19,16 
































„= 255 — 


№ 
х : : } Приведеще от- . о 
в. Е, зн Состолше Отщитыван я на О р Полученный выводъ, 
я тра — ту. . И: + 
звания. ра ти оерку Уровня не мериданъ. 


№ 22. полярнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Ё “ Ш Ь / и 
Поправка хроном. на. звЪздное время — -н- 2, 53. 50,9. АВ* = 0. 559. 16,6. 


Состояше баромет. — 334,80 париж. лин. Температура воздуха = -н 10,0 Р. 
5: мии 1830. 


) Ь ГД и о и 1 (Да 
ГЫ. 322. 514 — 20. 41.35. 000 — 480. Зеваь разог* 
2. 21. 24. 18,4 + 0,36 47.34. 44,25 — 1. 36,50 Реъракшя 


Обратное положене лимба. Лонол. склон.* — 


3. 21. 28. 55,2 — 0,45 343. 29. 42,25 + 1. 16,10 Дополи. широт. —= 
4. 21. 31. 20,6 — 0,00 343. 29. 50,50 --1. 6,30 
- Широта мета 


№ 23. полярная ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминаия. 


Поправка хроном. на звфздное время — -+ 2, 53. 53,1. АВ* — 0. 559. 16,6. 
Состояше баромет. — 334,80 париж. лин. Температура воздуха — -+ 10,5 Р. 


Мая 


5 Апр$ля 1830. 
Т. 21. 34. 29,2 -+ 0,45 343. 30. 2,50 0. 54,60 Зенит. разст.* = 
2, 21. 36. 38,0 - 0,54 343. 30. 9,50 -+ 0. 47,30 Рефзракшя а 
Обратное положен1е лимба. Лопол. склон.* — 1, 36. 


3. 21. 40. 588 + 450 47. 33. 3650 — 0. 34,00 Дополн. широт, = 33. 37. 
4. 21. 42. 518 +318 41. 33. 90,5 — 0. 29.00 


32. 1. 


Широта Бета — 56. 22. 


М 24. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминащя. 
Поправка хроном. на звЪздное время. = -+ 2. 53. 54,9. АВ* — 0. 59. 16,6. 
`Состолыйе баромет — 334,80 париж. лин. ’Температура воздуха — + 105 Р. 


Мая 


> Апр$ля 1830. 
1. 21. 44. 49,2 -, 3,78 47. 33. 25,25 — 0, 24,20 Зенит. разет.* = 
2. 21. 47. 6,8 + 3,60 41. 33. 22,25 — 0. 19,10 Рефракщя = 
Обратное положене лимба. ‚  Шопол. склон,* —= 1. 36. 


3. 21. 50. 36,8 — 0,54 343. 30. 44,00 0. 12,40 — Донолн. широт. = 33: 37. 
4. 21. 52. 59,2 — 0,00 343. 30. 48,00 0. 8,70 


32. 1. 





Широта мъста = 56. 22. 


№ 25. г ОРЮНА. 
Поправка хроном. на звфздное время — -+ 2. 54. 44,0. АВ* — 5. 45. 57.9. 
Состолнйе баромет. — 334,2. париж. лин. Температура воздуха = + 13,5. Р. 
] | 385 дпрыя 1880. 
Се 2. 22. 44,2 + 1,80 326. 13. 16,50 +19. 15,80 Зенит. разст. * 
2. 2 24. 43,8 - 1,80 326. 15. 54,00 416. 39,90 Рефракшя | 
Обратное положене ‚лимба. . Склонен1е* 
3. 2. 33. 21,8 + 5,40 64. 38. 52,25 — 7. 34,00 
4. 2. 41. 45,6 + 2,10 64. 33. 28,00 —2. 8,60 





Широта мъета 
































































































































№’ 


Визиро- 
вания. 


Приведеше. от- 
щитывашя, на 


Состоян!е хроно-‹ < „Состояше о на, 
Е ( меримант. 


Полученный выводъ, 
метра Луи- Берту. уровня. лимбЪ. р ве а 


х 
№ 26. х ОРТОНА: 

р ‚ Ь / 1 у и] ИЩУ 
Поправка‘ хроном. на ‘звЪздное время = #2. 54. 47,8. АВ* = 5. 45: 57.9. 


`Состоян1е баромет. = '334,2` париж. лин. Температура воздуха == 4 13,5 Р. 
р м 1830. т 
Е и и о й и И м р } , о 
1: 2` 44310 + 1.80° 64. 32. 25,25 — 1. 3,20 Зенит. разет.* = 48. 59. 
2. 2. 46. 32,2 ‘+ 1,44 64. 31. 50,00 — 0. 30,60 Резракшая = 1. 
` Обратное положеше ‘лимба. `’ Склонен1е* 1.2, 
3. 12.51: 59.4 + 6,48° 326. 32. 27,50 +0. 1,00 
4. 2. 54. 168 + 6,75 326. 32. 19,25 -- 0. 14,10 


Широта мета — 56. 22. 


№ 21. с ортонА. | 
Поправка хроном. на звБздное время — + 2. 54. 50.3... АВ” = 5. 45. 57.9: 
Состояше баромет. = 334,2 париж. лин. Температура воздуха = + 13,5 Р. 
р 1880, ) ? : 
1. 2558. 22.2 + 135 326. 31. 19,75 + 1.14.90. Зенит. разст.* — 48. 59. 
2. 3. 0. 41,8 + 0,45 326. 30. 25,50 -к 2. 11,00 Регракшя не 1. 
Обратное положен!е лимба. Склонене* = 


3. 3. 3. 55.6 — 180. 64. 35. 21,550 — 3. 55,10 
4. 3. 5: 53,8 — 180. 64. 36. 34,50 — 5. 12,30 
Широта мста 


№ 28. с ОРтОНА. а 
Поправка хроном. на звЪздное время = -# 2. 54. 52,0. АЁВ* = 5. 45. 57,9. 
Состоян!е баромет. = 334,20 париж. лин. "Температура воздуха = -+ 13,5 Р. 
__ 6 69880. 
1. 3. 8. 19,8 `— 3.24 64. 38. 31,75 — 7. 3,60 Зенит. разет.* — 48. 59. 21,09 
2. .3. 11. 46,0 `— 4.05 64. 41. 33,25 —10. 970 Рефракмя = 1. 4.84 
Обратное положен!е ‘лимба. Склонене* == 7. 21.1 50,53 


3. 3.16. 33.4 +71.35 326. 1. 14525 445. 25,10 
д 31 26 + 090 30.44 №5 
Широта мьста — 56. 22. 16,46 


№ 29. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминац1я. 
Поправка ‘хроном. на звЪздное время = -н 3. 31. 5,0. АВ* — 0. 559. 21,2. 
Состоян1е` баромет. = `334,40’ париж. лин. Температура воздуха = -+ 1,5 Р. 
— _ зд юля 1830. о 
1. 17. 15. 48,4 -— 1,98 357. 30. 52,15 +54. 11,50 Зенит. разст.* = 32. 0. 57,56 
2. 17. 18. 26,4 ’— 315357. 31. 58,00 -+53. 17,20 `Резракщя = 38,47 
Обратное положен!е лимба. — Допол. склон.* = ь 36. 1,92 
-3; 17. 21. 57,2 -+ 5,58 63. 18, 58,00 —51, 57,40 Дополн. широт. = 83. 37. 37,95 
4. 117. 24. 40,2 -+ 3,60 63. 11. 51,00 —50. 56,20 о о 
Е. т : Широта мьста — 56. 22. 22,05 





— 9251 — 


№ 
Визиро- 
вания, 


. : ь Приведене от- м 
Состоян!е хроно- Состояше Отта па к: Е Полученный выводъ. 
_ метра Луи - Берту. уровня. димбЪ. мериданъ, 


№ 30. полярнля ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
| 1 и Ь / и 
Поправка хроном. на звЪздное время —= + 3: З1. 7. АВ* — 0. 559. 21.2. 


Состояще баромет. — 334,40 париж. лин. Температура воздуха = + 1,5 Р. 
- + Мая 1830. 


107, 468+ 086 63: 16’ 4850 249, 46'50° Зеник разст.* — 
2.. 17. 30. 7,2. -ь 0.36 63. 15. 59,25 — 48. 54,40 Реъракц!я == 
`Обратное положен!е лимба. ‚ Допол. склон.* —= 1. 36. 


3. 17. 35. 12,2 -- 0,36 357. 38. 7,00 -+47. 2,20 Дополн. широт. = 33. 37. 
4. 17. 38. 53,8 — 0,18 357. 39. 28,50 45. 41,60 


32. 0. 


Широта мБста — 56. 22 


№ 31. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминащя. 
Поправка хроном. на звЪфздное время —= -н 3. 31. 9,7. АВ* — 0. 59. 21,2. 
Состоян!е баромет. = 334,50 париж. лин. "Температура воздуха = + ЕР. 
`_ 5 Мая 1830. 


17. 42. 206 — 0,90 357. 40. 43,25 +44. 27,10 Зенит. разет* — 32. 0. 
17, 44. 23.4 -—` 0.18 ' 357. 41. 2715 343. 43.20 Реораюия ^^ — 


1. 
2 
Обратное положене лимба. Допол. склон.* — 1. 96. 
3. 
4. 


17, 48. 13.4. -н 0,18 63. 9. 27,50 —42. 21,60 Дополн. широт. = 33. 37. 
17. 50. 30,2 -+ 0,81 63. 8. 37,75 — 0. 33,40 


Широта ифета — 56. 22. 


№ 32. полярная ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминация. 


Поправка хроном. на звЪздное время` — -н 3. 31. 11,6. АВ* О. 59. 21.2. 
Состояьйе баромет, —= 334,50 париж. лин. “Температура воздуха = -+ 2,8 Р. 


= Майя 1830. 


1. 11. 53. 56,0 -+ 0,63 63. 7. 25,00 —40. 21,80 Зенит. разет.* — 32. 0. 
2. 11. 56. 24,8 + 1.08 63. 6. 34,25 —39. 30,30 Резракщя 


Обратное положен!е лимба, Допол .склон.* 1. 36. 


3. 18. 1. 34,2 — 0,90 357. 47. 24,00 37. 44,70 — Дополн. широт. = 33. 37. 
4. 18, 3. 31,8 — 1,26 357. 48. 52,50 +37. 5,10 


Широта мъета — 56. 22. 


№ 33. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминация. 
р у. 
Поправка хроном. на звБздное время — -+- 3. 31. 13,9. АВ* — 0. 59. 21.2. 
Состоян1е баромет. — 334,60 париж. лин. Температура воздуха = -+. 31 Р. 
4 Майя 1830. 
1. 18. 6. 11,6 — 1.26 357. 48. 57,25 +36. 9,60 Зенит. разст.* — 32, 0. 
2. 18. 8. 31,8 — 0,90 357. 49. 44,25 +35. 25,10 Резракшя = 
Обратное положене лимба. Допол. склон.* = 1. 36. 
3. 18. 11. 43,4 - 0,18 63. 1. 25,25 —34. 22,10 `ДЛополн. широт, = 33. 37. 
4, 18. 14. 15,6 -н 1.26 63. 0. 35,25 -33. 32,60 
3 Широта мфета — 56. 22. 
33 
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№ 
Визиро- 
вашя. 


Приведеше от- 
щитывашя на 
меридманъ. 


Состояше хроно- Состолше Отщитытван!я на 
метра Лун-Берту. уровня. 


Полученный выводъ. 


№ 34. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминацщя. 


| р и | р и 
Поправка хроном. на’ зв$здное время — + 3. 31. 15,6. АВ* = 0. 59. 21,2. 


Состоян!е баромет. = 334,710 париж. лин. 'Температура воздуха = + 3,5 р. 
26 Мая 1830. 


х 


Ь 1 И И о / и! 1 7 о 
1. 48. 16. 21,8 + 1562 62. 59. 56,25 —32. 52,00 Зенит. разст* = 32. 0, 
2 "18: 10. 28.8 "+ 246. 62, 58, 59.00 —34. 54,00 Реаракиа со. т 

Обратное положен!е лимба _Допол. склон.* = 1. 36. 


3. 18. 24. 10,2 — 0,72 357. 54. 46,00 +30. 25,00 — Дополн. широт. = 33. 37. 
4. 18. 26. 25,2 — 1,1 357. 55. 26,25 29. 41.90 
Широта мБета — 56. 22. 21, 


№ 35. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. браиая кульминац1я, 
Поправка хроном. на звфздное время — -+ 3. 81. 2,41. АВ* — 0. 559. 21.2. 
Состоян1е баромет. —= 334,90 париж. лин. "Температура воздуха = -+ 5, 0’ Р. 
5 Май 1830. р 
1. 19. 5. 3,8 — 1.44 358. 6. 20,00 -+18. 47,90 Зенит. разет.* — 32.10. 59.47 
2. 19. 7. 25,2 — 1,44 358. 6. 51550 18. 12,20 Резракшя = 37.01 
Обратное положен!е лимба: . Лопол. склонп.* = 1. 36. 1,92. 


3. 19. 11. 11,8 + 1,44 62. 44. 19,00 —17. 16,10 Дополн. широт. —= 33. 37. 38,40 
4. 19. 13. 36,8 -= 2,25 62. 43. 44,00 —16. 41,00 - 
р Широта мБста = 56. 22. 21,60. 


№ 36. полярнАЯ ЗВЪЗДЛА. Верхняя кульминашя. 


Поправка хроном. на а, звЪздное время — -н $. 31. 26,6. АЁК* = 0. 59. 21.2. 
Состояще баромет. = 334,90 париж. лин. "Температура воздуха == ++ 5, 0 Р. 


-& Майя 18330. 


1. 19. 16. 36,8 — 0,90 62. 43. 6,25 —16. 58,00 Зенит. разет.* = 
2. 19. 19. 3,8 — 1,08 62. 42. 3115 —15. 23553 Рефракщя = 


‚Обратное положене лимба: | Лопол. склон.* 


3. 19. 23. 3,4 + 2,710 `358. 10. 38,25 4. 28,58  Дополи. широт. 
4. 19. 25. 310 -н 2,34 358. И. 8,25 --13. 55,47. 
Широта мета 


№ 31. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на. ‚ звфздное. время — + 3. 31. 3157. АВ* — 0.59. 21,2. 
Состоян!е баромет. = 334,90 ее лин. "Температура и == -н 5, 3 Р. 
* Мая 1830. 


1. 19. 48. 35,2 — 0,00 12. 33. 00 =: 9. 14,53 Зенит. разет.* = 32. 1. 
2. 19. 51. 16,0 — 0,00 12. 33. 39,25 св 8. 45,42  Резракшя == 
Обратное положен1е лимба. | . Допол.. склон.* = 1. 86. 
3. 19.55. 30 = 2,88 76. 52. 28,50 — 8. 5,55 Дополи. широт. = 33. 37. 
4. 19. 57. 28,8 -+ 3,96 76. 52. 7, 00 = 40,72 

Широта мБета — 56. 22. 


Я 
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№ й ь ь - Приведеше от- и 
Состоян!е хропо- Состояще Отщитьшвашя па итьтаня на Полученный вы водъ. 
Визиро- метра Луи-Берту. уровня. димбз ‘мериданъ. : 
вания, } . 





№ 38. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашя. 
й | 7) у Ь й И 
Поправка хроном. на звЪздное время = + 3.191. 33,7. АВ* — 0. 559. 21,2. 


Состояьйе баромет; = 334,90 париж. лин. 'Гемпература воздуха —= + 5,6 Р. 
=& Ма!я 1830. 


| Й Г " о / И й й о й и 
1. 20.0, 9.8 + 3.42 76. 51. 40,25 — 7. 14,05 Зенит. разет.* = 32. 1. 296 
2. 20. 2. 21.0 +: 3,42 76.51. 17,50 — 6. 52,89 Резракшя = 36,64 
Обратное положен1е лимба. Допол. склон.* —= 1. 36. 1,92 


3. 20. 6. 102 +279 12. 36. 2,75 +6. МЛ1 Дополи, широт. = 33. 37. 41.52 
4. 20. 8. 47,56 + 2,10 12. 36. 27,00 +5. 53,45 
Широта мьста — 56. 22. 18,48 


№ 39. полярРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашя 


‚ Поправка хроном. на звфздное время = -н 3. 31. 35,7. АВ* — 0. 59. 21,2. 
Состоянйе баромет. = 334,90 париж. лин. "Температура воздуха — -н 5,7 Р. 


=# Маля 1830. 


1. 20.1. 20,2 +270 12. 36. 50;00 +5. 31,24 Зенит. разст.* = 32. 1. 
2. 20. 13. 44,0 + 1,98 12. 37. 10,00 + 5. 10,94 Рехракия — 


Обратное положен1е лимба. Лопол. склон.* = 1. 36. 


3. 20. 18. 18,4 - 4,05 76. 48. 56,00 — 4. 33.92 ДЛополн. широт. = 33. 37 
4. 20. 21. 37,2 — 0,18 76. 48. 38,00 —4. 8,53 
Широта мфста — 56. 22, 


№ 40. полярнля ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


Поправка хроном, на звздное время = -н 3. 31. 37,9. АК* = 0. 59. 21,2. 
Состояше баромет. = 334,90 париж. лин. 'Температура воздуха = -+ 5,8 Р. 


= Маля 1830. 
1. 20. 23. 53,8 — 0,18 76. 48. 22,25 — 3. 51,78 Зенит. разст.* = 32. 1. 4,46 
2. 20. 26. 49.2 — 0,18 76. 47. 59,25 — 3. 3111 Резракшя А 36,52 
Обратное положене лимба. | Лопол.. склон.* = 1. 36. 1,92 


3. 20. 31. 22.2 -нь 6,30 12. 39. 16,550 2. 54,51 Дополи. широт. = 33. 37. 42,90 
4. 20. 35. 45.2 -ь 3,20 12. 39. 46,00 2, 33,84 
. Широта м5ета — 56. 22. 17,10 


‚№ 41. полярная ЗВЪЗАЛА. Верхняя кульминащя. 
Поправка хроном. на звфздное время = -н 3. 31. 40,4. АВ* — 0. 59. 21,2, 
Состоян!е баромет. = 335,00 париж. лин. Температура воздуха = -+ 6,1 Р. 
=# Ма1я 1830. 
1. 20. 38. 12,2 -+ 2,97 109. 40. 1,25 -- 2. 19,69 Зенит. разет.* = 32. 1. 2,69 
2. 20, 40, 46,0 - 2,88 12. 40. 1675 2. 5,601 Резракшя — 36,45 
Обратное положен:с лимба. Допол. склон.* = 1. 36. 1,92 


3. 20. 45. 6,8 -+ 3,15 76. 46. 11,00 — 1. 43,42 Дополи. широт. —= 33. 37, 41,06 
4. 20. 47. 10,2 -ь 3,33 76. 45. 59,550 — 1. 33,66 





Широта мфста — 56. 22. 18,94. 
33* 
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№° 
Зизиро- 
завл, 


Приведеше от- 
щитьтван!л на 
мериданъ. 


Состояне: хроно- Состолше Отщитывашя на 


Полученный выводъ, 
метра Луи-Берту. уровня. лимбЪ. 








№ 42. полярнАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашя. 


Ь . и“ И | / . 
Поправка хроном. на звЪздное время — -+ 3. 31. 42,4. АВ* — 0. `59. 21,2. 


Состолнйе баромет. — 335,00 париж. лин. Температура воздуха = -н 6,2 р. 
5 Ма:я 1830. 
| й и и о М и й № о / и 
1. 20. 49. 46,0. + 3,33 76. 45. 49515, — 1. 22,03 Зенит. разст.* = 33. 1. 3,63 
2. 20. 52. 0,6 -+ 3,33 76. 45. 37,00 — 1. 12,60 Рефракшя == ° 36,41 
Обратное положен!е лимба. . Допол. склон.* —= 1. 36. 1,92 


3. 20. 56. 0,6 -+= 2,25 12. 41. 2215 0. 57,20 Дополн. широт. = 33. 37. 41,96 
4. 20. 58. 43,4 -= 2.25 12. . 32,00 - 0. 47,79 
































Широта места — 56. 22. 18,04 _ 


№ 43. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминащя. 
Поправка хроном. на звфздное время = -н 3. 31. 45,0. АВ* — 0. 559. 21,2. 
Состоян!е баромет. — 335,00 париж. лин. 'Температура воздуха — + 6,3 Р. 
5 Ма1я 1830. о 
1. 21. 4. 29.2 252 12. 41. 49,00 -ь- 0. 30,60 Зенит. разст.* — 32. 1. 2,30 
2. 21. 6. 41,8 + 2,97 12. 41. 54,25 -- 0. 25,01 Резракшя — 36,38 
Обратное положен!е лимба. Допол. склон.* = 1.36. 1,92 


3. 21. 10. 46.8 -+ 3.78 76. 44. 40,25 — 0. 1816 Дополн. широт. =- 33. 37. 40,60 
ть 21. 13. 2,6 -+ 3,78 76. 44. 36,00 .— 0. 12,10 


















































Широта места — 56. 22. 19,40 


№ 44. полярРнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминащя. 


Поправка хроном. на звфздное время —= -+ 3. 31. 46,9. АВ» — 0. 59. 21.2. 
Состояше баромет. — 335,00 париж. лин: Температура воздуха = + 6,5 Р. 


=& Мая 1830. 
1. 21. 15. 24.2 -ь 3,18 76. 44. 3215 — 0. 8,48 Зенит. разст.* = 32. (1. 1,90 
2. 21. 17. 55.2 -+ 3,18 76. 44. 28,00 —0. 5,33 Резфракшя = 36,33 
Обратное положен1е лимба. | Лопол. склон.* = 1. 36. 1,92 


3. 21. 24. 31,8 -к 1,80 12. 42. 21,00 0. 0,52 Дополн. широт. = 33. 37. 40.15 
4. 21. 27. 20,56 -н 2,34 12. 42. 21,25 -0. 0,00 
























































Широта мета = 56. 22. 19,85 


























- №45. с орюнА. 

Поправка хроном. на звБздное время — -+ 3. 32. 33,9. АВ* — 5. 45. 57,9. 

Состояне баромет. — 335,1 париж. лин. Температура воздуха = + 11,4 Р. 
3} Маш 1830. 


1. 44. 36,4 10,26 355. 24. 9,50 -+19. 40,00 Зенит. разет.* 48. 59: 21.68 


1. = 
2. 1. 47. 50,2 в 7,74 355. 28. 21,00 -15. 30,12 Резракшя = 1. 5,71 
Обратное положене лимба. Склонен!е* — 27. 21. 51,04 


3. 151. 43,0 13,05 93.553. 40,00 —1. 8,95 
4. 1.54. 271,2 -+ 5.40 93. 51. 12,5 — 8. 30,42 















































Широта мъста 56. 22. 18,43 
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то 


о Ё . Приведене. от- ыы к 
Визиро- Состояше хроно- Состояш:е Отщитываня на ие НЫ } Полученный выводъ. 


НН, метра Луи - Берту. уровня. мерид'анъ. 


№ 46. с ортонА. 
$ Ь 1 (А Ь Й и 
Поправка хроном. на звЪздное время — -+ 3. 32. 36.1. `АВ* = 5. 45. 57,9. 


Состояше баромет == 335,10 париж. лин. Температура воздуха — -+ 11,8 Р. 
3’ Мая 1830. 


Ь ‘ и и . о и 7) И [2 п 
№ 1. 56. 57,6 к 1.80 93. 49. 10,25 — 6. 23,95 Зенит. разст.* = 48. 59. 2121 
2. 1. 58. 4556 + 2,25 93. 47. 50,5 — 5. 3,55 Резракшя = 1. 518 
Обратное положен!е лимба. Склонен!е* — = 7. 21. 51,04 
8. 2. 8. 4.2 -+ 1,08 355. 43. 23,50 -н 0. 39,80 
4. 2. 10. 146 — 0,00 355. 43. 54,25 -н 0. 13.57 
Широта ‘мьста = 56. 22. 17,43 


№ 47. с ортонА. 


Поправка хроном. на звфздное время — -+ 3. 32, 38,8. АВ* — 5. 45. 57,9. 
Состоян1е баромет. —= 335,10 париж. лин. Температура воздуха = ++: 12,2 Р. 


5 Ма!я 1830. 
1. 2. 12. 31,0 — 0,72 355. 44. 5,00 0. 0,92 Зенит. разст,* — 48. 59. 22.04 
2. 2. 14. 2456 — 0,72 355. 44. 5,00 —0. 1,72 Рефракшя Е 1. 4.99 
Обратное положен1е лимба. Склонен!е* = 7. 21. 51.04 


3 21. 56,4 к 3,60 93. 43. 1750 — 0. 30,74 
4. 2. 19. 56,8 + 2,43 93. 43. 4975 — 1, 318 


Широта места = 56. 22. 18,07 


№ 48. с оРтоНА. 
Поправка хроном. на звЪздное время — -+ 3. 32. 40,6. АВ* — 5. 45. 57,9. 
Состояше баромет. — 335,10 париж. лин: Температура воздуха — -+- 12,6 Р. 
5 Мая 1830. 
т. 2. 22. 26,8 + 3,24 93. 44. 46,50 — 1. 59,79 Зенит. разст.* = 48. 59. 20,95 
2. 2. 24. 48,4 = 1,44 93. 45. 52,00 —3. 9,60 Рефракщя = 1. 5,04 
Обратное положен{е лимба. Склонен1е* — 7. 21. 51,04 


3. 2. 29. 18,8 — 1,35 355. 37. 56,50 +6. 7,38 
4. 2. 31. 2,36 — 0,45 355. 36. 19,00 -ы 7. 48,91 
Широта мета = 56. 22. 17,03 


№ 49. с ортонА. 


Поправка хроном. на звёздное время — -н 3. 32. 42,5. АВ* — 5. 45. 57,9. 
Состоян1е баромет. — 335,1 париж. лин. "Температура воздуха — + 12,9 Р. 


5 Майя 1830. 
1. 2. 33. 37,6 — 0,12 355. 34. 15,15 +9. 51,70 Зенит. разст^ = 48. 59. 21,06 


2. 2. 35. 32,6 — 0,18 355. 32. 17,50 +11. 48,16 Резракшя 1. 5,29 
Обратное -коложен1е лимба. Склонене* — 7. 21. 51,04 
3. 2. 38. 52,6 -+ 2,70 93. 58. 19,50 —15. 36,06 
4. 2. 40. 43,8 -+ 4,50 94. 0. 42,00 —17. 56,20 

Широта мъета 56. 22. 17,39 
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№ } п Я 
. И . . риведене от- 
Визиро- Состояще хроно. Состолше Отщитытваня на иен па 


Полученны & выводъ, 
Е метра Луи- Берту. уровня. -  димбЪ мериданъ, 


№ 50. с орР1ЛоНА. 


} . Ь НЙ Ь Й 
Поправка хроном. на звЪздное время — -+ 3. 32, 441, АВ* — 5. 45° 57,9. 


Состоян1е- баромет. = 3351 париж. лин. "Температура воздуха = = 13,5 Р. 
х5 Майя 1830. 








} й И о й и 1 и о / 
1. 2. 42. 45,2 3,60 94. 3. 24,15 —20. 40,35 Зенит. разст.* = 48. 59. 
2. 2. 45. 2,6 -ь 3,60 94. 6. 42,00 —23. 59,91 Реъракщя == 1. 





Обратное положеше лимба. Склонен1е* =: Ч 


3, 2, 49. 580 + 252 355. 12. 5,00 — 31. 58,40 
4. 2, 52. 4,2 + 2,52 355. 8. 20,15 `—35, 43,45. 








Широта мфета 56. 22. 


№ 51. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА, Верхняя кульминашя.. 
Поправка хроном. на звЪздное время — + 3. 35..22,8. АВ» — 0. 559. 21,6. 
Состоян1е баромет. = 334,90 париж. лин. 'Гемпература воздуха = + 6,0 Р. 
*5 Ма1я 1830. . 
1. 17. 49. 3,4 — 1,98 27. 14. 0,00 -40. 3510 Зенит. разст.* = 32. 1, 
2. 17. 51. 20,6 — 1,98 27. 14. 47,25 +39. 47,10 Резракшя = 
Обратное положене лимба. Допол, склон.* 1. 36. 


8. 17. 55. 518 — 0,00 92. 34, 48,75 —38. 14,10 Дополн. широт. = 33. 37, 
4, 17, 57. 48,8 = 1,35 92. З4. 11,50 —37. 35,10 















































Широта мета = 56. 22. 











№ 52. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звёздное время — + 3. 35. 248. АВ* — 0, 559. 21.6. 
Состояне баромет. = 334,90 париж. лин. 'Гемпература воздуха —= -+ 6,6 Р. 
ъ5 Майя 1830. 
1. 15. 0.37.6 +1562 92. 33. 15,5 —36. 38,40 Зенит. разет.* = 32. 1, 
2. 18. 2. 48,8 + 1562 92, 32. 3115 —35. 54,60 Рехракия = 
Обратное положенйе. лимба. Допод. склон.* = 1. 36. 


3. 18. 7, 5,6 -= 3,18 . 2. 20. 6,75 34, 23,40  Дополи. широт. = 33. 37. 
° 4. 18. 9. 27,2 —н 3,15 27. 20. 45,25 +33. 43.90 } 





Широта ифота = 56. 22. 


№ 53. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звЬздное время = -+ 3. 35. 26,8. АВ* — 0, 59. 21,6. 
Состоянте баромет, — 334,90 париж. лин, Температура воздуха — -+ 6,6 Р. 
- 32 Майя 1830, : 
1. 18. 12. 0,6 -+ 0,72 27. 21. 36;15 -32. 54,40 Зенит. разст,*. — 32, 1, 
2. 18. 13. 48,0 -+ 0,72 27, 22, 14,00 -32. 20,60 Резракшя == 
Обратное положен1е лимба, - Допол. склон,* = -1. 86, 


3. 18. 21. 3.8 — 0,00 92, 26. 40,5 —30, 3,20. Дополн. широт. = 33. 37. 
4. 18. 22. 56,0 — 0,18 92. 26. 6,50 —29. 28,50 






























































































































































Широта мёста = 56, 22. 
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№ 
Визиро- 
вашя. 


Приведеше от- 
щитыван1я на 
мериданъ. 


Состолше 
уровня. 


Состолше хроно- Полученный выводъ. 


Отщитываня на 
метра Луи-Берту. лимб5. 


№ 54. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминац!я. 
" Ь / И | 1 И 
Ноправка хроном. на звфздное время — + 3. 35 29,8. АВ* — 0. 59. 21,6; 


Состоян!е баромет. == 335,00. париж. лин. 'ТГемпература воздуха = + 8;0 Р. 
*? Майя 1830. 


5 
9' ' 


32. 1. 2.98 


36,69 
Допол. склон.* 1. 36. 2,14 
Лонолн. широт. = 33.37. 41,81 


—97. 41.10 
—26. 58,00 


92, 24. 19.50 
92, 23. 34,50 


Ь 1 И 1! 
т. 18. 28. 49,2 -ь 1.08 
о ва и 
Обратное положен1е лимба. 


3.. -18. 35. 19,8 + 045 
4. 18. 37. 19,2 + 0,45 


Зенит. разст.* 
Реъракшя 


_27. 28. 46,00 
27. 29. 21,50 


—+25. 46,00 
—=25. 11,10 
Широта мьста — 56. 22. 18,19 


№ 55. полярРнНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя 


Поправка хроном. па звЪздное. время = -н 3. 35. 31,70. АВ* — 0. 59. 21,6. 
Состоян!е баромет. = 335,10 париж. лин. 'Темиература воздуха = -н 8,2 Р. 


кульминац1я. 


1. 18. 39. 57.2 -н 0.18 
2. 18. 41. 46,8 к 0.18 
Обратное положене лимба. 
3. 18. 44. 58,8 -+ 2.07 
4. 18. 47. 31,0 „к 2,34 


№ 56. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя 


Поправка хроном. на звЪздное время — -+ 3. 35. 33,5. 
Состоян1е баромет. = 335,1 париж. лин. Температура воздуха = + 8,5 Р. 


5 Мая 1830. 


1. 18. 49. 44,2. -ь 2.70 
2. 18. 51. 35,2 -ь 2.70 
Обратное положеше лимба. 


3. 1$. 55. 16,8 + 1,08 
4... 18. 57. 49,2 0,90 


.92. 17. 46,50 


55 Маля 1830. 


27. 30. 5,00 


27. 30. 37,25 +28. 55,20 


—23. 1,50 
—22. 19,50 


92. 19. 33,50 
92. 18. 52,25 


92. 18. 18,00 —2. 43.30 


—2. 13,40 


217. 34. 18,25 
27. 34. 58,50 


+20. 14,60 
19. 34,80 


+24. 26,30 _ 


32. 1. 1,26 


36,59 
2,14 
39,99 


Зенит. разст.* 
Реъраки1я 


1. 36. 
33. 37. 


Допол. склон.* 
Лополн. широт. = 


Широта мета 56. 22. 20,01 


кульминащя. 
АВ* — 0.559. 21,6. 


32:1. 699 


36,47 
1. 36. 2,14 
33. 37. 39,88 


Зенит. разст.* 
Реътракшя 


Допол. склон.* = 
Дополн. широт, 


Широта мьста — 56. 22. 20,12, 


№ 51. поляРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашя. 


Поправка хроном. на. звЪздное время — -+ 3. 35. 40,6. 


АВ* — 0. 559. 21,6. 


Состояще баромет. = 335,10 париж. лин. Температура воздуха — -н 9,3 Р.. 


№: 119530: 29 -овь 2:34 
2х 109. 32. 28.4 120,34 


`Обратное положен!е: лимба. 
3: 19. 35. 50,2 0,00 


_4. 19. 37. 4556 — 0,36 


5 Маля 1830. 


27. 49. 30,50 +11, 59,06 
27. 42. 55,00 +1. 33,03 


—10. 52,53 
—10. 29,84 


92. 


7. 26,25 
92... 1. 


4,00 


82. 1, 


Зенит. разст.* 
Реъракщая 


Допол. склон.* 


Лополн. широт. = 


Широта мЪета 
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Г у о с К п. з 

\ й ы: ы риведене от- 5 

Бизиро- м ис . а м. м щитываня ма о 
вания. ур ИН мериданз. 


№ 58. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя вульминацщия, 
Ь Й И ‚В / И 
Поправка хроном. на звёздное время — -н 3. 35, 42,2. АВ* = 0. 559. 21,6. 
Состояние баромет. = 835,1 париж. лин. Температура воздуха = -+ 9,6 Р. 


5 Ман 1830. 

|} 1 Г) И © 1 и и | | Г] ’ и 
1. '19: 39. 43,0 — 0,45 92. 6. 42,25 —10. 7,1 Зенит, разст.* = 32. 1. 2,14 
2. 19. 42. 94 — 0,00 92. 6. 16,25 — 9. 39,47 Рефракшя = 
Обратное положенше лимба. Допой. склон.* = 1. 36. 
3. 19. 45. 3,0 - 0,45 27. 45. 23,00 


—= 9: 7,33  Дополн. широт. = 33. 37. 








Широта мета = 56, 22. 


№ 59. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминация. 
Поправка хроном. на звфздное время — -+ 3. 35. 47,5. АВ* = 0. 59. 21,6. 
Состояше баромет. = 335,20 париж. лин. 'Температура воздуха — -н 10,0 Р. 
3? Мая 1830, 


1, 20. 9,572 +2552 42.59. 4,25 +5. 7,55 Зенит. разст.* = 32. 60. 
2. 20. 12. 14 + 2,52 42. 59. 18,25 + 4. 50,60 Резракшя = 


Обратное положен1е лимба. - Допол, скдон.* = 1. 36. 


3. 20. 14. 38,8 — 0,90 107. 10. 41,25 — 4. 29,80 Лополи, широт. — 33. 37. 
4. 20. 16. 356 + 1.26 107. 10. 2115 — 4. 14,85. 


Широта ифета — 96. 22. 













































































| . о й . ерхняя кульминац1я. 
№ 60. полявнля звъздА. Вер 
Поправка хроном, на звфздное время — -+ 3. 35. 49.0. АВ» — 0.59. 21,6, 
Состоян1е баромет. — 335,2 париж дин. 'Гемпература воздуха — -+ 10,0 Р. 
3? Майя 1830. 
СЫ 20. 18. 36,8 -в 1,26 107. 10. 14,50 — 3. 59,78 Зенит. разст.* = 32, 1. 
2. 20. 20. 53,0 -+= 1,26 107. 9. 57,25 -— 3. 43,38 Рефракшя о 
Обратное положеше лимба. Лопол, склон,* = 1. 36. 


3 20.24, 88 — 0,00 43. 0. 48,5 + 
а 202 20 — 000 т 











3. 20,718  Лополн. широт, = 33, 87. 
. 10,75 3. 18. 


Широта места = 56, 22. 

















№ 61. полярная ЭВЪЗЛА. Верхняя кульминаця. 


Поправка хроном. на звЪфздное время = -+ 3. 35. 51,2. АК» — 0. 559. 21.6. 
Состоян1е баромет. = 335,2 париж. лин. Температура воздуха — + 10,2 р. 





. Мая 1830. `. 
1. 20. 30. 41,0 — 0,00 43. 1. 32,00 -+ 2. 39,00 Зенит. разст,* = 
2. 20. 32. 49,2 — 0,00 43. 1. 46,75 -+ 2. 26,43 Резракщя = 
Обратное положен1е лимба. - Допол. склон.* = 
3. 20, 38, 33,8. — 3,42 107. 8, 5,00 — 1. 5513 Дополн. широт. = 
4, 20. 41. 16,0 — 4,68 107. 7. 56,50- — 1. 4171 














































































































3,11, 

















Широта ‘мБета = 
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№ 
Визиро- 
ваш. 


. : : ` Приведеше от- 
о стояше тщитыьвашя па : 
Состолше хроно Со Отщ И 


р Полученный выводъ. 
метра Луи- Берту. уровия, , лимб. А 


° № 62. полярРнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминащ я. 


| й И | 1 д 
` Поправка хроном. на звЪздное время — + 335 53.6. АВ* —= 0 59.. 21,6. 


Соестоян1е баромет. =. 335,2 париж. лин. "Температура воздуха = -+- 10,5 Р. 
5 Майн 1830. 
у } 7) И! и! о 1 й и о и 
1. 20. 44’ 28'4 — 1.526 107. 7. 43,50 4 Зенит. разет.* гы 2 
2. 20. 46. 51.8 — 0,00 107. 7. 32,75 `Резракшя 35,68 
Обратное положене лимба. Допол. склон,* —= 1. 36. 2,14 
Э. 20. 50. 0,6 — 7.38 43. 13. 13,00 1. Лонолн. широт, = 33. 37. 40,17 


4.. 20.53. 56 —522 . 43 "3. 25.25 
’ Широта мета — 56. 22. 19,83 


№ 63. полярРнАЯ ЭВЪЗЛА. Верхняя кульминащя. 
Поправка хроном. на зв5здное время — -+ 3: 35. 56,4. АВ* — 0. 59. 21,6. 
Состоянйе баромет. — 335,2 париж. лин 'ТГемпература воздуха — -+ 10,5 Р. 
2 Мая 1830. 


1. 21. 0. 318 — 4.77 43. 3. 47.15 - 0. 29,98 Зенит. разст.* — 32. 1. 0,92, 
2. 21. 3. 10.6 — 2,97 43. 3. 51,15 -+ 0. 23,44 Резракшя == 35,66 


Обратное положене лимба. , Допол. склон.* = 1. 36. 214 


Э. 21. 8. 10.2 — 2,52 107. 6. 30.00 — 0.-13,28 — Донолн. широт. = 33. 37. 38,72 
4. 9. 10. 330 — 216 107. 6.26,25 —0. 9,44 . 
` . Широта мфета — 56. 22. 21,28 


№ 64. полярРнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульнинашя. 
Поправка хроном. на звфздное время — -+- 3. 35. 58,5. АВ* = 0. 59. 21,6. 
Состояще баромет, — 335,2 париж. лин. "Гемпература воздуха = -+ 10,5 Р. 
= Майя 1830. 

1. 2. 12. 38,0 — 1,80 107. 6. 24,50 — 0. 6,62 Зенит. разст.* — 32. 1. 2,04 
2. 21. 14. 48,0 — 0,90 107. 6. 23,75 — 0. 421 Резракщя = 35,65 
Обратное положеше лимба. Допол. склон.* = 1. 36. 2,14 
3. 21. 18. 58,0 — 3,96 43. ‚11 Дополн. широт. = 33. 37. 39,83 


. ТТ 
4. 21. 2]. 13,0 — 4,59 43. 4. 16; 0,26. 
Широта места = 56. 22. 2017 


№ 65. полярРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминащя. 


Поправка хроном, на звфздное время — + 3. 39. 32,9. АВ* — 0. 559. 221. 
Состоян1е. баромет. = 334.9 париж. лин. Температура воздуха = -+ 9,0 Р. 


. 5 Ма1я 1830. 

1. 17. 49. 24.2 — 153 42. 2. 11,5 +39. 1.45 Зенит. разст.* == 32. 1. 0/19 
2. 17. 51. 514 2,10 42 26. 5,00 +38. 11,25 Рефракщя = 36,76 
Обратное положен е лимба, Допол. склон.* = 1. 36. 2,37 


3. 17. 55. 654 — 4,68 107. 43. 25,15 —37. 5,36 Доролн. широт. == 33. 37. 39,32 


4. 11. 58. 50,2 + 0,90 107. 42, 5,50 —35. 50,62 
Широта мьста = 56. 22. 20,68 


_ 34 
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“ 
№ 
Визиро- 
зав. 


Приведеше от- 
щитыван!я на 
меридланъ. 


- Состолн!е хроно- Состояше Отщитывашя на 


Полученный выводь. 
метра Дуи- Берту. уровия. дом Е 


№’ 66. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминащя. 


Ь 1 и! | й и! 
`Поправка хропом. ‘на звфздн. время = -н 3. 39. 34,9 АВ» — 0.`59. 22.1. 


Состояние баромет. == 331,9 париж. лин. "Температура воздуха = в 9,0 Р.. 
6 Майя 1830. . 


Ь ' ! И о 1 и 1 4) о 
1. 18 (М2 +155 107.41. 18,00 —35. 3.02 Зенит, разе* = 3% 0. 
2. 18. 3. 134 +144 107. 40. 31,25 —31 23,81 Резракщя = 
Обратное положен!е лимба. Дополн. склон.* = 1. 86. 


3. 18. 12. 30,2 -+ 3,60 42. 32. 46,15 31. 25,19. Дополн. широт. = 37. 
4. 18. 14. 37,6 -+ 3,42 42. 33. 25,50 -30. 4519 





























ПШирота мБета — 56. 29. 








№ 67. полярнАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном на звздн. время = + 3. 39. 37,8. АВ* — 0. 59. 
Состолнйе баромет. = 334,9 париж. лин. "Гемпература воздуха — 
5. Мая 1830. 
1. 18. 34. 3.4 -+ 0,72 50. 13. 24,00 -+24. 56,26 Зенит. разст.* о 7 
2 18. 35, 534 + 0,12 50. 13. 55,25 +21. 24,01 Реъракшя 36,31 
Обратное положен е лимба. Лопол. склон. * 2,37 
3. 18. 38. 56,8 — 1580 115. 3. 59,00 —23. 32,27 Дополн. широт. = 40,40 


4. 18. 45. 106 — 0,54 115. 2. 12,75 —21. 4929 
Широта мъста. 19,60 
































№ 63. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминащя. 

Поправка хроном. на звъзди. время = -= 3. 39. 42,8. АЁ№» = 0. 59. 22. 

Состоянйе баромет. = 334,9 париж. лин. Температура воздуха — -+ 10,5 Р. 

18 Майя 1330. ? 

„№. 18. 46. 54,8 — 0,90 115. 1. 46,15 —2. 21,14 Зенит разет.*. = 

2. 18. 48. 47.6 — 0,90 115. 1. 15,00 —20. 50,98 Резракшя ЕЕ 

Обратное положене лимба. ‚ Допол.склон.* = 1. 

3. 18. 51. 18,8 — 1,35 50. 18. 9,75 20. 11,07. Доподн. широт. = 33. 
4. 18. 53. 43,4 — 1,62 50. 18. 47,25 +19. 33,43 

: Широта мБста — 56. 


32. 





























№ 69. полярнля ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. . 


Поправка хроном. на звфздн. время = -+ 3, 39. 44,6. АВ* — 0. 59. 22/1. 
Состоян1е баромет. — 335,0 париж. лин. Температура воздуха = -н 11,0 Р. 
_ 3. Мая 1830. т. 
1 18.57. 8,8 +144 50. 19. 36,00 +18. 40,90 Зенит. разет.* = 32. 1. 
2. 18.59. 8,0 +1562 50. 20. 6,75 18. 10,82 Резракшя = 
Обратное положенйе лимба. ДЛопол.‘склон.* = 1. 86. 


3. 19. 9.5256 +210 114. 55. 5515 —15. 3481 Дополн. широт. = 33° 37. 
4. 19. 12. 25,6 + 1580 14. 55. 2315 —14. 59,37 










































































































































































Широта мьета = 56. 22. 
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№ 
Визиро- 
вашя. 


В а -  Призедеше от- 
Состолн!е хроно- Состоян!е Отщитываня на а А Полученный выводъ. 


метра Луи - Берту. уровнл. лимб меридань, 


№. 10. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминащя. 


о | й и | й ? 
Поправка хроном. на звфздное время — + 3. 39. 47,7. АВ* — 0. 559. 22.1; 


о 


’ Состояще баромет. = 335,0 париж. ‘лин. Температура воздуха = + И,5 Р. 


. - 18 Майя 1830. 


м Бр и и о И / и 
1. 19. 14. 48.8 + 1,62 И. 54. 49.75 —14. 26,34 Зенит. разет.* 
2. 19. 16. 36.0 -в 0,63 114. 54. 25,00 —14. 2,74 Резракшя 
° Обратное положеше лимба. _ Донол. склон.* 
3. 19. 20. 9,2 — 3.15 50. 25. 6,75 -13. 15,84 Дополи. широт. = 


4. 19. 22. 48,8 — 1.08’ 50. 25. 39,00 12. 41,52 
Широта м5ста = 


№ 71. полярнАЯ ЗВЪЗЛА. Верхнял кульминащя. 
Поправка хроном. на звЪздное время — += 4. 4. 51,9. АК* — 0. 59. 25.9. 
Состояне баромет. =333,7 париж. лин. Температура воздуха = -+ 8,0 Р. 
22 Мазя 1830. 


5 19. 0. 26,4 -+ 2,97 65. 30. 54,15 412. 8,64 Зенит. разст.* "= 32. 1. 
2. 19. 2. 58,4 -+ 2,52 ‘65. 31. 22,15 1. 37,28 Рефракшя == . 
Обратное положеше лимба. Допол. склон.* = 1. 36. 
3. 19. 5. 58,4 -+ 3,60 129. 56. 8,25 —1. 1,00 Дополн. широт. = 33. 37. 
4. 19. 7. 46,0. -+ 3,96 129.55. 48;50 —10. 39,71 

я Широта мъета — 56. 22. 


№ 72. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


’ Поправка хроном. на зв5здное время — + 4. 4. 53,6. АВ* = 0. 59. 25,9. 
Состояше баромет. = 333,7 париж. лин. Температура воздуха = -+ 8,0 Р. 
22 Мая 1830. 
1. 19. 10. 21,8 -+ 3,42 129. 55. 17,00 —10. 9,44 Зенит. разет.* — 32. 1. 
2. 19. 12. 5756 -+ 2,97 129. 54. 49,25 - 9. 39,95 Резракшя 
Обратное положене лимба. Допол, склон.* 1. 36. 
3. 19. 15. 52,2 -ы 0,90 65. 34. 1,75 --9. 7,67. Дополн. широт. = 33. 37. 


4. — 19. 18. 34,4 -к 1,35 65. 34. 28,00 -н 8. 38,51. 
Широта. м5 ста 56. 22. 


`№ 73. полярнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звфздное время —= + 4. 4. 55,6. АВ* — 0. 559. 25.9. 
(Состоян1е баромет. = 333,1 париж. лин. Температура воздуха = + 8,2 Р. 
22 Мазя 1830. 
1. 19.2. 43.0 1.44 65. 35. 3,00 = 8. 5,53 Зенит. разст.* = 32. 1. 0,16 
2. 19. 24. 17,6 1.35 65. 35. 32,50 -н 7. 39,24 Рехракшя = 36,06 
Обратное положенше лимба. Допол. склон.* = 1. 36. 3,54 


3 19.097. 48 + 4,05 129. 52.2015 — 17. П,61 Дополн. широт. = 33. 37. 39,76 
4 19. 29. 13,0 + 4.23 129. 51. 57,25 — 6. 50,98 





Широта мЬста — 56. 22. 20,24 
4.* 
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№ - 
ы . . . г 
Визиро- Состояше хроно- Состояше Отщитывашя на Приведеше о 


Ь метра Луи-Берту. уровня. лимбЪ. меридань. 


№ 74. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя. кульминац!я. 


| / И | й №) 
Поправка хроном. на звЪздное время = -н Че, 57,3. .АВ* = 0. 59. 25,9. 


Состоян1е баромет, = 333,7 париж. лин. Температура воздуха = -+.8.5 Р. 


22 Мая 1830. 


В й 7 и о / п й И 
1. 19. 31. 3141 - 2,70 129. 51. 38,75 — 6. 29,36. Зенит. разст.*. = 
. 2. 19. 33. 31,4 -= 0,90 129. 51. 20,75 — 6. 10,95 Резракшя = 
Обратное положен!е лимба. ДЛопол. склон.* —. 1. 36. 


и 3. 19. 36. 4056 — 1,80 65. 37. 28,50 -ь5. 42.88 Дополн. широт. —= 33. 37 
4. 19. 38. 52,6 — 1.53 65. 37. 49,00 5. 23,88. р } 
- ) Широта иБста — 56. 22. 


№ 15. полярная ЗВЪЗЛА. Верхняя. кульминац!я, 
Поправка хроном. на звфздное время — -+ 4. 4. 591. АВ* — 0. 559. 2,9. 
Состоян1е баромет. — 333,70. париж. лин. Температура. воздуха = -+ 8,5. Р. 
(123 Мазя 1830. 
1. 19. 41. 58,4 — 1,26 65. 38. 15,50 + 4. 58,08 Зенит. разст.* == 32... 1. 
2. 19. 44. 37,6 — 0,90 65. 38. 34,75 + 4. 36,77. Резракшя о 
Обратное ‘положене лимба. Допол. склон.* =. 1. 36. 


3. 19. 47. 43,0 -н 0,90 129. 49..23;25 — 4. 12,92 Дополн. широт. = 33. 37. 
4. 19. 49. 48,8 -н 1,08 129. 49. 10,25 — 3. 57,25 


Широта места — 56. 22.. 


№ 16. полярндя ЗВЪЗДА. Вераний кульминаш я. 


Поправка хроном. на’ звфздное время — -н 4. 5..0,9. АВ» = 0. 559. 25,9. 
Состоян1е баромет. —= 833,70 париж. лин. Температура воздуха == + 9,5 Р. 


22 Маля 1830. 


1. 19. 52. 8,8 - 1.90 129. 48. 49,25 — 3. 40,60 Зенит. разет.* = 
2. 19. 53. 57,6 - 2,34 129. 48. 37,00 — 3. 21,98 Резракшя = 


Обратное положеше лимба. Допол. склон.* = 1. 86. 


32. 1. 


3. 19.57. 31,0...— 1,80% 65. 40. 8,00 +3. 4,29 Лополн. широт. == 33. 37. 
4. 20. 0. 1,0 — 1.26 65. 40. 22,75 2. 48,49 ое 
Широта мБета 56: 22. 


№ 11. полярная ЗВЪЗДА. Нижняя кульминаця. 
Поправка хроном. на звфздное время — -+ 4. 10. 33,4. АВ* = 0. 559. 27,3. 
Состоян!е баромет. = 3314,30 париж. лин. Температура воздуха == + 9,0 Р. 
:= Майя 1830. г 
1. 3. 29. 46,0. + 0,45. 63. 48..11:50 (—77. 2,82. Зенит. разст.* — 35. 13. 
2. 3. 32. 48,0 -н 0,45 63. 46..55;25 —15. 52,33 Резракшя - 


32. 1: 


. щитывашя на Полученный выводъ. 


0,47 
35,98 
3,54 


. 39,99 


20,01 


- Обратное положенйе лимба. Допол. склон.* = 1. 86.. 


3. 3. 38. 28,4 — 2,25 131. 43. 49,25 73. 33,46 Дополн. широт. = 33. 37. 
4. 3. 41. 0,2 — 2,88 131. 44. 50,00 72. 81,80 в: , 
Широта мьста — 56. 22. 
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№ . {е от- 
в ы Состолше хропо- бостояше Отщитывая й& Приведеше от: 
изиро : ь И щитываня на 
А, метра Туи -Берту. уровня. ‘лимб. 


Поз) ченный выводъ, 
мериданъ. $ 





№ 18. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульмипашя. 2 
Ь 1 и в и 
Поправка хроном. на звьздное время — -+ 4. 10. 36,0. АК* — 0. 559. 26,9. 


Состояше баромет. = 334,3 париж. лин. Температура воздуха = + 9.0 Р. 


2& Майя 1830. 


з | 72 И 7) о й и й 4 о 1 /! 
1. 3. 44. 21,8 — 288 131. 46. 11.50 -+71. 9,88 Зенит. разст.* — 35. 13 7.79 
2. 3. 47. 31,0 — 2,88 131. 47. 28,50 -н69. 53,67 Резракшя = 38,73 
Обратное положене ‘лимба. Лонол. склон.* = 1. 36. 3.75 


3. _›3. 52. 22 — 2,88 63. 39. 13,00 —68. 4,90 Дополн. широт. = 33. 37. 42,77 
4. 3. 54. 38,0 — 2,88 63. 38. 8,00 —67. 3,73 
Широта мфета — 56. 22. 17,23 


__  ГМ№ 19. полярнАЯ ЗВЪЗДА, Нижняя кульнинация. 

Поправка хроном. на звЪздное время = -+ 4- 10. 38,4. АВ* — 0. 59. 26,9. 

Состояще баромет = 334,3 париж. лин. ’Гемпература воздуха = + 

2& Матя 1830. 

1. 3. 58. 1.0 — 0.54 63. 36. 42,00 —65. 35,00 Зенит. разст.* 
2. 4. 0. 24,8 -- 0,18 63. 35. 48,50 —64. 45,21 Резракщя 
Обратное положен1е лимба. Допол. склон.* 
3. 4. 4. НО — 0,36. 131. 54. 0,50 63. 16,09 Лополн. широт. = 33, 37. 
4. 4. 6. 11,0 — 0,36 131. 54. 49,25 --62. 29,10 2 
Е ПИирота мфста — 56. 22 


№ 80. полярнАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 


Поправка хропом. на звфздное врёмя — -+ 4. 10. 40,2. АВ* — 0. 559. 26,9. 
Состояще баромет. = 331,3 париж. лин. Температура воздуха —= + 9,0 Р. 


34 Мая 1830. 


1. 4. 8. 21,8 — 0,27 131. 55. 39,00 61. 3815 о Зенит. разет.* — 35. 13. 
2. 4. 10. 45,6 — 0,00 131. 56. 33,25 +60. 42,26 Резракшя —= 


Обратное положеше лимба. Допол. склон.* — 1. 36. 


3. 4. 14. 58,4 — 1,08 653. 30. 5,00 —59. 4,03 Дополн. широт. = 33. 37. 
4. 4. 16. 57,2 — 108 653. 29. 26,25 —58. 18,43. - : 
. Широта мБета == 56. 22. 


№ 81. полярнля ЭВЪЗЛА. Нижняя кульминашя, 
`Поправка хроном. на ‘звздное время — -+. 4: 10. 42,4. АВ* — 0. 59.`26.9. 
Состоян!е баромет. — 334,3 париж. лин. Температура воздуха = -+[- 
У 2 Маля 1830. 
1. 42. 122 — 108 63. 27. 4450 —56. 41,60 Зенит. разст.* — 
2. 4. 23. 58,0. — 0,90 63. 26. 39,15 —=55. 88,71. Резракшя == 
Обратное положене лимба. Лопол. склон.* = 


3. 4. 28. 21,2 — 1.08 132. 3. 13,75 -+53. 57,44 Допол. широт. = 
4. 4. 30. 352 — 198 132. 4. 8,00 +53. 9,60 





Широта м5ета 
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№ у 
Визиро- 
ващя. 


Приведеше от- 
щитызан!я на 
мериданъ, 


Состоян!е хроно- Состояше Отщитыван!я на 


Цохученный выводъ, ) 
метра Луи - Берту. уровня. } К 


№ 82. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашия. 


й И Ь / 
Поправка хроном. на звЪздное время — -+ 4. 10. 44,7. АВ* = 0. 59. 26,9. 











Состояние баромет. = 334,3 париж. лин. 'Температура воздуха = + 9.0 Р. 
2% Маля 1830, 











Ь 1 (А и! о и 1 И о у 

1. 4. 31. 6,0 — 1.44 132. 5. 25,50 -ь51. 51.31 Зенит. разст.* = 35. 13. 548 
2. 4. 36, 36,8 — 0,45 132. 6. 18,15 50. 55,711 Резракшя —- 39,20 
Обратное положен1е лимба. Допол. склон.* = 1. 36. 3,15 


3 4. 43. 6,4 — 3,15 63. 19. 4250 —48. 33,72 Дополн. широт. = 33. 37. 40,93 
4. 4. 45. 472 — 3,15 63. 18. 40,15 —47. 35,78 











ЦШирота мБета — 56. 22. 19,07 


№ 83. полярная ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминашя. 
Поправка хроном. на зв5здное время — -+- 4. 14. 56.0. АВ* — 0. 59. 27,6. 
Состоян!е баромет, = 332,9 париж. лин. "Температура воздуха = -+ 13,5 Р. 
`. 35 Мая 1830, 


1. 4.5. 388 + 0,90° 78.21. 48,50 —53. 26,49, Зенит. разет.* = 35. 13. 8,89 
2. 4. 28. 12 -ы 0,90 78. 20. 55550 —52, 31,24 Резракшя ны 38,15 
Обратное положен1е лимба. - Допол. склон,*` = ‘1. 36. 3,87 
3: 4. 33. 3.0 -+ 2.70 147. 3. 55,75 -50. 42,08 Дополи. широт. = 33. 37. 48,17 


4. 4. 35, 53,8 -+ 126 147. 5, 2,25 49. 39,61 
Широта мфста = 56. 22. 16,83 






























































№ 84. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминащя. :. 


Поправка хроном. на звфздное время — + 4. 14. 58.3: АЁВ* = 0.59. 27.6. 
Состоян!е баромет. = 832,9 париж. лин. Температура воздуха = + 13,4. Р. 


25 Мая 1830. 


12:25 +48. 27,49 Зенит. рааст.* == 35. 13. 
18,00 +47. 20,43 Резракшя = 
































1. 4.39. 126+ 0,90 147. 6. 
2. 4. 42. 188 °— 0,00 147. 7. 
’ Обратное положеше лимба. Лопол. склон.* == 1. 36, 


3. 4. 48. 37,6 — 2.25 168. 13. 33,25 —45. 5,78 Дополн. широт. = 39: 37. 
4. 4. 51. 36,4 — 3,15 18. 12, 30;00 —44, 3,00 




















Широта мБета — 56. 22. 





№ 85. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминащя, 
Поправка хроном. на звЪздное время —: -+ 4. 15. 1,2. АВ» — 0. 59. 27,6. 
Состоян1е баромет. = 332,8 париж. лин. Температура воздуха = -н 13,2 Р. 
- 25 Мая 1830. о 
1. 4. 55. 42.2 — 1.80 78, 1. 1,00 —42. 37,62 Зенит. разст.* = 35. 13. 
2. 4. 57. 47,2 — 1,80 78. 10. 19,25 —И. 54,560 Реъракшя =. 
Обратное положен1е лимба. Допол. склон.* == 1.36, 


-3.. Б. 2. 522 — 2,25 147. М. 29,15 -40. 1074 Дополн. широт. = 33. 37. 
4. 5. 5. 19,56 — 2,52 147. 15. 19,25 -+39. 21,14. о 







































































Пирота’ уБета — 56. 22. 





— МЕ — 


№ 
Визиро- Состолше хроно- Состояше Отщитьвашя на 
а, метра Луи-Ферту. уровия. им 


Приведене от- 
щитываша на 
мерижанъ. 


Полученный выводъ. 


№ 86. поляРнАЯ ЗВЪЗДА. Нижная кульминашя. 
. г * я } й и | / п 
Поправка хроном. на звЪздное время —= --= 4, 15. 3,6. АВ" —= 0. 59. 27,6. . 
Состояние баромет. = 332,7 париж. лен. Температура возлуха = = 13.5 №. 


-.25 Маля 1830. 


| И и о И! Га и 
№ 215.50” 26 — 135. 147. 16; 29.50 88. 688 Зевиь разет.* = 
2. 5. 17. 44,6 — 1,590 147. 19. 21,35 -ь35. 16,53 Резъракшя == 


Допол. склоп.* — 1. 86. 
—33. 38,25 Дополн. широт. = 33. 37. 


33. 


Обратное положеше лимба. 
З 5. 22. 53,4 — 1.80 718: 2. : 


7 


2,25 
4 556. 202 +20 Ты. 95 5. 5 


Широта м5ста = 56. 22. 


- № 87. . полярнаАЯ ЗВЪЗДА. Нажная кульминация. 
Поправка хроном. па звъздпое время — -н 4, 15. 9,7. АК* = 0. 559. 27,6. 
Состоян1е баромет. — 332,7 париж. лин. Температура воздуха: = + 13,5 Р.. 
25 Мая 1830. 
1. 5. 43. 43.0 -+ 1,76 77. 55. 4415 —27. 20,19 Зенит. разет.* 
2. 5. 45. 55,6 -н 1,76 77.55. 7,25 —26. 42,00 Резракшя 
Обратпое положен1е лимба. Допол. склонп.* = 1. 36. 


3. 5. 49. 59,8 — 0,00 147. 29. 4,25 +25. 32,68 Лополн. широт. = 33. 37. 
4. 5. 52. 21,2 -в 0,18 147.20, 43,50 +24. 5119 


35. 13. 


Широта мъета = 56. 22. 


№ 88. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминаця, 
Поправка хроном. па звъздное время — -н 4. 15. 11,6. АВ* = 0. 559. 27,6. 
Состоян1е баромет = 332,70 париж. лин. Температура воздуха — -+ 13,5 Р. 
25 Ма1я 1830. 
1. 5. 54. 37,6 -ь 0,18 147. 30. 19,50 -+24.-15,42 Зенит. разст.* = 35. 13. 
2. 5. 56. 50,2 -н 0,18 147. 30. 54,00 +23. 3915 Рефракшя = 
Обратное положеше лимба. . Допол. склон.* = 1. 36. 


3. 6. 1. 8,4 - 0.36 17. 50. 56,25 —22. 29,70 Дополи. широт. = 33. 37. 
4. 6. 4.442 -+ 0,00. 77. 49. 58,25 —21. 32,80. 
Широта места = 56. 22. 


№ 89. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминац1я. 
Поправка хроном. на звЪздное время = -+ 4. 15. 20,7. АВ»* = 0. 55. 27,6. 
Состояше баромет. = 332,6 париж. лип. 'Гемпература воздуха — + 13,0 Р. 
25 Майя 1830. 
1. 6. 46. 22,2. — 0,54 92, 35. 30,75 —1. 56,23. Зенит. разст.* 
2. 6. 49. 26,0 — 0,90 92. 34. 52,25 —И. 20,08 Резракшая 
Обратное положенйе лимба. 


3. 6. 53. 8,0 — 0.90 162. 39. 6,25 -+10. 37,50. Дополн. широт. = 
4. 6. 55. 23,8 — 1,80 162. 39. 32,15 +10. 12,1 





7 * 
Допол. склон. 


` Широта мъета 
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№ 
Визиро- 
вания. 


Приведеше от- 
щитывашя на 
мериданъ. 


Состояще хроно- Состояше Отщитыван!я на 


Полученный выводъ. 
метра Луи- Берту. уровня. лимбЪ. Ка 


№ 90. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 
| | / 4. | 4! 
Поправка хроном. на звъздное время = + 4. 15: 22,1 АВ* = 0.59. 27,6. 


Состояне баромет. = 332,6 париж. лин. Температура воздуха = -- 12,7 Р. 
` 28 Майя 1830. 


| и И о й и Г й © 1 / 
1, 6. 58. 13.8 — 180 162. 40. 5,25 +9, 41,04 Зенит. разст.* == 35. 13. 478 
р 6. 59. 51,4 — 1,80 162. 40. 21,00 -- 9. 23,53 Резракшя — 39,29 
Обратное положене лимба. _ Допол. склон.* = 1. 36. 3,87 


3. 7. 3. 51,0 — 1580 92. 32. 19,25 — 8. 41,66 Дополи. широт. = 33. 37. 40,20 
4. .7. 6. 76 — 210 92. 81. 5350 — 8. 18,48 

















Широта мъета = 56. 22. 19,80 





№ 91. полярная ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звфздное время — -+ 4. 15. 24,7. АЦВ* — 0. 559. 27,6. 
Состоян1е баромет. = 332,6 париж. лин. Температура воздуха = -н 12,5 Р. 
25 Маля 1830. 
1. 1. 9. 10,6 — 2,552 92. 31. 2815 — 7. 48,20 Зенит. разст.* = 35, 13. 4,74. 
2. 9. 1. 8,8 — 2,52 92. 31. 6,50 — 7. 29.14 Резхракшя = 39,37 
Обратное положене лимба. Допол. склон.* = 1. 36. 3,87 


3. 7. 15. 17,2 — 1,98 162. 42. 55,00 -- 6. 50,32 Дополн широт. = 33. 37. 40,24 
4. 7. 15. 26,2 — 2,25 162. 43. 16,50 6. 29,25 



























































Широта мета — 56. 22. 19,76 


№ 92. полярная ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминашя, 
Поправка хроном. на звЪздное время — -+ 4. 15. 29,0. АВ» = 0, 59. 27,6, — 
Состоян1е баромет. = 832,4 париж. лин. "Температура воздуха = + 11.0 р. 
*5 Майя 1830. 
1. 7. 33. 46.8 — 0.00 162. 45. 24,50 +4. 17,81 Зенит. разст.* = 35. 13. 4.54 
2. 7.35. 42,2 — 0.00 162. 45. 39,25 + 4.. 3,93 Резфракщя == 39,71 
Обратное положенйе лимба. Лопол, склон,* == 1. 36. 3,87 


3. 7. 89. 1.4 — 0,00 92. 27. 14,25 — 3. 40,835 ДЛополн. широт. == 33. 37. 40,38 
4 7. 41. 7,6 — 0,27 92. 27.. 1,00 — 3. 26,81 < 



































Широта мъста = 56. 22. 19,62 


№ 93. полярнАЯ ЗВЪЗДА, Нижняя кульминавля. 


Поправка хроном. па зв5здное время — -н 4. 15, 30,9. АВ* = 0.559. 27,6, 
Состоян1е баромет. = 332,4 париж. лин. "Температура воздуха = -н 10,5 Р. 


2$ Мая 1830. 












































т 7. 44, 476 — 0/18 092. 26. 42,25 — 3. 3,43 Зенит. разст.* = 35, 18, 4,71 
2. 7. 47. 38,4 — 0,00 92. 26. 18,15 — 2. 46,22 Резракшя = _39,84 


Обратное положен!е лимба. Допол. склон.* —= 1. 36. 3,87 


8. 7. 50. 45,2 + 2,70 162. 47. 14,25 2. 28,37 Дополн. широт, — 33. 37. 40,68: 
4, 7. 52. 50.6 -+ 2,25 162. 47. 25,50 -н 2. 16,95 
| Широта ифста — 56. 22. 19,32 
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№ 
Визиро- 
вашя, 


Приведене от- 
щитыван!я на 
мерид1анъ. 


Состолне хроно- 
метра Луи-Берту. 


Состояше Отщитыван!я на 
уровня. лим 


Полученный выводъ, 


№ 94. ПОЛЯРНАЯ ЭЗВЪЗДА. о а 


Ноправка хроном, на звЪздное время — = 4 15. 32,1. 


 Состоян!е баромет. = 382,3 париж. лин: 
35 Майя 1830. 


ый, 5,44 
-+ 1. 54,61 


ь 
1. 755-12 9беыь 2:25 162. 47. 
2. 7. 57. 1,8 2.61 162. 47. 
Обратное положен!е лимба. 
3. 8. 0. 38,4 -ы 0;90 
4. 8. 2. 52,2 -н 0,18 


36, 575 
47.75 


92, 25. 
92. 25. 


13,50 1. 
5,25 


38,33 
1. 28,44 


Температура воздуха 


АВ* — 0.59. 2706. 


== 


Зенит. разст.* 
Реъраквя 


Лопол. склон.* 


Лополн. широт. 


Широта м5ета 


№ 95. полярная ЗВЪЗДЛА. Нижняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звЪздное время = -+ 4. 23. 27,8. АВ* — 0. 59. 28,7. 


Состояще баромет. = 327,9 се лин. 
271 Мая 1830. 


58,50 —24. 19,13 
14,75 —23. 32.16 


1. 5. 46. 9,2 -н 0,90 
2. 5. 48. 58,8 = 0,45 
Обратное положен!е лимба. 


и. 5. 53. 16,4 в 117 
4. 5. 56.. 44 + 117. 


107. 40. 
107. 40. 


177. 20. 
177. 21. 


30,75 
17,00 


+22. 23,60 
2-21. 39,31 


Зенит. разст.* 
Реъракшя 


Допол. склон.* 


Дополн. широт. 


Широта мьста 


№ 96. полярнлАя ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминаця. 


Поправка хроном. на звЪздное время — -+ 4. 23. 30/1. 


Состоянйе баромет. — 327,9 париж. лин. 


21 Мая 1830. 


177. 22. 7,50 20. 51,33 
177. 20. 44,75 20. 11,00 


1. 0159; 92 153 
2. 6. 1. 47,2 1,35 
Обратное положен!е  лимба. 


3, 16.39. 58:0. 10:45 
1 бов — 00 


107. 34. 51.00 
107. 34. 19,25 


18. 9,36 
—17. 36,57 


'Гемпература воздуха 


Зенит. разст.* 
Реъракшя 


Лопол. склон.* 
Лополн. широт. 


Широта мета 


№ 91. полярная ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминашя. 


Поправка хроном. на звЪздное время — -+- 4. 23. 37,5. 


Состоян!е баромет. = 328,0 о 


21 Ма1я 1830. 


27. 51,00 
27. 24,15 


1. 6. 42. 0,2 -- 1,80 107. 
2. 6. 44. 19.2 ‘-ь 0,68 107. 
Обратное положене лимба. 


3. 6. 47. 41,8 + 0,90 177. 
4. 6. 49. 53,0 + 1.80 177. 


—10. 43.90 


32. 48,50 
33. 16,00 


—-10. 6,03 
-н 9. 42.11 


—11. 10,52. 


Зенит. разст.* 
Реъракцшя 


Донол. склон.* 


Лополн. широт. = 


Широта мъста 


10,0 Р. 


409 
39,95 
3,87 
40,17 


— 35; 13. 


1. 36. 
== ‘33. 37. 


56. 22. 19,83 


'"Гемпература воздуха = + 15, 0 р. 


35. 13. 


1. 36. 
33. 37. 


‚56. 22. 


АВ* — 0. 559. 28,7. 
+ 15,0 Р, 


— 35. 13. 


1. 36. 
83. 37. 


56. 22. 


АВ* — 0. 59. 28,7. 
Температура воздуха —= -н 14.0 Р: 


- 19. 


. 36. 
. 37. 


‚ 22. 
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№ . . т а ох 
Состояше. хроно- Состояне Отщитыван!я на Прилодене ‚от Полученный выводъ. 
Визиро- о щитываня на 


И метра Луи-Берту. уровня. , лимб. меридант. 


№ 98. полярРнНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. . 


Ь / Ш | и 
Поправка ‘хроном. ‘на звфздное время = -+ 4. 23. 39,2. АВ* —= 0. 59° 28,7... 


Состоянйе баромет. =. 328,0. нариж. лин. Температура воздуха. = = 14,0 Р. 
21 Мая 1830. ` 


Ь й и о й и 1 и о й 
1. 6. 51. 564 -+ 1.80. 177: 33. 36,5 +в 9. 20,00 ‘Зенит. разсг.* = 35. 13. 
2. 6. 54. 26,8 -ь 1,80 177. 34. 1,00 -+ 8. 53,60 Резракшя = 
Обратное положен!е лимба. Допол. склон.* = 1. 36. 


3. 6. 57. 48.0 — 0,00 107. 24. 58,50 8. 19,30 Дополн. широт. = 33. 37. 
4. -7. 0. 16,0 -+ 0,90 107. 24. 35,25 - 7. 54,70 


























Широта мЬста о = 56. 22. 


№ 99. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звфздное время = + 4. 23. 41,9. АВ» — 0. 55. 28,7. 
Состоян!е баромет. —= 328,0 париж. лин. "Температура воздуха = -+- 14,0 Р. 
21 Мая 1830. 
т. 7. 1. 43.4 — 0.00 107. 23. 27,00 — 6. 44,09 Зенит. разст.* = 35. 13. 
2. 1. 9.38.4 — 0,00 107. 23. 8,25 — 6. 26,82 Резракшя == 
Обратное положене лимба. Допол. склон.* = 1..36. 


3. 7. 13. 34,0 + 0,90 177. 37. 3,50 -в 5. 52,58  Дополн. широт. = 33. 37. 
4. 7. 15. 32,2 -- 0,90 177. 37. 21,00 -ь 5. 35,98 
















































































Широта места — 56. 22. 


№ 100. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 


Поправка хроном. на-звЪздное время. = + 4. 23. 43,6. АВ* — 0. 559. 28,7. 
Состоян{е баромет. = 328,0 париж. лин. ’Температура воздуха — -+ 14,0 Р. 


21 Мая 1830. 
1. 7. 1. 34,0 -= 0,90. 177. 37. 36,25 --5. 19,30 Зенит. разет.* = 35. 13. 
2. 7. 19. 23,4 -н 1.17 ` 177. 371. 49,00 -- 5. 4,66 ‹ Рехракшя = 
Обратное положен1е лимба. . Допол. склон.* =. 1. 36. 


3. 7. 22. 31,4 -= 0,36 107. 21. 23:00 — 4. 40,28  Лополн. широт. = 33. 37. 
4. 7. 24. 43,4 — 0,00 107. 21. 5,50 —4. 23,76 







































































Широта мъста — 56. 22. 


№ 101. поляРНнАЯ ЗВЪЗДА, Верхняя кульминаця. 


Поправка хроном. на звфздное время. — -+ 4. 30. 6,0. АВ» — 0. 59. 29,5. 
Состоян1е баромет. = 329.1 париж. лин. ’Температура воздуха = + 1,0 Р. 


) 28 Ма1а 1830. -. 
1. 20. 9. 9,2 — 1,08 -- 110. 28. 24,50 -ь 0. 23.46 Зенит. разет.* — 
2. 20. 11. 51,4 — 2,25 110. 28. 31.50 - 0. 11,59 Резъракшя = 
Обратное положенйе лимба. Лопол. склон.* =. 1. 36. 


3: 20. 34. 6,4 + 2,97 114. 30. 52,00 —0. 1,31 Дополн. широт, = 33. 37. 
4. 20. 36. 18,0 -= 1.26 174. 30. 50,50 —0. 2,80 














32. 1. 


















































Широта мета = 56. 22. 
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№ 
ЗВизиро- 
звания. 


з с р КР Приведене от- и 
Состояве хроно- остоли!е Отщитываня на щитыван:я на Полученный вывод?ъ. 


метра Луи-Берту. уровня. мериданъ. 


№ 102. полярРнНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
и ь 
Поправка хроном на звфздное время — -+ 4. 30. ИЛ. АВ* = 0. 59. 29,5. 


Состояще баромет. = 329.1 париж. лин. Температура воздуха = + 11.0 р: 
28 Майя 1830. 


и И о 1 й ги о 1 И 
1. 20. 38. 47,2 -н 1.62 174. 30. 56,25 — 0. 5,15 Зенит. разст.* = 32. 1. 2,57 
2. 20.41. 0,2 -ы 0,63. 174. 30. 59,550 —0. 7,84 Резжракшя ах 

Обратное положен1е' лимба, `Допол. склон.* — 1. 36. 


3. 21. 13. 41,4 — 162 110. 26. 54,00 -+ 1. 53,04 Дополн. широт. = 33. 37. 
4. 21. 17. 21.4 — 1.62 110. 26. 38,50 -н 2. 12,42 ' 
| . Широта мфста — 56. 22. 


№ 103. полярнля ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 


Поправка хроном; на звЪздное время — -+ 4. 31. 58,7. АВ» — 0. 59. 29,8. 
Состоян!е баромет. = 329,5 париж. лин. "Температура воздуха = + 1,0 Р. 


27 Мая 1830. 
1. 7. 1. 19.58 — 0,18 122. М. 34,25 — 6. 27,30 Зенит. разст.* = 
2, 7. 3. 30.2 — 0,90 122. 14. 18,15 — 6. 8.15 Резрактмя ыы 
Обратное положен!е лимба. Допол. склон.* — 1. 36. 


3. 7. 7. 0,2 -+ь 4,50 192. 28. 40,25 --5. 38,31 ` Дополн. широт. = 33. 37. 
4. 7. 8. 59,0 -+ 4,50 192. 28. 51,75 -- 5. 21,96 


35. 13. 


Широта м5ета = 56. 22. 


№ 104. полярРнАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 


Поправка хроном. на звздное время — -н 4. 32. 1,5. АВ» — 0. 59. 29,8. 
Состоян1е баромет. = 329,5 париж. лин. Температура воздуха — -+ 11,0 Р. 
29 Майя 1830. 
1. 7. 17. 28,4 -к 252 192. 30. 2,15 -+4. 16,38 Зенит. разет.* = 35. 13. 
2. 7. 19. 5,6 -+ 2,52 192. 30. 14,00 -- 4. 4,10 Резракшя 


Обратное положене лимба. Допол. склон.* = 1. 86. 


3. 7. 30. 29,4 -ь 2,34 122. 10. 55,75 — 2. 50,07 Дополн.широт. = 33. 37. 
4 7, 32. 252 + 2,34 122, 10. 4425 — 2. 38,75 
‚^ Широта м6ёста = 56. 22. 


$ 147. 





Вышеномщенныя наблюденя учинены по Полярной ЗвЪздЪ въ объихь ея 
прохожденяхь, по В Близнецовь и по о Орона. Полярная въ верхней своей 
кульминащи наблюдаема была при 9 различныхь положеняхь лимба, и слф- 


_ довательно предетаваяеть полный рядъ наблюденй; въ нижней же своей куль- 
35*. 






























































































































































— ом = о 


минащи она была наблюдаема только при пяти положеняхь лимба, по- 
чему сш наблюденя не составляють совершенно полнаго ряда. ЗвЪзды, 
В Близнецовъ и с Ор1она, были наблюдаемы: первая при одномъ, а другая 
при двухъ положешяхъ лимба. — Приступимъ теперь къ разбору ихъ, раз- 


дЪляя ихъ на отдъленя по различнымь положенямъ лимба. 
Полярная Звъзда. Верхняя кульминашя. 


№ чиело № отдБльныя разность квадратъ 
отд. наблюд. отд. наб. наблюдешя отъ средн. разности. 


1. 9. 1. `` 56. 29. 19.06’ -— 087 0,1569 
. 20,28 + 0,35 — 0,1225 
29.19 ьЕ 12,960} 51076 
20,14 + 021 0,0441. 
20,43 -- 0,50 — 0,9500 
20,21  -{ 0,28 0,0784 
19. 18,09 А 1 
13. 18,45 — —1.48 91904 
ь 19,91 — 0,02 0,0004 


9. Среднее—56. 99. 19,93. Е = 10,0879 


Откуда Ё = 0,757 -и Е = 0,259. 
Ш. 10. 15. 656. 20. 1810—0716 05716 
в. 19,39 1 0,43 0,1849 
170 62 19,67 (0,21 ‘0,0441 
18. 19,94 - 0,48 — 0,2304. 
19. 19,3  — 0,03 0,0009 
20. _ 1891 - 0,55 — 0,3025 
21. 19,16 — — 0,30 — 0,0900 
22. часе 1868: асан 008: 0,6084 
23. 20,33 + 0,87 — 0,1569 
94. 19,88 - 0,42 - 0.1764 
10. Среднее=56. 22. 19,46 Е ==19:97 9 





8 ОД — 


, ЗА “и 
Откуда Г = 0,388 и Е = 0,123. 


№ чиело, № отдфльныя разность квадратъ 
‚ отд. — наблюд. отд. наб. наблюденя ‘ отъ средн. разности 


Ш. 8. 99. 56, 99. 9905 + 0,25 0,0695 
| 30. 22,71) 4 0,91 — 0,8981 

о, ` 29.90 | 0,40 0,1600 

39. 99.96. + 0,46 — 0,9116 

33. 29,03. + 0,23. 0,0599 

34. 21,40  — 0,40 — 0,1600 

35. 21,60  — 0,20 — 0,0400 

36. 20,16  — 164 — 2,6896. 


8. Среднее—=56. 22. 21,80 `Е = 4,2047 


Откуда ГР = 0,523 иЕ = 0,185. 
№. в оз 6. 2403 — ро о 
38. 18,48 — 031 — 0,0961 
39. 19,36 + 0,57 — 0,3249 
40. - .907,10-10` — 469 1198561 
41. 18,94 + 0,15 — 0,0225 
49. 18,04 °— 0,15 — 0,5695 
43. 19,40 + 0,61 — 0,3791 
- 44. 19,855 4106 11936 


8. Среднее =56. 22, 18,179 Е — 5,4734 


Откуда Ё — 0,596 и Е — 0,211. 


51...56. 92. 19,35 
59. 17,98 
53. 19,03 
54. 18,19 
59. 20,01. 
6 - 20,12 
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№ чиело № отдБльныя разность квадратъ 
отд.  наблюд. отд. наб. < наблюдевя. \ отъ средн. разности. 


57. 56. 92. 90,44 о — 109 — 1;1881 
58. о. 9 + 0,56 — 0.12996 





8. Среднее — 56. 22. 19,35 Е 5,6711 


Откуда Ё — 0,607 и Е = 0,215. 
59. 56. 22. 9996 1561 29,5991 
60. ` _ 19,66" — 0,99 0,9801 
61. 19,97 — 0,68 0,4624 
69. 19,83  — 0,82 — 0,6724 
63.20 21,93 + 0,63 0,3969 
64. 2017 — 0,48 — 0,2304 
65. 20,68 4 0,08 — 0,0009 
р в 21,34 0,69 0,4761 













































































8. Среднее—=56. 22. 20,65 Е — 5,8113 
Откуда РЁ = 0,615 и Е = 0,217. 

4, — 61.01156. 22. 19.60.06 -- 0,31 — 0,0961 

68. ^ 1991: — 6,08 0,0064 

69. 18,68 — 0,66 — 0,4356 

10. 19,13 + 0,44 ›‚ 0,1986 























4. Среднее =56. 22. 19,29 Е = 0,7317 











Откуда Е. = 0,333 иЕ = 0,167. 
6. 1 56 № 60 — 24 1505 
19. ‚1904 — 0,30 — 0,0900 
13. 20,24 + 0,90 0,8100 
14. 20,01 + 0,67 0,4489 
15. 19,95 + 0,61 0,3791 
16. 20,18 + 0,84 — 0,1056 

























































































_ 6, Среднее=56. 22. 19,34 — 9,9349 
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и 
Откуда Ё = 0,951 и Е = 0,383. : 


№ число м отдёльныЯ разноеть квадратъ 
отд.  наблюд. отд. наб. наблюдения. отъ сред. разности. 


1Х. 9. 101. 256. 99. 1851 + 0,18 — 0,0394 
102. 18,15 — 0,18 0,0324 


9. Среднее —=56. 92. 18,33 Е — 0,0648 
И Ш 
Откуда Г = 0,172 и Е = 0,121. 
Изъ вебхь девяти отдьленй получится сльдуюций выводъ: 


Г. 156. - 2э.' 19,93 съ вфроятн. ногрьшност. 0,952 
п. 19.46 0 0123 
21,80 и 0,185 

ТУ. о 
У. 19:95 0,215 
Ут. о 
19,29 0,167 
О 0 

ТХ. а 0,121 


Среднее — 56. 29. 19,66 — 0,060 


Полярная Звпъзда. Нижняя кульминашя. 


гоню т. 256 52 18430 + 0,20 0.0400 
18. 11235 — 100 — 10000 
19. 18,83 | 060 0,3600 
80. 1836 043 „ 0,0169 
81. 17,8 — 015 — 0,5695 
82. 19,07 + 0,84 0,1056 





6. Среднее = 56. 22. 18,23 Е — 2,6850 


Откуда Ё = 0,494 и Е = 0,202. 
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отдфльныя 
наблюденя. 


56. 99. 16,83 


№° число № 
отд. наблюд. отд. наб. 


п. 6. 83. 


разность 
отъ средн. 


— 1,90 


квадратъ 
разности. 


3,6100 






































































































































































































































ГУ. 


у. 


84. 
85. 
86. 
87. 
88. 


6. Среднее = 56. 22. 


; Ш] 
Откуда Ё = 1,097 и 


6. 89. 
90. 
1. 
92. 


56. 22. 


94. 
6. Среднег = 56. 22. 


19,62 


18,07 
17,51 
20,26 


— 0,66 
— 1,22 
18 
18.08 = 0.05 
21,04 429,31 
18,13 Е 
Е — 0,448. 

19,53  — ол 
19,80 06 
19,16 + 012 
— 0,02 
19,32  — 0,32 
19,83 
19,64 


и и 
Откуда ГР = 0,132 и Е = 0,054. 


о 22. 
96, 
97. 
98. 
99. 


100. 


56. 


6. Среднее = 56. 22. 


; 11,55 | 


18,58 0,61 
— 0,42 
— 0,21 
0,88 


0,04 


17,76 
17,09 
Е 
18,99 
17,97 


Откуда Ё — 0,455 и Е = 0.186. 


а. 
—_ 104. 


2. Среднее =56. 22. 


- 18,29 


56. 99. 91,40 [1,55 
— 1.56 


19,85 


И И 
Откуда Г = 1,483 и Е = 1.049. 


++ 0,19 
Е = 0,1910 


— 0,95 
Е — 2,2711 


` 0,4356 
1,4884 
2,3409 
0,0095 
5,3361 

—= 13,2935 


0,0121 
0,0256 
0,0144 
0,0004 
` 0,1024 
0,0361 


0,3721 
0,1764 
0,0441 
0,7744 
0,0016 
0,9095 


9,4095 
9,4336 


Е = 4,3361 
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Изъ веБхъ пяти отдъленш получится слфлуюций выводъ для нижней куль- 


_ минаши Полярной ЗвЪзды: 
1. 56° 22! 18123 съ вроятн. погрьшноетю 01202 
и. . 18,73 а. - 0,448 
| 49.64 0,054 
ТУ. 17.90 о. 0155 
о и 1049 


ие ЕЕ ОВ О ЕЕ ДАВИ ВНИИ от 


Срелщее — 56. 9% 1850 


_ Изъ вебхь наблюдений Полярной ЗвЪзды получится слБдуюшйй выводъ 


ЕАО авео 


для широты мБета: 
Изъ верхн. прохожд. 565 22: 1966. еъ въроатн. погрьшн, 01060 
— о в 0 
Среднее изъ 89 наблюд. 56. 29. 19,27 | вы. 0,038 
Приступимъ теперь къ разбору прочихъ наблюден! въ совокупноети: 


В Близнецов5. 


№ чиело № отдфльныя разноеть квадратъ 
отд. наблюд. отд.наб. наблюдешя отъ сред. разности. 


Го оо в о о. 
о 19,64 — 0,16 0,0256 
9. 19,62 -— 018 — 0,0394 
10. 20,40 + 0,60 — 0,3600 
11. 20,41 + 0,61 0,3791 
5. Среднее = 56. 92. 19,80 _ Е= 15997 
Откуда Ё = 0,417 и Е — 0,187. 


о ро р 
96. 17,32  — 058 — 0,3364 

97. `_ 18,02 40,19 ^ 0,0144 

28. 16,46 — 144 2,0736 

_4. Среднее — 56. 29. 171,90 Е = 6,0725 


Откуда Ё = 0,960 и Е = 0,480. 





36 
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№ число № ‚ ОТАБЛЬНЫЯ разноегь квадратъь 
отд. наблюд. отд.наб. наблюдешя _ отъ средн. —_ разности. 


и 6 бош в о Оо 
о 46. 1743  — 012 0,0144 
`4т. 18,07 + 0,52. 0,2704 
48. 17,08 — 052 0,9104 
49. | 17,39 — 0,16 0,0256 
50. 156 — 059 05348. 





6, Среднее = 56. 29. 11,55 ` `В =11033 




















И 
Откуда Ё —= 0,394 и Е — 0,161. 








Наблюден!я сихь двухь звфздъ дають сльдуюший обшй выводъ: 


В Близненовъ— 1. 562 22: 19180 съ въроятн. погрьшност. 0,187 


« Орюна — т 90 —_—_ р 0,480 
И. н. _ р ое: 5. _о161 





























Среднее изъ 15 набл; ='56. 22.18.42 о о 0,118 


\ 


Но 1’ наблюденя слишкомъ малочисленны и не предетавляють полныхъ 

















рядевь, почему и нельзя отдьлить погрЬшноети дБлев1я инетрумента, отъ 





























ошибки еклонен!я звЪздъ; и по еимъ причинамь я принялъ при исчислени 
треангуляшйи широту, найденную по наблюденямъ Полярной ЭвЪзды = 06?`22. 
19897. Бе 
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Наблюден!я дляопредЬленя азимута тритонометричеекой точки Морышки, 














произведенный въ 1830 году изъ центра пирамиды, построенной на Поклонной 








гор близъ -Великихь „Лукъ. 





Примбчане- помбшенное въ $ 130 относится равномфрно и къ поелБдую- 


щимъ наблюденамъ. 





—- М 


азы 


Первыя восемь наблюденшй учинены по `тригонометрической точкБ Мо- 


ЕЯ 


рышки, оетальныя же по знаку нарочито для ‘сего установленному. ’— Уголь 
между Морышками и симъь знакомъ измфренъ 76 кратно, нижеслБьдующимь 


образомъ, и по сему ве наблюденя могуть съ удобноетно быть приведены 


ОЕ НЕВЕ 


на одинъ и тотъ же предметь. 


№ число. найденный уголъ разность квадрать 
набл: повторен. изъ 4-хь повторенш. отъ средн. разности. 


т 4. 105 40 5955 = 0 0,0196 
4. 5950 — 0,02 0,0004 
4. 5888 — 0,64 0,4096 
4. 58.18 1.36 1,1956 
4 555. ПМ" 16129 

4. бы 5 — 7 19 
4 5962  - 010 — 0,0100 

4 59,99 4 0,40 01600 

Е 59.06 _ 046 02116 

10. 4. _ 5999 + 0,471 0,2209 

11. 60,556 +104 — 1,0816 

12. 60,12 + 0,60 ‘0,3600 

59,81 + 0,29 0,0841 

59,31  — 0,21 0,0441 

59,62 +4 010 0,0100 

59,82 + 0,30 — 0,0900 

60,38 + 0,86 — 0,7396 
18. 60,62 ‹ - 110 _ 1,2100 

19. 59,56 + 0,04 0,0016 


Среднее изъ 76 = 105, 40. 59,52 Е — 9,6745 
Откуда # = 0,495 и Е = 0/13. 


2 
3 
4 
5 
6 
Я 
8 
9 


® 


14. 
15. 

16. 
ее, 


рр ь 


я 








— а — 


Наблюдщенная. *В Цефел: нк 
Отсчитывашяна Состоян!е °Состоя- Отечитываюя Данныя величины 
лимбЪ для зем- охронометра не на лимбЪ для 


. й т т Вывод ы. 
наго предмета. Луи-Берту. уровня. звЪзды. для вычиеленя. : 


№ 1. 25 Ма!я 1830. 
: } $ А В им ь о й И 
Е —=-+ 3.33.1172 ©. = 0. 7. 34,70 
218: 49. 5300 5.51.5958 — 4,7 359: 50..45,50 АВ*= 21. 26.279 = 3,40 
д0 = 69 48.447 = =141. 0. 49,10 
Азимуть мёты. —141. 8. 23,80 











№ 2. 5 Майя 1830. 
у Ь - 
м о К — 3. 33. 17,9 С — 0. 18. 34.6 
218. 49. 53,00 5.56. 38 —45 0.16. 58525 АВ”= 21.26.979 = — 3,30 
обет. 2 Е.8& 5 —=4-6948.4471 &« —141.27. 1,95 
Азимуть мфты. —141. 8. 27,35 






































№3. 5 Мая 1830. 
: Ь 
К — 3.335. 19,5 С — 1.16. 52,47 
, о Е ` 
. 5475.6. 5.26,4 —— 3,3181. 17. 4,00 АВ*—= о) 21. 26. 27,9 ое — — 2,42 
ар ЕО — й 9 =-69?48.44^ хх —142.27. 6,85 
т `_ Азимуть мьты. 141. 8. 14,38 







































































№ 4. 35 Мая 1830. ^ 
: . В : 
К = 3.33. 20,4 С — 1.50. 
ЕК & НЗ у) у к. ы Е 
. 54,75 6. 10.25,6 '— 3,4 1981. 49. 10,00 АВ*= 2. 26. 27,9 аа = 


д = + 69° 48. 447  « —142.59. 
Азимутъь мБты. =—141. 8. 











№ 5. 35 Майя 1830. . 
: Е в 
к —=4 3.33.25 С — 4.20. 
- Е 
Гб. 33089;2 —— 1,0190. 19. 3,50 АВ*—=} 21.26. 2139 о _ 























1218.2 — 


д. =-+ 69° 48. 447 м —145.30. 
Азинуть мёты. —141. 8. 








№ 6. 5 Мая 1830, | 
не. | зто 
к = 3.33.2553 С — 4.53. 
— 31 199.50. 15 АВ" 21.26.21,9 = 


5 = 69°48.447  & 146. 1. 
Азимутъ м5ты. =14]1. 8. 
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Наблюденнап * В Цефея. 
Отечитываняна Соетоян!е  Состоя-  Отечитывашя Ланныя’ величины 
лимбЪ ‘для зем- хронометра ше на лимбь ‘для 
наго предмета. Луи-Берту. уровня. звЪзды. т для вычиеленя. 


№7. +5 Мая 1880. 
| / 1: о 1 и 
ко —+ 3.33.27,0 С = 5-52. 55.81 
д у Й | й И о й Й } 
233. 48. 51550 6.48. 12,2 `— 7,0 20.50. 22,00 АВ*= 21. 26.279 = — 5,20 
в ни 9’ —=469° 48.447 —« =ЫТ. 1.25,30 
Азимуть м5ты. —141. 8. 29,49 


ееиевенеы 


№ 8. :5 Мая 1830. 
| 
Е! А+ 3.33.2977 С = 6,20. 27,13 
Ё 
233: 48. 51350 6. 52: 31,4 = 1,2 21.17. 48,50 АВ*= 21.26.27,9 „= — 0,89 
’ во д... =-н 69548. 44,7 с —147.28. 56,11 
Азимутъь ифты. —141. 8. 28,98 


ео аеннка 


№ 9. *6 Мая 1830. 
Ь 
Е —-+ 3.37.3295 С = 3.13. 2158 


6. 19. 5,60. + 4,5 38. 40.53.25 АВ*= 21.26. 28,0 мн И 3,31 
9, = 69° 48.44.71 - « =З38. 40. 52,44 
Азимутъ м5ты. = 35. 27. 30,86 


№ 10. © Мая 1830. 
, 
а к —- 3.37.3395 С = 3.51. 
_1 6. 24. 59.0 = 3,6 39. 18. 41,15 АВ*= 21.26. 28,0 о + 
— `д = 69° 48.447 = =. 18. 
Азимуть мьты. = 35. 27. 


№ 1616 Майя 1830. 
Ь 
де 8. к = 337.365 С — 5.28. 
6. 39.288 (— 6,6 40. 51.21,25 АВ*= о 24. 26.280 


д —=-н 69348. 44,7 « —40.51. 
Азимутъ м5ты. = 35. 27. 


' 


№. 12.015 Мая 1830. 
‚` й 
Е к = + 3.37.3702 © = 5ы. 
; х Ё 
6, 43: 42,65 220,0 — 41. 18546,75 АВ" = 21. 26.28,0\ ее 





1402.2 — 
5 == 69° 48. 44/7 # =41. 18. 
Азимутъ имьты. = 35. 27. 
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Наблюдщенная * В ЦПефея. - ле 
Отсчитываняна Соетоян!е . Состоя-  Отечитываня. Данныя' величины 
лимбЪ для зем-  хронометра не на лимбЪ для Вы вод.ы. 
наго предмета. Луи-Берту. уровня: звфзды. для вычиеленя. ла У 


№ 13. 76 Мая 1830. 


`В { И Г.Х / И 
К — 3.37. 451 С == 10. 36. 57,79 

о / И Ь 7 И и о 1 1 я у 
15. 0. 27.00 7.28. 59,0. = 6,5 61. 4. 35,00 АВ*—= 21.26.2580 .= + 4,98 
ия 5 = 69°49. 44.7 « —46. 4. 12,98 
Азимутъь м5ты. = 35. 27. 15,19 


№ 14. 16 Маля 1830. 
} Ь 
ы ГЕ = ЗН 3.37: 45,9.7.С.. 11 5143,86 
7. 33. 35,6 + 6,0 61. 33. 19,50 АВ*= 21.26. 280 циз= + 4,61 


6 = 69° 48. 447’ х = 46. 32. 57,12 
Азимутъ мбты. — 35. 27. 13,26 


№ 15. 6 Маш 1830. 
ь | 
с. - } 01 С = -8. 37246,91 С =. 40. 33,75 
0; 38.13 ^ 7.39.11.4 23.0 62. 8.38,00 АВ*= 21.26.2800 33 = — 2,33 
9 = 69° 45. 447 = —4\. 8, 2,55 
Азимутъ мьты. =35. 27. 28,80 


№ 16. 3 Мая 1830. 
Г Ь 
. К = 3.97.4756 © =12 6.27,97 
0. 33,13 7.43.22,2 — 7,2 62. 34. 31,50 АВ*= 21.26.28,0 ..= — 5,61 
ре . б —=-+ 69° 48. 447 « —=4). 33. 58,76 
Азимуть мбты, ==35. 27. 30,79 


№ 17. 2: Мая 1830. 
ь 
К = 3.58. 20,2 С = 1.27. 16,92 


‚1. 33,00 5. 41. 44,8 — 4,2 266. 56. 15,50; АВ*=. 21.26.2853 Ее — 3,07 
: ВЕ 0: д0 — 69° 48. 45,4 х —=36, 54. 39,43 
Азимуть мфты. ==35, 27, 22,51 


№ 18. >: Мая 1830, 
) 
. сх ь о К = 3. 58. 21,2 [в = 2. 2. 58,63 
1. 33,00 5, 47.18,0 -=0,7 67. 32; 5,25. АВ*— (21, 26. 28,3 Ц. = о = 3,52 
фене ВЕ 09 - д = 69° 48. 454 х —=37, 30, 32,17. 
Азимутъь мьты. =35, 27. 34,14 
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Наблюденная * В Цефея. 
Отечитываняна Состоян!е` 'Соетоя- Отечитывашя Ланныя величины 
лимбБ для зем-  хронометра н1е на лимб для ь 
наго предмета. Луи-Берту. ` уровия. звфздыт. для вычиелешя- 


Выво 


№ 19.22 Майя 1830. 
Ь Й д 
к = 3.58.24 С 


/ И Ь Й и и о 1 И Ё 
1: 46,62 5. 54.17,2 — 5,4 68.16. 53,15 АВ*—= 21. 26. 28,3 аще — 
= 6 = 69° 48. 45,4 А = 
Азимутъ м5ты. 


№ 20. 2: Мая 1830. 
Ь 
Е — + 3.58.2339. С 


ой С 
46,62 5.59.1756 — 1,3 68.49. 0,25 АВ*—= 21.26. 28,3 Чар = 
90 —-69° 48. 45,4 хх 
Азимутъ мфты. 


№ 21. 2: Майя 1830. 
|1 
к — 3.58.2756 © 
Ё 


6. 23. 58,4 -= 2,7 86.27.1915 АВ*= 21.26. 28,3 .,= 
] б — 69° 48. 45,4 х — 4: 
Азимутъ мфты. =35. 


№ 22. >: Майя 1830. 
| 
к = 3.58.2866 © = 6. 


| — 

6. 29. 31,8 -+ 2,7 `87. 2. 45,5 АВ*= 21. 26. 28,3 вира — 
. б —=+ 69° 48. 45,4 « = 42. 
Азимуть мъты. ==35. 


№ 23. = Мая 1830. 
Ь 
Е — в 350300 © = № 


НЫ Ее ь \& Ё 
37. 6. 10,8 — `555 90. 54. 26,25 АВ*= 21.26. 28.: = 
я 6 = 697 48. 45,4 «х =45. 
Азимутъ мёты. ==35. 





№ 24. <=: Мая 1830. 
Ь 
К —= + 3.58. 361 С = 


1:12. 36,4 + 0,42 91.34.25;75  АЁВ*= 21.26, 28,3 а 
С.В Ва. б = 69748. 454 « —46. 
Азимутъь ифты. —35. 








Наблющенная * В Цефея. 
Отечитываняна Состоянле  Состоя- Отечитываня Данныя. величины т 
лимбЪ для зем- хронометра ы1е на лимбЪ для. . В ыводы. 
наго предмета. — Луи-Берту. ‹ уровня. звёзды. для вычиелешя. { 


№ 25. 22 Мая 4830. 


В / и о / и! 
, и “о к = 3.58.3855 С —12. 30. 47,80 
1 И / и ! о 2} А # 

3. 42,12 1.26.28;4 о-- 8,2 108. 1. 46,00 АВ*=  21.26.283 = он 6,40 


5. 
б = 69° 45. 45,4 « —47. 58. 10,28 
‘’Азимутъь иБты. =35. 27. 22,48 





№ 26. 22 Майя 1830; 
Ъ 
Е = 3.58. 39,2 С =12. 54. 49,79 
Ё 
7. 30.22,2 — 0,7 108.25.5815 АВ*= о. 21.26.2833: = (— 0,55 


д —-69°48. 45,4 « -=48. 22. 16,08 
Азимутъь ибты. ==35. 27. 26,29 








№27. з2 Майя 1830. 


т 
` Ё з 

7.42. 0,2 — 5,8 109.37.21,15 АВ*—= 21.26. 28,3 = о — 4,61 

т д —=-69°48.45,4 « = 49. 33. 33,64 

и Азимутъ мьты. —35, 21. 24.30 























№° 28. *х Мая 1830, 






























































Ь 
— К —=+ 3.58.4195 С —=1.30. 41,54 
7. 46. 1,8. — 5,8 110. 1.51575 АВ*= 21.26.283 = — 4563 
. 0 —=-+69° 48. 454 = =—49.58. 4,12 

Азимутъ мты. =35. 27. 22,58 



































№ 29. 22 Майя 1830. 
к = 4 2252 © = 2.15.53 
'5. 2.514 + 31 108. 16.2250 АВ*= 21.26. 28,4 = о 227 


5 = 69° 48. 45,5 « —33, 11. 29,77 
Азимуть мьты. —39. 27. 22,88 


№° 30. >> Мая 1830. 


в 
К =. 2269 © = 1 50 


5.12.31, 1,8 109.19. 350 АВ"= 21.26.2864 = о + 1,82 
5 —=--69248.455 « =34. М. 9,82 
Азимуть м5ты. ==35. 27. 17.97 











ЕЕ ат 


ВЫЗОВЫ 


Отечитываня на 
лимб ‘для зем- 
наго предмета. 


75. 4..58,00 
-15. 4. 58,00 


90, 0. 16,67 


90; 0. 16,67 


90, 0. 19,25 


90. 0. 19,25 
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Наблющенная * В Цефея. 
Состоян!е` Состоя-  Отечитываи?я Ланныя величины 
хронометра не на лимбЪ для 
Луи-Берту. уровня. звЪзды, для: вычиеленя, 
` 


№ 31. 22 Майя 1830. 
Ь ! и о й и 
я к + 4. 2.299 С -= 0,40.41.49 
| 4 И // о 71 и Е 
5. 30; 19,2. — 86 111, 13.16,50' АВ*= < 21.26.284 = — 6,29 


о 1ап5.7 
9 — 69. 48. 45,5 &_ —36. 8. 12.21 


Азимуть мёты. — 35. 27. 30,72 


№ 32, 22 Майя 1830. 
В 
к = 4. 2.350 С = 3.47.1537 


| ” . з 5 Ё у 

_5. 59. 22,0. —10,7 114. 19. 51,25, АВ*— 21. 26. 28,4 ВЕ = 7,87 
т: 5 90 =-. 69? 48.455 а —=39. 14. 45,38 
Азимутъ мты. = 35. 27. 30,01 


№ 33. 2> Майя 1880. 
к =+ 4. 2.400 С = 6.50. 48,89 


с Е 
6.28. 6,8 — 1.9 132. 18.36.25 АВ*= 21.26. 28,4 ми т 1,42 
д — 69° 48. 45,5 «х — 42, 18.1816 

Азимуть мёты. — 35. 21. 29.27 


№34, 22 Мая 1830. 
|п 
К —=-- 4. 2.407 С -— 7.13.56,68 


6. 31. 45,2 — 9,3 132. 41. 46,50. АВ*—= 21. 26. 28,4 ПР О 6,95 
9 = 69° 48. 45,5 ах = 42, 4]. 22,88 
Азимутъ м5ты. = 35. 27. 26,20 


№° 35. 22 Мая 1830. 
ь 
К = 4. 2.461 С = 10.27. 16,52 


Е 
7. 2.25;2 —4,0 135; 54. 57,25. АВ*= 2. 26. 28,4 6 = 3,06 _ 
95 =-+ 69° 48. 45.5 х = 45. 54. 34,94 
Азимутъ м5ты. = 35. 27. 18,42 


№° 36. 22 Мыя 1830. 
В 
К —=- 4. 2.46,8 С — 10.52. 44,47 
, , Е 
7. 6. 29,8 + 3,5 136. 20, 17,00 АВ*—= 21.26. 28,4 а ва 2,69 
Е д = 69° 48.4555 а =46.20. 0,44 


Азимутъ мфты. — 35. 27. 15,97 
37 
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Наблюденная * В Пефея. я 

Отечитывашяна Состоянте...:Состоя-.! ` Отечитываня 594 _ Даниыя величины. п аназмаыно 
’ лимб. для ‘зем=  хронометра не на лимб для : хак Воы вю Де 
наго предмета. Луи-Берту» : ‚уровня. г. звЪзды. 1 ‚ для вычисления, т: он 

№ 37222 Мая 1830. . 

, Ь Д и! о 1 и! 
В. р к =+4. 2.493 С =10. 22. 47,88 
105. Ч 29,12. 7.20.69,8: = 3.6 160. 51.33.07 АВ*=) 21. 26. 28.4 дон 281 
врь Зе д — 69° 48.4555 « —471.50. 6,69 
Азимутъ мёты. —35. 27. 18,81 


№ 38: ‘22 Майя 1830. 
; Ь р 
к = 4. 2.501 с — 12. 
.1. 25. 19,8 `—`0,7_ 153. 18.16,00 АВ*=° 21. 26: 28,4 м 
5 —+69°48. 4555 « =48. 
Азимутъ мБты. =35. 








№ 239: °23 Маш 1830. 
ко = 4. 2.5155. 6 = 


379. 33. 1954. — - 3,0 154 7.3050 АВ*— 21. 26.284 а 
2 —+69948. 45.5 и =49. 
} Азимуть мфты. —35.. 





















































№40; 1:22 Ма1я! 1830. 
: Ь 
ко. бы 


— 7. З8 Е ‚= 0,0 154. 32. "26.501 АВ*—: 24. 26. 28,4: | 
о 90 = 69° 48. 455 « —=49. 
Азимутъ ибты. =—35. 























`4ап5.2 




















№ 4.12% Мая 1830. 

: Ь 
| ое Ач о 
> 5. 36. 16,8 -= 2,0 157. 42.57;25. АВ" 121. 26. 28,5 оу 
а.бь В 200 д =4 69548. 45,8 « =37. 
Азимуть мёты. ==35. 








№42:1126 Майя 1830; 
ко с хх — 


‚12 5, 41.. ве = е 158. 13; 55,50. АВ*— 21. 26: 28,5 аа 
- 9 = 69°48.458 ха 38. 
Азимутъь мфты. ==35. 
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Наблющенная * В Цефея. , 
Отечитыватяна Состоян!е Состоя- Отечитываня Ланныя величины 
лимбь для зем-  хронометра.. ве ‚на лимбЪ для. : 


. | Выводы. 
наго предмета. Луи-Берту. ‘уровня. звёзды. ' ° ‘для вычиеленя. 


№ 43. 24 Мая 1830. 


Е О 

— 0:0 159. 33. 4525 АВ. 21, 26.285 = — 0,0 
д9 —=-+69° 48.458 —« — 39.30. 24/13 

Азимутъ мЪты. — 35. 27. 21,33 


и 


о й // \ | 1 ‹ ‹ 
120. 2.40,12 ‚5,53. 26,8, 


№ 44. >= Мая 1830. 
и ‚ 
| а т К = 4.10.6055 С — 5. 10.27,9 
120. 2.40,12 6, 3.59.0 нк 4,0 160. 40. 22,50 АВ*= 21.26.2855 —= 3.0 
Я 9 = 69? 48. 45,8 « —40. 37. 45,4 
Азимуть м5ты. — 35. 27. 17,50 


Ма!я 1830. 


к 4.12 © =1.38.11,50 

135. 3.47.75 - — 0,7 182. 9.20,75 АВ*= 21.26. 28,5 Е — 0,54 
: 9 —=-69°48.45,8 = — 41. 5. 32,46 
Азимуть мБты. = 35. 27. 20,96 


№ 46. 2-Е Мыя 1830. 


| к а 4.1.107 С = 12. 29. 30,00 

135. 3. 47,75 _ 7. 13. 41,8. ых 0,0 183. 0. 36,75 АВ*—= 21.26. 28,5 а — 0,00 
б — 69° 48. 45,8 & — 47.56. 49,00 

Азимуть мъты. —= 35.27. 19,00 


№47. 2 Майя 1830.. 


Й 


В 
т к = 4.1.137 © —13. 6.4010 
135. 3.5112 7.19.4358. —10,5 183.38. 3,25 АВ". 21.26.285 3 — 8,25 
_д. === 69. 48, 45,8 < — 48. 34. 3.88 
‚ Азимутъ мты. = 35. 27. 23,18 





\ 


№° 48. 2 Мая 1880. 
р |. 
к = 4.1.146 С —13.36.21,30 
т ты # 
135. 3.51.12 7. 24. 33,8  — 0,5 184, 7. 40,50 АВ 21.26.2855 = — 0,40 
а 6 =-+ 69: 48. 45,8 « =49. 3. 49,00 


Азимутъ иъты. == 35. 27. 27.10 
37 * 
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$ 149. ь а } 
ВеБ вообще наблюден1я, для опредълен!я азимута, учинены по 6 Цехея, и 
при шести различныхь положеняхъ лимба; посему остается для разбора ихь› 


только раздфлить ихъ по принятому порядку, на отдфлешя: 


№ чиело. № ‚ отдъльныя разноеть. квадратъ 
отд. ’наблюд. `отд.наб. о `‘наблюдешя. ‹ отъ серед. разности. 


8 9. 35. 97. 3086 114 50,9796_ 

ош 3283 91 82,9991. 
та 1850 — 5,22 27,2484 
р 1115  — 5,97 35,6409 
33. 99,957 + 5,55 30,8095_ 
34. 26,20 +4 248 6,1504 
35. 18,42 — 530 28,0900 
36. _ 1597 175 60,0695 


8. Среднее — 35. 91. 98192.  Е= 321,9664 


Откуда Г = 4,574 и Е = 1,6117. 

п 8 13.00285007: 151% — 6,50 40,2500 
ОЕ 19, 13,26 — 843 110649 
15 ИА 61960 98.80 °0 З- тли 156,5591 

16. 3019 + 9,10 82,8100 

Л. 1881 — 2,88 — 8,2944 

38. ‘13,54 — 815 66,4295 

39. 2612 + 5,08 95,3009 

‚40. о 196,45 4 4716 99,6516 


8. Среднее, = 35. 27. 21,69 Е = 369,3524 


Откуда РЁ = 4,900 и Е = 1,739. 


8.17. 35. 27. 2951 0,05 — 0,0095 
в = 3414 — 11.68 136,4224 
19. 12,30 — —10,16 103,2956 
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"№ ° чиело № отдБльныЯ разность квадратъ 
отд. наблюд:. отд. набл. ‚ наблюдешя. . отъ сред. разноети. 


90. "35. '197. `13,93° -— 8,53 1271609 
41. 29,20 + 6,14 45,4976 
49. 28,30 6,34 40,1956 
43. 91,33 113 — 1,9769 
44. 17,50 - 4,96 24,6016 


8. Среднее — 35. 27. 2246 `В = 493,9131 


Откуда Ё = 5,249 и Е = 1,856. 


ТУ. 8. 21. 35. 97. 1584  — 6,55 49,9095 
22. 17,66  — 4,13 29,3799 
23. 29,29 + 6,90 41,6100 
4. . „ 255 3 91344 
45. 20,56 —— 1,43 — 2,0449 
46. 19,00 — 3,39 11,4921 
а В 100 06241 
49. —— 21,10 + 5,31 28,1961 


8. Среднее = 35. 27. 22,39 ° Е = 1449770 


Откуда ЕЁ = 3,070 и Е = 1,085. 

1. 35. 91. 9498 1719 32041 

2. 91,33 4 534 98,5156 

_Э. 14,36 —— 1,63 58,9169 

4 о 17,34 — 515 96.5925 

95. 2248 — 0,01 0,0001 
96. _ 9699 + 380 144400 
7. 2480 1191 — 3,9761 
98. 28,58 + 0,09 0,0081 





8. Среднее = 35. 27. 22,49 = Е = 1341834 
Откуда # = 2,953 и Е = 1.044. 
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№ чиело, № ; ‹отдвяБНныяЯ С разность квадратъ 
потд.  наблюд:. отд. наб. . ‘наблюдешя. (Тьн_.. отъ средн. разноети. 


У. 8 5 35° 97! 10186 —1919 146,8944 
бе 11,96 — 11,02 191,4404 
ть 29,97. +1 6,99 48,8601 

8. ле 29,46; -Р 6,48 41,9904 

29. 22.38, — 0,10 0,0100 

о 17,97 —— 5.01 95,1001 

не п ЛЬ 50.0076 

32. _ 30,01. - 1,08 49,4209 








8; Среднее = 35. .127. 199,98 Е = 493,6239 
Откуда #.= 5,664 и Е — 9.003. | 

















Обиий выводъ всъхь наблюдений, во вебхъь шести положеняхь лимба, 


будетъь елдуюций: 

















Г. 35. 97. 2319 съ въроятн. погрьшн. 1,617 

п. о 2169 А м 1139 

2 9246 м 1,5356 

и. ^ 22.39 = = 1,085 
у = В т 104 

УТ. т 99.98 И 9.008 
Среднее = 35. 27. 99,69 що 0,515 


Считая оть`Сьвера къ Западу; и ельдетвенно считая по принятому на- 






























































правлению оть Съвера къ Востоку, азимутъь выставленнаго знака будетъ: 











т + : о 1 И И 
- _ — 324. 32. 31,38 еъ въроятн. погрьшн. 0,575 
ИзмБренный уголь Мо- Г. — 
рышки — знакь .. _ _ 105. 40. 59,52 —___ 0,113 


Затфмъ азимуть Тригоно- 





метрической точки Морышки — 218. 51. 37,86 о 





ее ОТО 








20. АСТРОНОМИЧЕСКЯ НАБЛЮДЕНТЯ 


УЧИНЕННЫЯ ВЪ ТЕЛЯТНИКОВЪ. 


5 06 150. 
`Наблюденя для опредьленя широты, пройзведенныя въ 1830 и 1831 


годахь еъ центра сигнала выстроеннаго въ Телятникое?. 


Примфчане, помъщенное въ 5 128, относится равномБрно и къ симъ на- 


блюдешямъ. 


№ о" ее РЕ р | 
{ . } | . : : риведеве от- м и \ 
Визиро- | Е р Состолше : Е на щитываня на Полученный выводъ, 
вашя. , ру ти оертуь зУронянь, р но мериданъ. $ \ 


№. 1. - нолярнля ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
` и И 
Поправка хроном. на звЪздное время = -н 9. 48: 39,8. АВ» = 1. 0. 27,7. 
Состояне `баромет. — "329.5 париж. лин. Температура воздуха = -н 16,0 р: 
38 Августа 1830. ь 
- Би п ин и 
1. › 17:40. 26;0°`-в 0,27° 326. 28. . 0,25 20. 12,99. Зенит. разст.* == 33. 13. 56,31 
2. 17. 43. 9,8 41018’ 326. 27. 13,50 -+20. 56,22. Резракн!я БЕ > 36,26 
Обратное положен!е "лимба: Попол. склон.* = 1. 35. 57,93 _ 
3. 17. 47. 11,8 -+ 4,95 33. 38. 2.25 —220, 1,31 Лопол. широт. == 34. 50. 30,50 


_4. 1. 50. 542 +360 33139. 4.75 1528: 2589. © 
Со 36 ЧЕН Широта мБета = 55. 9. 29,50 











= 900 = 


№ т 5 с < о т Приведене от- п а 
Состолн!е хроно- остолн1е тщитьван!я на щитыван!я на олученный выводъ. 


Визиро- метра’ Луи-Берту. уровня. лимбъ. мериданъ. 
вашя. р 


№ 2. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульмиваши. 
| х Ь ! // 
Поправка хроном. на звфздное время — + 9. 48. 42,4. АЖ* = 1. 0. 27.7. 


Состоян1е баромет. = 329,5 париж. лин. Температура воздуха = 16.0 Р. 
*8 Августа 1830. 


| И и ° й й й й м о ) и, 
1. 17. 55. 10.6 270 33. 40. 16,15 —24. 14,20 Зенит. разст.* — 33. 13. 56,22 
2. 17. 57. 47.2 -- 210 33. 41. 2,00 —24. 58,80 Резракшя = ° 86,38 
Обратное положене лимба. . де 1 г. Допол. еклон.* = 1. 35. 57,93 
3. 18. 9. 30,6 -н 0,18 326. 19. 46, 00 -+28. 26,23 Лополн. широт: = 34. 50. 30,53 


4. 18. № 22,6 — 0,00 326. 18. 55,25 29. 18,62 
Широта мъста = 55. 9. 29,47 























№3. « БООТЕСА. 


Поправка хроном. на звфздное время = + 9. 50. 23,8. АЁ* — 14. 7. 55,4. 
Состоян!е баромет. = 328,8 париж. лин. Температура воздуха —= -н 22, 5Р. 


*8 Августа 1830. 
1. 3. 46. 11,4 -+ 2,07 35. 36. 18,25. —29. 46,48 Зенит. разет.* 35. 4. 30,49 . 
2. 3. 48. 54 + 35. 32. а —26. 17,23 Резракнйя 37.64 
` Обратное `положене лимба. ии втаогт@юлонеще“ ци 14: 91,73 


3. 3. 51. 26,8 -+ 2,07 324. 36. 50, 5 +20. 38,80 
4. 3. 53. 43,4 = 2,97 324. 40. 20, "50 17. 12,25 

















Широта места — 55. 29.86 





оо. № 4. а БФОТЕСА.. И 
_ Поправка хроном. на звЪздное время — + 9. 50. 25, 4. АВ — — 14. 7. 55.4. 
Состоян!е баромет. = 328,8 париж. лин. "Температура воздуха == + 22, 5 Р. 
’° 18 Августа 1830. 
1. 3. 55. 28,4. —= 2,79 324. 42. 47,00 -+14. 46,08 Зенит. разет.* = 
2. 3. 57. 26,8 = 3,42 324. 45. 19, 00 12. 14, 50’ Резракшя — 
Обратное положен!е лимба. Склонене* —- 


3. 4. 1. 15.4 -+ 0,45 35. 4. 36,25 — 8. 1,10 
4. 4. 9. Ех Е 0,90 35. 8. 26,00 — 1. 51,77 






































35. 


20. 


"Широта мета — 55. 9. 








№ 5. › БоОТЕСА. 


Поправка ‘хроном. на звЪздное время = + 9. 50, ов. „АВ* — 14. 7. 55,4. 
_ Состояе баромет. — 328,8 париж. лин. "Температура воздуха = -+ 22.5 гы 


__ ‚ 18` Августа 1830: 

1. 4. 11. 36,2. -н 0,90 35. т. 36,50 — 1. 2,76. Зенит. разст.* — 

39; 4. 13. 28,0 :-= 0,81 : 35. 1, (4,50 — 0. 29,06 Рехракшя | 

Обратное положен1с лимба. „Склоненйе*. = 20. 
3.04. 16. 25,0. -ь 4,05 324.57. 27,25 -- 0. 1,93. Е а 

4. 4. 19. 18,8 -ь 4,68 324.57. 23, 50 == 0. в 49 - 






























































35. 





Широта ста = 55. 
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№ 
Визиро- Состояще `хроно- Состолще Отщитьтвашя на 
ваня мотра Луи-Берту. уровня, лимбь. 


Приведен!е, от- Е 
щитыван!я на Полученный выводъ, 


мерид'анъ. 


1 №6. с БФОТЕСА. | 
ь. й и Ь й и 
Поправка хроном. на ЗвЪздное время — -+ 9. 50. 29,9. `АВ* = 14. 7. 55.4. 
Состояще баромет. / == 328,8 ‘париж: лин: Температура воздуха = 4 22,5 :Р, 


1 `Авгуета 1830. 


; | ) И, ИА ов И И о Й 
Е 54.02. 3.9 2 17324556, 56.00 +0’ 30.43 Зенит. разет.*. — 35° 4. 28598 . 
(2. `` 4. 24. 7,0 -+ 0,72 324. 56. 11,15 1. 22,22 Резракшя = 37,16 
``Обратное положен е лимба, о Склонен!е* — 20. 4. 21,73 
и 1350 3. 36,94 р 
4.9 30 9 30 951. 215 5 
т аи т Широта места — 55. 9. 27,87 


№ 7. с БООТЕСА. _ 
Поправка ‘хропом. на звъздное время = *+ 9. 50. 31,9. АВ* — 14. 7. 55,4. 
Состояще баромет. — 328,75 париж. лин. Температура воздуха = -+ 23,0 Р. 
— *? Августа 1830. 
1. "4. 33. 16,6 ^`-= 4.14 `` 35.14, 11,25 — 7. 41,70 Зенит. разст.* — 
`2. 4. 35. 32,2 -н 4,05 _ 35. 16. 32,00 —10. 235 Рефракшя Е 
'Обратное положеше ‘лимба. - Склонен1е* — 90. 4. 


3. 4. 38. 6,6 + 2,88 324.44. 3075 +13; 5.30 
4. 4.40. 452 + 126 324. 41. 55,25 +1. 40,59 


35. 4. 


Широта м5ета 55. 9. 


№ 5. с БООТЕСА. 
Поправка хроном. на звЪздное. время = -+ 9. 50: 33,5. АЁВ* == 14. 7. 55.4. 
Состояне' баромет; == 328,75. париж. лин. "Температура воздуха = '-+. ‘23,0. Р. 
3? Августа 1830. 
1. 4. 42. 33,8 ‘-к 1.26 324. 38. 15,25 `-+19. 16,90 Зенит. разет.* = 35. 4. 
'2. 4. 44. 26,0 -ы 1,80 324. 35. 20,25 22. 16,00 Резраквля = 
“Обратное 'положеше `лимба. - Склонен!е* = 20. 4. 


3. 4. 48. 15,4 + 3,51. 35. 35. 30,25 '—28. 58,10 
4. 4. 51. 29.0 -= 2,88 35. 41. 46,00 —35. 17,70 
Широта мБета — 55. 9. 


№ 9. р МЕНЬШАГО МЕДВЪДЯ. 
Поправка: хроном. на: звфздное время — -+- 9..52, 40,6. АВ* — 14. 51. 15,0. 
Состояше баромет. — 327,6 париж. лин. . Температура воздуха = -н= 13,5. Р. 


1? Августа 1830. 
в 17. 0. 26,0-:-= 5,22 50. 0..6,75 -- 0. 1.32 Зенит. разет.* 
12... 17. 3. 4,2 --. 162 50, 0. .5;00 к 0. 7,77 Резракшя 
Обратное положен1е! лимба. Допол: склон.* = 15. 


3. 17. 17. 25,6 -ь 0,99 310. 6. 15,5 — 2. 16.571 Дополн. широт. = 34. 50. 
4. 17. 20. 33,0 -- 117 310. 7. 5,00 — 3. 55,15 





49. 58. 
1. 


Е. 


Широта мБета = 55. 9. 
38. 
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№ : п . 
Состояще хроно- Состолше Отщитыван!я на риведене, от 
Пмро метра Луи-Берту. уровня. _ жимб, т, оАтьая На 


Полученный выводу. 
меридланъ. * 


№ 10. В МЕНЬШАГО МЕЛВЪДЯ. Нижняя кульнинащя. ° 
х |. 1 // |1 1 И 
Поправка хроном. на звфздн. время = = 9.52. 44,5. АВ» — 14. 51. 15,0. 


Состоян:е баромет.. = 327,6 париж: лин. Чоилератува воздуха: = -н 13, 5.Р. 
=? Августа 1830. 


1. 17123. 26 +162 310’ 7.5215 3. 5057 Вени, разст.* — 49, 58. 778 
2. 17. 26. 0,6 + 2,16 310. 8. 48, 00 — 4. 49,49 Резхракщя = 1. 5,08 
Обратное положене. лимба. Дополн. склон.*— 15. 8, 41,96 


3. 1. 30. 20,2 + 2,97 49. 53. 45,50 ++ 6. 27,91 Деполн. широт. = 34. 50. 30,70 
4. 17. 34. 58 + 2,88 49. 52. 1.50 +8. 51 


Широта иБета = 55: 9. 29,10 


№ 11. с ТЕЛЬЦА. 
Поправка хроном. на ‚ звЪадн. время == 9. 52. 56,9. АК* — 4. 26. 12.0. 
Состоян!е баромет. — 327,7 париж. лин. Температура воздуха. == + 16,0 Р. 
та Августа 1830. 
№. 18.34 28 +25. 301 20, 00 —0. 2,31. Зенит. разст.* =.38.. 59. 11,58: 
2. 18. `36. 28,8 + 2.34 39. 1. 38,00 25.0% 17,90. Реъракшя = 43,97 
‚ Обратное положеше. лимба. ’Склонене*. . = 16. 9. 33,37 


3. 18. 41. 41,8 + 4,95 321. 0. 49,75 +2. 2,64. 
4. 18. 43. 52,6 -н 4,59 320. 59. 40,25 в 3. 1413 
. : . Широта мета. —= 55. 9. 28,92 


№ 12. сх ТЕЛЬЦА. 
Поправка хроном. на звфздн. время — -+ 9.52. 58,9. АВ* — 4.26. 12:0; 
Состоянйе баромет. —, 327,7 париж. лин. Температура воздуха = + 16,0-Р. 
‹. 12 Августа 1830. 
1.. 18. 46. 20,2 + 2,25 320. 58. 1,525 -+.4. 54,34. Зенит. разст.* ‹ = 38. 59. 12,28 
2.. 18. 48. 14,6 + 1.98 320. 56. 30,15 -+ 6. 26,24  Рефракшя == 4415. 
Обратное. положен!е лимба.. Склонеше* = 16. 9. 33,37 


3. 18. 51. 43,8 — 0,09 39.11. 8,25 — 9. 46,38 
4. 18.53. 284 — 0,54 39. 13. 675 _—11. 42,05 


Широта мьста — 55. 9. 29.80 


№ 13: с ТЕЛЬЦА. . _ 


Поправка. хроном. на о время = -+ 9.58: °0;5. АВ* — 4. ‚ 26. 12,0. 
Состояне баромет. =327,7 ‘париж. лин. Температура г = 16, 0`Р.. 


>? Августа. 1880. 
2. 18.55. 43:8. — 0,72. 39. 15. 47,5 —14. 26,86 Зенит. разст”*. = 38. 59. 10:47 
2. 18. 57. 45,8 — 012. 39. 18. 30,00 —17. 10,30. Резжракщя = 44,48 
'Обратное ‘положеше лимба. _ Склонен1е* —='16. :9.:33:37 
3: 119.2. 1558. --.2:52 320. 38. 53,50 -=24. 1,10 
4. 19. 4. 31,8 -+ 1,80 320. 35. 4,25 -в27. 53,60 : г 
Широта м5ста 55. 9. 28,32 
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№ . ь п т 

Н ` ‘риведеше от- й 
Визиро- Состояше: хроно- Состояще ОтщитыванИя на На Полученный выводъ. 
а метра Луи-ерту. уровия. химбЪ. ор, 


№ 14. „х ортонА. 
Ь Г | й // 
Поправка Хроном. на звЪздное время — -н 9. 53. 5,2. АВ* — 5. 45. 59,3. 
Состояне баромет. = 327,9 париж. лин. Температура воздуха = -н 16,6 Р. 


=? Августа 1830. 


| м, й и! ° И 1 И! о й 
1. 19.28. 0,6 = 0;00 48; 10. —22. 16,40 Зенит. разет.* = 47, 46, 28.22 
2. 19. 26. 1.0 — 0,00 48. 6. —18. 1,15 Резфракшя —= 1. 0,19 
`Обратное”` положен1е лимба. Склонен!е* — 7. 21. 59,82 
3, 1930 90 +2 За +12. 5414 
4. 19. 32. 18,6 -+ 2,70 312. 5. 4, +10. 33,88 | 
. Широта м5ета 55. 9. 28,23 


№ 15. „ ортонА. . 
‚ Поправка хроном. на звЪздное время = -+ 9. 53. 7,2. АВ* — 5. 45. 59,3. 
Состоян1е баромет. = 327,9 париж. лин. "Температура воздуха = -+ 17,0 Р. 
_  ? Авкуета 1830. 
Е. 19. 34. 1256 ск 2,70 312. 6. 53,25 -+ 8. 42,06 Зенит. разет.* = 47. 46. 29,15 
2. 19. 35. 59,4 + 2,710 312. 8. 29,25 7. 7,09 Рефракмя == 59,71 
Обратное положен1е лимба. - Склонен1е* = 7.21. 59,82 
3. 19. 40. 19,8 — 0,36 47. 52. 32,00 — 3. 55,34 
4. 19. 42. 49,8 — 0,36 47.51. 7,5 —2. 30,54 
Широта места — 55. 9. 28,68 


_№ 16. с ортонА. 
Поправка хроном. на зв$здное время ‘= -+. 9. 53. 91. АВ* = 5. 45. 59,3. 
Состояние баромет. = 327,9 париж. лин. "Температура воздуха = -н 17,4 Р. 
=? Августа 1830. 
1. 19. 45. 9,0 — 0,00 47.50. 5,75 — 1. 28,73 Зенит. разст.* = 47. 46. 
2. 19.47. 2,2 -- 0,54 47. 49. 29,25 — 0. 50,44 Рефракшя — 
Обратное положен1е лимба. Склонен!е* ея УДО 6 
из. 19. 50. 51,0 -+ 2,88 312. 15. 30.00 -- 0. 5,83 


4. 19.53. 10 -= 2,88 312. 15. 38,00 0. 0,21 
Широта мьста 55. 9. 


№ 17. с ортонА. 


Поправка хроном. на звфздное время — -+- 9. 53. 11,0. АЁВ* — 5. 45. 59,3. 
Состоян1е баромет. = 327,9 париж. лин. 'Гемпература воздуха = + 17,8 Р. 


=? Августа 1830. 

1. 19. 56. 28,8 -в 2,07 312. 15. 17,50 -+0. 20,29 Зенит. разет.* = 47. 46. 28,88. 

2. — 19. 58. 41,0 + 1598 312. 14. 46,00 +0. 52,0% Резфракшя —= 59,38 

Обратное положен!е лимба. - Склонен!е* = 7. 21. 59,82 

3. 19. 5. 26,0 -н 117 47.52. 3650 —4. 0,38 : 

4. 19. 7. 28.8 == 1.62 47. 54. 1.00 Е 5. 24,55 | ет 
Широта мфета — 50. 9. 28,08 

38* 
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№ а , 
т : : ее ведеше. от- м 
Визиро- < ‘Состолше хроно- . ‚. Состоян;е Отщитывашя ‘на’ И СВ Полу ч енны вывод 


а. метра Луи-Берту. уровня. 7 зим 3. меридань: 


№ 18. х ОРТОНА. 





Поправка хромом. ня ввБздиое: иремя: = = 9. 53 13. ЗАВ! = т. 45. 59, ‚Зе: 


Состоян1е баромет. (== 327,9-париж.’лин..: Температура’ оздуха== не 18.2 Ро” 
0:3 Августа 1830. 


Ь 1 17 и © й И \ 

< Ты. `. 20. 9. 32,2 -ы 1.44 47.55. 36,25 — т 1,87 Зенит. разет.* =: Ча 46. 27.26 
2 100. Ц. 322 + 144 х 41457. 2215 вв 48 ›60 Резракшя (1 =. 0: 59,56 
Обратное положене, лимба. Склонен!е*, —, 7..2, о 


3. 20. 15. 19,8 — 1.80 312. ‚2. 55,50 (+12. 44,00. . 
4 20.1. 206 — 1562 312. 0. 33,5 415. 6,28 








Широта мъета = се 3. 26,64 


м 19. « ОРТОНА. нате | . 

Поправка хроном. на ‘звЪздное ‘время. — -+ 9. 5. | 0. АВ о 45. 59,3. 

Состояне баромет. — 321, 9 париж. лин. Температура воздуха — + 18,5. ры 

19 и 1830. 

сте .92019, 2,4 -= 1.98. 311. 5. 50,50 17. 50,00: Зенит: разст.* == 47.146. 26.76 
2... 20. 21. 41,4 св. 2.25 311.154. 44,50 =%20. 54,60 Резракия бое 0: `` 59597 
Обратное положен!е. лимба. › Склонене* ==: 7..21..59,82 
3. 20. 26. 26,0 `-н 1.35 48. 16. 5215 —28, 18,10 
4. 20. 99. 19.8 + 153 48024 54.15 —383, 240 
































Широта мъета — 55. 9. 26,55 








№. 20. , ТЕЛЬЦА. 

_ Поправка хроном. на звфздное время — +: 10. и 13, 2. АВ ==.44, 26. ПР 
Состоян1е баромет. = 329,2 париж. лин. Температура воздуха, = = 10, 5. р. 
.27”Августа. 1830. о. 

21 2184 86. 21,4. — 1,80  39..5. (5.00 = 3. 41,47. Зенит; разст,*: —38..59. 9,48 
2. 18. 38. 55,0 — 180. 39. 6. 52,00 — 5. 32,39. Резракшя | = 45:52 
„Обратное положене ‹лимба.’ . Склонен!е* .. — 16.. 9.. 38,55 
3. 18. 42. 52.2 — 3,60 320.53. 56,50 (+ 9. 7,90. 
4. 18. 46. 15,8 — 0,45 320. 50. 6,00 ‘+12. 55,26 









































Широта мета — 55. 9. 28,55 


№ 21. « ТЕЛЬША. 
Поправка хроном. на ‘звъздное ‘время — -н. 10. и. :45) 3. АВ" ==.4.. 26. 12.1.. 
Состоянйе баромет. ‚= 329,2 париж. лин. Температура воздуха, == 7 10,5 р. 
“Августа. 1830. :. 
2 18; 48. 13,4 - — 0,00. & 320; ат. 38,75 15. 24, 42 Зенит; разет.*. и. 9.90 
2. 18. 50. 10,6 ‚ — 0,00, - 320.. 44. 55,00 5-18. . 5,85 Резракшя {= 45,89 
‚ Обратное положене лимба. Склонен1е* ..=.16. 9. 33,55 


3. 18. 53. 3656 +2510 39.24. 38,25 —23; 20,63 
4. 18. 56. 306 + 216 39.29. 38,25 28. 11,10) 

















Широта мьста — 55. 9. 29,34 





= 306 = 


о : ь 
М | } ы $ Приведеше от- 
Визиро" Состолше: хроно- Состояше Отщитыван!я, на ВУ 


Полученный вывод. 
НИ, метра Луи - Берту. уровня. . димов, меридант. , ы 


№ 22. в ‚ ОРТОНА. 
Поправка. хроном. на звфздное время‘ —= -н 10: 1. 19,9: `АВ* == 5. 45. 59.6. 


Состоянв` баромет. = 329,3: париж, лин. ‘Температура воздуха = += 11.5 Р. 
‘2 Августа 1830. 


де ОУН 1 бяаи 605>С 6 900 СО 28702 Зейша разве." = 
'``2. - 19. 17. 53,8 `— 1,6% 63. Т. 39550 —17. 51,70 Рефракшя = 
Обратное положене' лимба. Склонен!е* и. 


3. 19.2. 15,8 + 1580 327. 3. 16,25 +13, 38.94. 
4. 19. 23. 1256 + 1580 327. 5. 25,25 +1. 28,23 
м и Широта мБста — 55. 9. 


№ 23. = ОРТОНА. 


Поправка хроном. на звьздное время — -+ 10. 1. 21,6. АВ* — 5. 45. 59,6. 
Состоян!е т = 329,3 ‘париж. лин. "Температура воздуха —= + ИР. 


т Августа 1830. 


ВЕ .219:195.. З.В 216327. т. 19.50 -+ 9. 34,24 Зенит. разет.* = 47. 46. 
2. . 10. 27. 26 140.54 327. 9. 1075 +7. 43,81 Резракшя = т. 


` Обратное положенте лимба: Склонен!е* ЕВ 210, 


8. 19. 32. 0,2 — 0,36 62. 53. 46,25 — 3. 58,68 
4. 19. 34. 23,0 -ны 0,36 62. 52. 24:25 — 2. 36, 98 пом 
‚ ак Дод Широта мБста — 55. 9. 


№ 24. „с ортонА. 


Поправка хроном. на звъздное время = -в 10. 1. 23,7. 'АВ* = 5. 45. 59,6. 
Состоян1е `баромет. == `329,3 париж. лин. Температура воздуха = + 12,6 Р.. 


‚2 Августа 1830. 
„№ 219. 37. 13.8. -= 0,36 62. 51. 9,50 — 1. 21,54. Зенит. разст.* = 47. 46. 
02, 19. 39. 32,6 -=.0,36 62. 50. 26,15 — 0. 38,28  Резракшя == 11, 
‚ Обратное! положене лимба. Склонен!е* = 7. 22.. 


3. 19. 42. 45.8 -, 0,18 327. 16. 48,00 -ь- 0. 4,97 
4. 19.45 50 +135 327216. 5175 220. 10,39%. 
ой } Широта места — 


№ 725. с ОРТОНА. 
Поправка хроном. на‘звфздное ‘время. = -+- 10. 1. 25, 4. АВ* — 5. 45. 
Состоян1е баромет. = 329,3 париж. лин. Температура воздуха = + 


*` Августа 1830. 
‘№: 019.47. 12.2 .-- 1.35; 327. 16. 41,50 -+ 0. 10,42 Зенит: разст.* 
2. 19. 49. 1256 -н 1,35. 327. 16. 21,25 -+.0: 32,43 Резракшя 
‹ Фбратное шоложен1е: лимба. Склонеше*_ 
` 3. 19. 54. 24.2 — 180 62.52. 16,15 — 2. 5,83_ 
4. 19.56. 26,0 — 0,00 62.53. 19,00 — 3. 32,22 - 0 — 
ВО 06 Е нЕ _ Широта м5ста == 
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№ 
БВизиро- 
вашя. 


Приведеше от- . 5 ы 
шитьтваня‘ на Похученный выводъ.. 


Состояше хроно- Состояше Ом на 
мериданъ. 


метра Лун - Берту. уровня. димоБ, 





№ 26. с ортонА. ` 


в ь 
Поправка хроном. на’звъздное время = -+.10. 1. 27,5. .АВ* —=.5. 45. 59.6. 


Состоян1е: баромет.. —=.329,9 париж. лин. 'Гемнература воздуха === 130 Р. 
2 Августа 1830. 


| 1 и И ` о И. 1 И о и 
1. 19.59. 4,2 -+ 0,09° 62.55. 1,25 — 5. 11.02 Зенит, разет.*. = 47, 46. 27.65 
2, 20. 1.134 — 0,72 62.56. 47,00 — 6. 58,04 Резракшя- = = 1. 134 
. Обратное положенйе лимба. @клонен1а* = 17.2. 6м. 
3. 10. 4. 46,6 +144 321. 6. 35.00 -10. 15,25 Го 
4 19. 654 +135 327.4 28,55 +12, 2812 ‚. - 
Широта мета —= 55, 9. 29.10 





№ 21. с ОРТОНА. 
Поправка хроном. на звъздное время = -+. 10. 1. 29,2, АВ» — 5. 45. 59,6. 
Состояние баромет. —= 329,9 париж. лин. "Температура воздуха —= 13, 0 Р. 
> Августа 1830. 
1. -20.. 9. 1.0 - 162 329. 1, 50,25 -ьМ. 59,75 Зенит; разет.* = 47. 46. 26,69 
о. 120. 11. 4,6 +225 326. 59. 1415 ==-М, 37,25 Резракшя = 1, 7 
'Обратное положеше лимба. Склонен1е* =. 7.22. ` 0,11 
3. 20. 1.15.4 — 0,54 63. 13. 2450 =—23. 35,60 
4. ‚ 20. 17. 122 — 0,54 63. 16. 24,75 —26. 39,95 
































Широта места — 55. 9. 28,57 



































№ 28. с ТЕЛЬПА. 


Поправка .хроном. на звфздное время — „+ 10. 25. `56, 4. АВ* = 4.96. 19,3.. 
Соетояще баромет. = 330, 5 париж. лин. ‚ Температура воздуха = + 75Р. 


21 Августа 1830. 


т. 17. 40. 45.8 -= 0.18. 54. 13. 25,50 —№. 49,56° Зенит. разст.* = 38. 59. 8,88 
2. 17. 42. 40,6 — 0.00. 54. ИП. 24550 — 8. 48,30 Резракшя —- 46,36 


Обратное положене лимба. \ Склонене* =`16, 9. 34,09 
3. 11. 46. 25,6 + 216 335. 58. 51,00 5. 26,80 | 
4. 17. 48. 30,2 -н 1,80 336. 0. 19,25 -ь 3. 55,80 









































Широта мъета 55. 9. 29,33 








№ 29. „ ТЕЛЬЦА. 
Поправка хроном. на звЪздное время =: -- 10. 25. а, АВ* = 4. 26. 12,3. 
Состоян!е баромет. = 330,5 я лин. Температура воздуха = -н 7,5 Р. 
; Августа 1830. 
1. 17.50. 59.8 216 336. 47,15 -- 2. 26,12 Зенит. разст.* — 38. 59. 9,51 
2. . И. 52. 59.8 -в 198. 336. 2, 44,25 == № 29,65 Регракця =. 46,19 
Обратное `положен1е лимба. Склонен!е* = 16. 9. 34,09- 


3. 1. 56. 418 — 1580 54. 2. 58,50 — 0; 21.26 
4. 1. 59. 15,0 — 0,18 54. 2. 36,5 — 0. 1,58 






































Широта места = 55. 9. 29,19 
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№ . . ь : 
Визиро- °‘ Состолше хроно- ^^ Состолше Отщитьвашя на Принедоне от Потученный выводъ. 


) \ щитыван!я. на 
вания, метра Луи - Берту. уровня. лимб. $ НЕ, 


№ 30. с тельца. 
|: ‘ п | й й) 
Поправка хроном. на звфздное время — -н- 10. 26. 0,0. АВ* = 4. 26. 12,3. 


Состояще: баромет; = 380,7 париж. лин. ^ Температура воздуха —= в 8,4 Р. 
21 Августа 1830. 


38, 59. 


| 0 И о И / И 
1. 18. 1. 43.8 — 0,18 54. 2. 4100 —0. 3,98 Зенит: разе* = 
2. 18. 4. 10,2 — 0,18 54. 3. 4,00 —0. 27,01 Резракшя Е 
‚Обратное положеше лимба. Склонен!е* — 16. 9. 


3. 18. Ц. 33,8 + 3,42 336. 0. 28,50 +3. 41.82 
4. 18. 13. 310 + 3,06 335. 59. 12,00 +5. 


ЕВЕ АЕ БЕН ПЕНА АН КЕРОСИН 


4,60 
Широта м5ста 55. 9. 


№ 31. с оОР1оНА. 
Поправка хроном. на звЪздное время. — -н 10.26. 6,9. АВ* = 5. 45. 59.5. 
Состояне баромег. = 330,8 париж. лин. Температура воздуха = +н 9,0. Р. 
21 Августа 1830. 


1. 18. 41. 35,8 -ь 0,72 63. 26. 14,00 —36. 25,60 Зенит: разст.* = 47, 46. 
7% 18. 44. 3,8 -ь 1,08 63. 2. 42,50 —31. 54,05 Резракиля == 1. 


Обратное положен1е лимба. Склонен!е* 589222, 


3. — 18. 48, 0,6 -н 3,15 326. 51. 39,50 -595. 16,20 
4.. 18.50. 11,8 -к 2,88 326,55. 2,50 -221. 55,40 
Е Широта м5ста 55. 9. 


№ 32. «„ ортонА. 
`Поправка’хроном. на звъздное время = -+- 10, 34..26 1. -АВ»* = 5.45. 59,6. 
Состояще_ баромет =. 329,3 париж. лин; Температуравоздуха =. 1,5 Р. 
22 Августа. 1830. 
1. 18. 47. 48,4. — 0,00 63. 3. 58,50 —М. 5ЛЁ Зенит: разет.*, = 47. 46. 
2. 18. 50. 1,4 -= 0,54 63. 1. 26,00 — 1. 34,66 Резракшя == 1. 
Обратное! положен!е ‹лимба. Склонен1е* == 9049. 
3. 18. 54. 28.0: — 0,54 327. 9. 43,00 +. 7. 17.18 
4. 18. 56. 54,2 — 0,72 321. И. 36,50 - 5. 20,67 
Широта мета = 55. 9. 


№ 33. с« ОРТОНА. 
Поправка хроном. на звБздное ‘время = -+ 10. 34. 28,1. АВ» =-5. 45. 59,6. 
Состоян1е баромет. = 329,3. париж. лин. Температура воздуха = -н 115. Р. 
. . 23 Августа, 1880. 
Е 18. 59. 3.0 — 0,81 5322113. 3.550 23 58,60 ‘Зенит: разсв.* == 47. 46. 
32 19. 1. 13,4 — 0,90 327.14. 18,50 -ь2. 39,13 ТРезракшя = 1. 
Обратное  положене лимба. — Склонен1е* ==: #5120. 


3. 10. 6.130 — 3:42 62.50. 38,25 5550. 42.00 
4. 19. 9. 10,6 — 0,90 62.50. 150 = 00. 8,08 





Широта мета 55. 9. 



















































































































































































№ Приведён!е' от- 
Визиро- 


НН метра Луи- Берту. уровия. - лимоъ, 


мериданъ. 


№ 34. соронА. 


в и 
Поправка 'хроном.* на звёздное время: = -+.10;.34.:36;5 7 АВ*и==55: 45.1586 | 


Состояще: баромет. =, 329,3 париж. лин. "Температура воздуха === 11.5 ри 
-39 Августа 1830. 
\ ь И И Я © Й и И “ еси © й 
71. 19. 13 16,6: — 1,98 ° 62.50. 0,00 —.0; 4,82 Зенит. разет.*  ='47. 46. 
212) 19. 16. 51,8 50,90. 6250. 33,00 200. 48,68! ` Резракшя 1: 
Обратное 'положене‘лимба. Г _ Склонене* т 90: 
3. — 19. 20. 3958 — 3,42 321. 14; 54525 +2. 7,09. - 
4. 19. 23. 538 — 3,06 321.13. 8,25 в 3. 52,42 й ыы. 
У! 06 1 Широта мета — 55. 9. 
№ 35. с оРоНА. о 
Поправка хроном. на’ звфздное ‘время = -= 10.`34. 32,8: АВ* == 5.45: 59,6: 
Состоянте` баромет. = 329,3 париж. лин. "Гемпература воздуха’ == += 1,5 Р:. 
37 Августа 1830. 
71° 119.26. 18.56 = 2,10. `3277И: 29,25 -в5. 31551 Зенит. разст.* = 
719. 19. 28. 43,4 ›—1210. 327. 9. 3250 -ы 7. 28,06. Реъракщя = 
‘(Обратное положеше ‘лимба. Склонен!е* ^^ =: 


3. 19. 32. 42,2 -н 0,36 63. 1. 3.5 — и. 18,44 
4. 19. 35. 43.8 -н 1,26 63. 4. 3115 —\. 45,20 


47. 46. 
1 


Широта воа 
№ 36. ‹ ТЕЛЬЦА. 
Поправка ’хроном. ‘на зв5здное время ‘= += 10. 42. 29;6.\: АВ*. —=-4. 26:12.4. 
`Состоян1е баромет. :==^330,3. париж. лин; Температура воздуха ‘= + ‘5.5 Р 
$ Августа’ 1830. 
И 17. 23. 66 — 135 54 М. 43,25 —12. 4,82 Зенит. разст.* = 88. 59. 
ОА 17. 25. 7,8 — 2.25 54. 12. 30,50 — 9. 4955 Рефракшя ее. 
Обратное положен1е лимба. Склонеше* —16. `9.. 
3. 17. 28. 25,8 -+ 0,54 335. 57. 41,50 + 6. 38,48 в 
4. 17. 30. 45.58 -н 1562 335.59. 34,5 -+ 4. 45,82 а: 
те . Широта мБета = 55. 9. 


№ 37. сх ТЕЛЬЦА. ро 
`Ноправка`хроном. на звфздное время == == 10. 42. 31.3. АВ* — 4. 26: 12,4... 
Состоян1е баромет. = 330,3 париж. лин. Температура воздуха =. + ‘5:5. Р. 
р 3+ Августа 1830. — о. 

о 117: 32. 53,8 -=в 144. 336. 10. 58,75 +3. 1915 Зенит. разст.* = 38. 59. 
2. 17. 34. 59,8 -+ 135 336. 2. 12,00 -н2.. 9.00 Резфракшя ^^ = 
Обратноё положен!е' лимба. - Склонене* == 60839. 
3. 17. 38. 23,8 — 3,18 54. 3. 28,00 — 0. 47,58 _ — 
4. 17. 40. 33,4 — 1.35 54. 2. 55,00 — 0.16.51 


Н!ирота мфста -55. 9. 


5 
Состояще хроно- Состояше Отщитьтвашя на 1 ре Я Похуч и : 
у щитыьван!я на | енныинвыводь 


8,39 
46,82 
34,42 


29,63 


8,69 
46,63 
34,42 


29,74 
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№ } 
Визиро- Состояше хроно- Состояше Отщитыван!я на 
ван, метра Луи - Берту. уровня, ' им 


Приведеше от- м 
щитываня на Полученный выводъ, 


мериданъ, 


№ 38. „ТЕЛЬЦА. 
. | й в) Й 
Поправка хроном. на звЪздное время — -+ 10. 42. 33,8. АВ* — 4. 26. 12,4. 


Состояне баромет, - = 330,3. париж. лин. "Температура воздуха = -н 6,0 Р. 
3$ Августа 1830. 


| й и и о й и й и [- д 7 
1. 19. 43. 514 = 0,68 54.2. — 0, 0,07 Зенит. разет.* = 38. 59. 7591 
2. 17. 46. 122 — 108 54. 2. — 0. 11,20 Резхракшя == 46,52 
Обратное положен!е лимба. Склонен1е* ‚= 16. 9. 34,42 


3. 17. 50. 442 — 2,16 336. 2. -= 1. 26,42 
4. 17. 52. 39,4 — 2,43 386. 2. -= 2. 19,55 
Широта места = 55. 9. 28,85 


№ 39. сх ТЕЛЬЦА. 

Поправка хроном. на звфздное время = -+ 10. 42. 351. АВ* — 4. 26. 12,4. 

Состоян1е баромет. = 330,3 париж. лин. Температура воздуха = -+ 6,0 Р. 

3% Августа 1830. 
1. 17. 54. 28,8 — 198 336. 0. 58,25 -н 3. 21,74 Зенит. разет.* = 38. 59. 7,44 
2. 17. 56. 39,8 — 1,562 335. 59. 32,50 +1. 51,23 Резракшя = 46,66 
Обрафное положен!е лимба. Склонен!е* = 16. 9. 34,42 
3. 18. 0. 474 — 117 54. 10. 59,00 — 8. 24,81 
4. 18. 3. 3,8 — 17 54. 18. 25,25 —\0. 47,25 

| ЛИирота мфета 55. 9. 28,52 


№ 40. х ТЕЛЬЦА. 
Поправка хроном. на звёздное время = -+ 10. 42. 37,0. АВ» — 4. 26. 12,4. 
Состоянйе баромет. = 330,4 париж. лин. Температура воздуха == -+ 6,2 Р. 
_ 35 Августа 1830. 
1. 18. 5. 118 — 1,08. 54. 15. 5250 °—13. 16,93 Зенит. разет.* = 38. 59. 6,15 
2. 18. 7. 19,4 — 1.562 54. 18. 34,25 —16. 142 Резракщя ты 46,98 
Обратное положен1е лимба. Склонен1е* = 16. 9. 34,42 


3. 18. 11. 47,0 — 1,98 335. 41. 43,75 -+22. 35,10 
4. 18. 14. 5.4 Е: 2.25 335. 38. 0,00 26. 25.90 


Широта мета = 55. 9. 27,55 


№ 41. «ТЕЛЬЦА. 
` Поправка хроном. на звБздное время = -+ 10. 42. 38,9. АВ* — 4. 26. 12.4.. 
Состоян!е баромет. — 330,4 париж. лин. Температура воздуха —= -н 6,2 р. 
` 3+ Августа 1830. 
№ 18. 16. 34 — 2,34 335. 34. 27,25 -29. 55,87 Зенит. разет.* —= 38. 59. 6,69 
2. . 18. 18. 1856 — 2,34 335. 30. 10,75 -+34. 12,30 Резракшя = 47.51 
Обратное положене лимба. Склонене* = 16. 9. 34,42 


3. 18.21. 576 — 2,25 54. 44. 1875 —41. 42,80 
4. 18. 24. 19,4 — 2,34 54. 49. 34,50 —46. 57,60 
| Широта мета = 55. 9. 28,62 
39 
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о 
Визиро- Состояые хроно- Состояше Отщитыван!я на 
а метра Луи - Берту. уровня. хим в, ео 


Приведен!е от- 
щитыван!я на. 


Полученный выводъ. . 
мерид!анъ. № . . й 


№ 42. с ортонА. 
Ь Й 4! Ь / И 
Поправка хроном. на’ звфздное время — -в 10. 42. 41,8. АВ* — 5. 45. 59,6. 


Состояне баромет. = 330,4. нариж. лин. Температура воздуха аи 6,6 р. 
(8х Августа 1830. 


В И И! о и! / и © ИА 
1: 18 32. 42,6. — 0,90. 63:13. 13,15 28. 19,00) Зениг: равст;* ' = 47° 46” 2402 
2. 18. 34. 39,3 — 0,90 63. 10. 18,00 — 20; 26,30. Рефракцшя = 1. 95 
Обратное положен1е лимба. Склонен!е* — 7.22. 0,79 


8. 18. 37. 47,4 — 2,58 327. 0. 53,00 -+16. 13.10 
4. — 18. 39. 46,6 — 1,80 327. 3. 19,00 +13. 47,37 
+ Широта м5ета 55. 9. 28,19 


№ 43. с« ортонА. 
Поправка хроном. на звъздное время = + 10. 42. 4,35. АВ* — 5. 45. 59,6. 
Состоянйе баромег. = 330,4 париж, лин. Температура ‘воздуха = -н 7,0. Р. 
3: Августа 1830. 

1. 18. 42. 16,6 — 1,98 327. 6. 4,00 +11. 0,53 Зенит. разст.* — 47. 46. 24,25 
2. 18. 44.27,0 — 1.80. 327. 8: 1250 +8. 5076 Рефракшя 3 1. 3,25 
Обратное положен1е` лимба, — Склонен1е* = 7.22. 0,79 
3. 18. 48. 1856 — 2,52 62.55. 26,525 5. 35.00 
4. 18. 50. 26,0 — 2,34 62.54. 1,00 —4. 6,37 
Е а Широта места —55. 9. 28,29 


№ 44. с ортонА. о 

Поправка хроном. на звздное время = -+- 10. 42. 45,3. АВ» — 5. 45. 59.6. 

Состоян1е баромет. = 330,5 париж. лин. Температура воздуха = -н 7.4 Р. 

`3З5 Августа 1830. 

1. ` 18.52. 4056 — 2,16 62. 52. 41.25 — 2. 41,47 Зенит. разст.* — 47. 46. 26,61 

2. 18. 54. 50,6 — 216 62. 51. 39,25 — 1. 45,10 Рехракшя —= № 258 

Обратное положеше лимба. - Склонен1е* — 7.22. 0,79 
3. 18. 58. 27,0 — 2,52 327. 16. 27.95 +0. 34,20 
4. 19. 0. 47,0 — 2,25 327. 16. 51,00 +0. 8,88 и. 

Широта мета = 55. 9. 30,28 


№ 45. « ОРТОНА. 


Поправка хроном. на звфздное время — -+- 10. 42. 471. АВ* — 5. 45. 59,6. 
Состолнйе баромет. = 330,5 париж. лин. Температура воздуха — + 7,8 Р. 
5х Августа 1830. 1 


1. 19. 3. 17,4 — 2,70 327.17. 4.75 +0. 0,01 Зенит. разст.* — 47. 46. 2274 


2. 19. 5. 20,6 — 2,10. 327. 16. 5515 --0. 6,89 Резракшя 1. 2,72 
`Обратное положеще: лимба. ^ Склонен!е* =. 7.22, 10,79 
3. 19. 8. 49,4 — 216 62. 50. 37,25 — 0; 47,64 р 
4. 19.11. 26 — 324 62.5. 2150 — 1. 3274 __ 

.- Широта мъета 55. 9. 26,25 
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о | . . 
М } . ть Приведен!е от- х 
Визиро- ›  Состолше хроно- Состояше Отщитыван!я на ЕЕ ой Полученный вызодъ. 
: метра Луи -Берту. уровня. лимб. : 
ваня, мериданъ. 


№ 46. сх оронА. 


у ` В 72 и \ Е 1 [ 
Поправка хроном. на звфздное время — — 10. 42. 49,0. АВ* — 5. "45. 59,6. 


Состоянще баромет. — 330,6 париж. лин. "Температура воздуха = 8,5. р. 
3+ Августа 1830. 


[п й И | и о / и се х © / 

1. 19. 14. 13.0 — 2,70 62. 52. 57,25 ` ‹ Зенит. разст.* == 47. 46. 

2. 19. 16. 33.4 — 3,06 62. 54. 21,75 : -Регракийя == 1. 

Обратное положеше лимба. Склонен!е* ==. 22. 

8: 19. 20. 5,0 — 1,80 327. 9. 50,50 
4. 19. 22. 22,2 — 1,80 327. 7. 51,00 

г, Широта мета — 55. 9. 


На ИиеНИ КА ЗЕ АЕ ре ЗЫ всА 


Е ВьЕЕЕ 


№ 41. с ортонА. 
’  ШПоправка хроном. на звЪздное время = — 10. 42. 50,8 АВ* — 5. 45. 59,6. 
Состояще баромет. —= 330,6 париж. лин. Температура воздуха = -+- 8,5.Р. 
3& Августа 1830. 
1. 19. 24. 29,0 — 1,62 327. 5. 44,25 -+П. 22,38 Зенит. разет.* = 47. 46. 
2. 19. 26. 30,2 — 1,35 327. 3. 26,00 -+13. 37,90 Резраквля == у. 
Обратное положен!е лимба. Склонон1е* т $: 20, 
3. 19. 30. 40,2 — 0,90 63. 8. 43,25 —18. 55,45 
4. 19. 32. 43,8 — 0,54 63. И. 40,50 —2. 51,47 
Широта мБета — 55. 


№ 48. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звфздное время = — 0. 0. 56,9. АВ* = 0. 559. 43,5. 
Состояые баромет. = 329,7 париж. лин. Температура воздуха = -н 10,0.Р. 


2 моя 1831. 


3 


1. 22. 45. 231 + 1508 33. 31. 20,50 —16. 49,56 Зенит. разет.* = 33. 
2. 22. 48. 393 - 2,34 33. 30. 36,50 —16. 3,01 Резракшя 


Обратное положен1е лимба. Допол. склон.* 1. 


3. 22. 54. 32,6 + 7,74 326. 31. 28,50 -+14. 41,40 Дополн. широт. = 34. 
4. 22. 58. 58,4 -н 8.19 326. 32. 29,00 +13. 4218 
Широта мета = 55. 


№ 49. полярнля ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звфздное время —= — 0. 0. 58,3. АЁВ* — 0. 59. 45,5. 
Состоян1е баромет. —= 328,9 париж. лин. "Температура воздуха = -+ 9,0 Р. 
39 шем 1881. 
1. 23. 46. 11,8 + 3,18 33. 19. 43,50 — 5. 13,54 Зенит. разет.* 
2. 23. 50. 56,0 -ь 0,72 33. 19. 13,00 — 4. 35,29 Резракшя 
Обратное положене лимба. — Лопол. склон.* = 1. 


3. 23.56. 42 -ь 6,12 326. 42. 16,75 -+ 3. 56,57 Дополн. широт. = 34. 
4. 23. 59. 564 — 0,00 326, 42. 49,00 +3. 29,31 


33. 





Широта имбета = 55. 
39* 








= 908 = 


№ 
Визиро- 
вашя. 


‘остояше хроно- Состояше Отщитывашя на Приведеше от- Полученный выводъ 
р . щитывая на | 


метра Луи- Берту. уровня. димбЪ. меридант, 





№ 50. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминация. 


ь | / и Ь ` и 
Поправка хроном. на звфздное время = — 0. 0. 57,2. АВ» = 0. 59. 46,3. 


- Состоянйе баромет. = 327,9 париж. лин. "Температура воздуха. = ++ 13,0 Р. 
55; ме 1831. | 


т 28112; 468 0,45 33:25. 25/5 —10. 50,58 Зенит. разег* = 33. 14° 9.07. 
2. 28. 15. 12,2 — 0,00 ‘33. 24. 56,00 —10. 22,45 Резракшя ‘'— 36,34 
Обратное положене лимба. Лопол. склон.* = 1. 35. 47,79 
3. 23. 18. 164 + 3,24 326. 36. 27,00 +9. 47,26 Дополн. широт, = 34. 50. 33,20 
4. 25. 20. 58,4 -н 3,42 326. 36. 54,75 к 9. 17,25 

Широта мета = 55. 9. 26,80 


№ 51. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминащ1я. 
Поправка хроном. на звфздное время = — 0. 0. 57,2. АВ» — 0. 559. 46,3. 
_ Состояе баромет. = 327,9 париж. лин. Температура воздуха — -+ 13,0.Р. 
58 ма 1831. 
1. 23. 23. 37,6 - 1,08 326. 37. 29,25 +8. 48,50 Зенит. разст* — 33. 14. 7,98 
2. 23. 26. 11,4 + 0,90 326. 37. 55,00 -+ 8. 21.40 Резракшя = 36.29 
Обратное положене лимба. Допол. склон.* = 1. 35. 47,79 


`3. 28. 30. 10,4 -н 4,50 33. 22. 12,5 — 7. 40,65 Дополн. широт. = 34. 50. 32,06 


4, 23. 32. 50,4 +35 3391495 ами 
з Широта мета — 55. 9. 27,94 


№ 52. полярная ЭЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звъздное время —= — 0. 0. 57,2. АВ* = 0. 59. 46,3. 
Состоянйе баромет. = 328,2 париж. лин. Температура воздуха = -= 14,0 Р. 
5$; аи 1831. . 
1. 23. 86. 35,2 + 2,70 33. 21. 6,50 — 6. 38,51 Зенит. разст.* = 33. 14. 9,45. 
2. 23. 39. 58,8 -+ 2,70 33. 20. 44,75 —6. 7.39 Рехракшя = 36,10 
Обратное: положен1е лимба. Допол. склон.* —= 1. 35. 47,79 


3. 28. 42. 442 — 0,00 326. 40. 3315 + 5. 42,99 Дополи. широт. — 34. 50. 33,34 
4. 23. 45. 45,2 — 0,00 326. 40. 59,00 + 5. 17,24 ' 








Широта мета — 55. 9. 26,66 


№ 53. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


Поправка хроном. на звфздное время —= — 0. 0. 57.2. -АВ* — 0. 59. 46.3. 
Состоян!е баромет, — 328,2 париж. лин. Температура воздуха — -+ 14,0 Р. 


6_ ТГюня 1 . 
: : 55 Мая 81. М 
1. 28. 48. 316 - 0,45 326. 41. 23,00 -+ 4. 54,41 Зенит. разет.* = 33. 14. 7,11 
2. 23. 50. 33,6 -- 0,45 326. 41. 38,75 -+ 4. 38,22 Резфракшя =... 36,04 _ 
Обратное. положен1е лимба. Лопол. склон.* = 1. 35. 47.79 


‚3. 23. 12. 88 — 0,00 33. 16 46,25 —2. 13,97 ДЛополн. широт. = 34. 50. 30,94 
4. 23. 14. 488  — 0,36 33. 16. 31550 — 1. 59,72 








` Широта мета = 55. 9. 29,06 
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№ 
ЗВизиро- 
В метра Луи- Берту. уровия. лимбЪ. моридаиъ. 


Приведен!е. от- 


№ 54. полярнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


Й И Ь 1 И 
Поправка хроном, на звфздное время — — 0. 57,2. АВ* — 0. 559. 46,3. 


Состояне баромет. = 328,2 париж. лин. 'Температура воздуха = + 13,0 Р. 


6. мы 1831. 


(Состоян! у 1 1 : и 
е хроно- Состояще Отщитываня на а Полученный выводъ. 


Ь / и Г о р Й и о И. и 
1. 0. 19. 29.6 — 0,18 33. 16. 9.00 — в 36,63 Зенит. разст.* = 33. 14. 8,64 


2 0.2. 53,6 — 018 33. 16. 0,00 — 1. 25,73 Рехракщя 


Обратное положен!е лимба. Лопол. склон.* = 


3. 0. 32. 8,0 -н 0,18 326. 45. 29,25 -н 0. 46,54 Дополн. широт. 


` 4. 0. 34. 43,4 + 1562 326.45. 34,75 -к 0. 38,50 
Широта м5ета 


№ 55. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


‚ Поправка хроном. на звфздное время = — 0. 57,2. АВ» — 0. 59. 46,3. 
Состояне баромет. = 328,2 париж. лин. Температура воздуха — += 13,0 Р. 


Тюня 
$ 285 Мая 1831. 


1. 35. 
34. 50. 


55. 9. 


1. 0. 37. 8,0 + 1.62 326. 45. 44525 +0. 31,70 Зенит. разет.* = 33. 14. 


2. 0. 39. 38,0 = 1,98 326. 45. 49,15 -- 0. 25,34 Рехракшя 
Обратное положен!е лимба. ДПопол. склон.* 


3. 0. 45. 3.2 — 0,90 33. М. 47,75 — 0. 13,99 Дополи. широт. 
4. 0. 47. 35,2 — 0,90 33. \. 44,25 — 0. 9,84 
__ Широта м5ета 


№ 56. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


Поправка хроном. на звфздное время = — 0. 57,2. АВ* — 0. 55. 46,3. 
Состоян!е баромет. = 328,2 париж. лин. Температура воздуха = = 13,2 Р. 


6 ма» 1831. 
1. 0. 50. 48,4 — 1.08 33. 14. 38,175 ь Зенит. разет.* 
2. 0.553. 16,4 — 1,08 33. 14. 35,00 — 0. Рефракшя 


Обратное положене лимба. - Лопол. склон.* = 


3. 0. 58. 43,8 -= 0,72. 326. 46. 14,75 0. ‚ Дополн. широт. —= 


4. 1. 1. 5,6 + 1,53 326. 46. 13,50_ 0. 
Широта места 


№ 51. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. 


Поправка хроном. на зв5здное время = — 0. 57,2. АЁВ* — 0. 59. 46,3. 
Состояне баромет. = 328,2 париж. лин. Температура воздуха = -+ 13,0 Р. 


. ‚6 в 891. 
1. 1. 3. 23,2 -ы 2,07 - 326. 46. 12,75 -- 0... Зенит. разст.* 
2. 1. 6. 8,4 + 2,07 326. 46. 12,25 + 0. Ретракщя 


` Обратное положен1е лимба. Допол. склон.* 


1. 35. 


‘34. 50. 


55. 9. 


33. 14. 


1. 35. 
34. 50. 


55. 9. 


33.14. 


1. 35. 


3. 1. 10. 29,2 — 0,18. 33. 14. 87,715 — 0. Дополн. широт. =.34..50. 


_й. 1. 12. 50,8 — 0,90 33. 14. 39,50 — 0. 


Широта мета = 55. 9. 


47,19 
32,60 


27,40 


7,84 
36,14 


47,79 
31,77 


28,23 
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№ 
Визиро- 
ваня. 


Состоян!е хроно- Состолн!6 Отщитывашл на Принедене и 
метра Луи-Берту. уровня. | лимб. и 


Полученный выводъ, 


№ 58. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминащя. 
: : и И 1 в и 
Поправка хроном. на зв$здное время — -н 0. 57,2. АВ* -= 0. 59. 46,3: 


Состоян!е баромет. = 328,2 париж: лин. Температура воздуха = + 14:0 р: 
6 Поня 1881 . 
э5 Мая О 


Г | й п и ь о и Й р о ' 

т 3292 165 33. 1 4700 210. 1426 Зее разы 288. 14° 890 
2. 1. 18. 57,6 — 6 33. М. 51500 — 0. 18,95 Резракшя == 35,98 
Обратное положен1е лимба. Допол. склон.* = 1. 35. 47,49 


3. 1. 23. 0,4 + 2,52 326. 45. 44,50 — 0. 28,28 Дополн. широт. = 34. 50. 31,96 
4. 196. 64 +252 326 45. 3500 - 0 36609 


Широта мфста — 55. 9. 28,04 


№ 59. полярная ЗВЪЗДА. Верхняя кульминашя. _ 
Поправка хроном. на звфздное время = — 0. 57,2. АВ* — 0. 559. 46,3. 
Состоян1е `баромет. — 328,2 париж. лин. 'Гемпература воздуха = -+ 14,0 Р. 
-8: аи 1831. 
1. 1. 28. 20,0 = 3,06 326. 45. 27,75 +0. 43,40 - Зенит. разст.* = 33. 14. 8,39 
2. 1. 31. 34,4 -ь 3,24 326. 45. 19,50 +0. 5416 Резракмя ‘= 35,99 
Обратное  положен!е лимба. Допол. склон.* = 1. 35. 47,49 


3. 1. 35. 28,4 + 7,20 33. 16. 34,50 — 1. 8,69 Дополн. широт. = 34. 50. 32,17 
4. 1. 38. 43,0 — 6,48 33. 15. 47,25 — 1. 22,07 


Широта мБета = 55. 9. 27,83 


№ 60. полявнля ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминащя. 
Поправка хроном. на звфздное время —= — 0. 53,1. АВ* — 0. 59. 52,8. 
Состоян1е баромет. = 331,3 париж. лин. Температура воздуха — -Е 11,0.Р. 
`? Поня 1831. 


1. 28. 31. 53,8 — 0,18 341. 37. 43,5 +7. 23,06 Зенит. разек* == 33. 14. 512 
2. 23. 34. 28,0 — 0,63 341. 38. 1,75 +6. 58,99 `Резракшя —= 36,99 


Обратное положен1е лимба. Лопол. склон.* = 1. 35. 48,24 


3. 23. 39. 12,0 -= 0,36 48. 19. 32,50 — 6. 14,83 Дополн. широт. = 34. 50. 30,35 
4. 23. 45. 18,4 -, 0,18 48. 18. 40,75 —5. 21:35 


























_ Широта ивета — 55. 9. 29,65 


№ 61. полярнля ЗВЪЗДЛА. Нижняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звъздное время = — 0. 52,5. АВ* — 0. 59. 53.8. 
Состояыйе баромет. = 332,1 париж. лин. Температура воздуха = -н 18,5 Р. 
. 5 Тюня 1831. — 
1. 1. 24. 50,0, — 0,18 338. 41. 25,00 — 7. 58,10 ‘Зенит. разст.* = 36. 25. 38,86 
2. 11. 26. 54,2 — 0,18 338. 41. 6,15 — 7. 37,95 Рефракщя = 39,95 


Обратное положен1е лимба. Лопол. склон.* —= 1. 85. 48,27 


3.1. 24. 82. 428: к 29195118 125 6. 43,62 Дополн. широт. = 34. 50. .30,54 
4. И. 35. 55,2 + 180 51. 18. 26,25 +6. 15,06 








Широта мъста — 55. 9. 29,46 





= ЗМ — 


№ 
Визиро- 
у ваня. 


Приведене от- 
щитываня на 
мериданъ. 


Состояше. хроно-. Состолье о - на Полученный выводъ. 
лимб. 


метра Луи-Берту. _. уровня. 


№ 62. полярнАЯ ЗВЪЗДА. Нажняя кульминашя. 


// 


1! И Ь 
Поправка хроном. на звЪздное время = — 0. 52,5. АВ» — 0. 59° 53,8, 


Состоян1е баромет. = 332,1 париж, лин. Температура воздуха = += 18,5 Р. 
2 Поня 1831. 


Ь Й 11. о 1 й 1 И о , + 
1. И. 38. 40,4 -- 1,98 51. 18: 50,25 +5. 31,34 Зенит. разет.* 36. 25. 37,83 
2. 1. 40. 44,4 -ь 216 51. 1. 13,00 5. 34,03 Резфракшя 39,99 
Обратное положенле лимба. Лопол. склон.* —= 1. 35. 48,27 


3. И. 43. 45,2 — 1,35 338, 38. 41,5 —5. 9,56 Дополн. широт, = 34. 50. 29,55 
4. 1.45. 53,2 — 1,35 338, 38. 25,25 — 4. 52,19 
Широта мбста 55. 9. 30,45 


№ 63. полярРнАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминацшя. 


Поправка хроном. на звфздное время —= — 0. 52,5. АВ* — 0. 59. 53,8. 
Состоянйе баромет. = 332,15 париж. лин. "Температура воздуха = -н 18,2 Р. 


2 Поня 1831. 


1. 1. 48 380 — 126 338, 38, 600 —4 31.86 Зенит, разег*. — 36. 9. 38,91 
2. Н. 50. 58,4 — 0,90` 338. 37. 47,00 — 4. 14,63 Резракщя — 40,09 


Обратное положен1е лимба. :. Лопол. склон.* —= 1. 35. 48,27 


3. 11. 54. 47,2 -= 3,06 51. 20. 58,50 - 3. 47,73 Дополн. широт. = 34. 50. 30,73 
4. 11. 59. 3952 -+ 414 51. 21. 31,00 3. 15.55 _ 
| — Широта` места == 55. 9. 29,27 


№ 64. полярнАЯ ЗВЪЗЛА. Нижная кульминашя, 
Поправка хроном. на зв5здное время = — 0. 52,5. АВ* — 0. 559. 53,8. 
Состояне, баромет. = 332,15 париж. лин. Температура воздуха — -н 18,0 Р. 
6 Тюня 1831. 


1. 12. 5. 59,6 —5 0,36 51. 22. 1050 - 2. 37,25. Зенит. разст.* — 836. 25. 39,55 
2. 12. 7. 56,0 — 0,00 51. 22. 21,50 -- 2. 26,35 Резракшя = = 40,17 


'Обратное положенйе лимба. Лопол. склон.* = 1. 35. 48,27 


3. 12. 11. 3,6 '— 3,96 338. 35. 41,75 — 2. 9,60 Дополн. широт. = 34. 50. 31,45 
4. 12. 13. 6,4 — 4,50 338. 35. 33.25 — 1. 59.19 
Широта мБета — 55. 9. 28,55 


№ 65. полярная ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминацщя. 
Поправка хроном. на звфздное время — — 0. 52,5. АВ». — 0. 559. 53,8. 
Состоян1е баромет. = 332,15 париж. лин. "Температура воздуха — -+- 17,8 Р. 
_ 16 Тюня 1831. 
т. 12. 15. 56,0 — 3,78 338. 35. 17,75 — 1. 45,51 Зенит. разст.* — 36. 25. 38,98 
2. 12. 18. 10,4 — 3.60 338. 35. 8,75 — 1. 35,25 Резракшя == 40,23 
Обратное положенйе лимба. Допол. склон.* = 1. 35. 48,27 
3. 12.2. 47,6 --- 3,33 5. 28. 22,00 1. 19,78 Дополн. широт. = 34. 50. 30,94 
4. 12. 23. 59,6 в 3,60 51. 23. 34,50 1. 11,05 
. Широта места = 55. 9. 29,06 








— 3 — 


с ь с ы о . / Приведеше от- п р 
остоян1е хроно- остояше АА на щитывашя на олученвый вывод. 


метра Луи-Берту. уровня: мерижанъ, 


№ 
Визиро-` 
ваня. 


№ 66. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 


: 1 Ш | 1 Ш 
Поправка хроном на звЪздное время. = — 0. 52,5. АВ* = 0. 59. 53,8. 


Состоян!е баромет. = 332,15 париж. лин. Температура воздуха = + 17,6 Р. 
*6 Тоня 1831. 
1 и. Ш - 5 1 и Иа р о 1 
1. 12. 26. 39,2 + 0,90 51. 23. 45,25 -- 1. 116 Фенит. разст.* = 36. 25. 
2. 12. 28. 34,8 = 0,45 51. 23. 53,15 -+ 0. 54,46 Реъракмя = = с 


Обратное положен1е лимба, Лопол. склон.* = 1. 35. 


3. 12.32. 3,0 +216 338. 34. 1200 — 0. 43,23 Дополн. широт. = 34. 50. 
4. 12. 34. 33,6 + 1.62 338. 34. 5,50 — 0. 36,12 п 





Широта мъота =- 55. 9. 


№ 67. полярнАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кульнинащя. 
Поправка хроном. на звЪздное время = — 0. 52,5. АК* — 0. 59. 53,8. 
Состояще баромет. = 332,10 париж. лин. Температура воздуха — + 17,3 Р. 
8 Тюня 1831. 
1. 12. 37. 5,56 + 2,16 338. 33. 54550 — 0. 29,48 Зенит. разет.* = 36. 25. 39,33 


2. 12, 39. 12,0 - 2,16 338. 33. 52,50 — 0. 24,47 Рехракшя —- 40,34. 

- Обратное положен!е лимба. Допол. склон.* = 1. 35. 48,27 

3. 12. 42. 1156 + 0,36 51. 24. 28,75 -н 0. 18,16 Дополн. широт. = 34. 50. 31,40 
4. 12. 44. 18,0 -+к 0,90 51. 24. 32,25 + 0. 14,27 

Широта мета — 55. 9. 28,60 




















№ 68. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя. нина, 
Поправка хроном. на звёздное время = — 0. 52,5. АВ* — 0. 59. 53,8 
Состоянйе баромет. = 3321 париж. лин. Температура воздуха — -н 17,0 Р. 
. 16 Тоня 1831. 
1. №. 46. 27.6 +144 51. 24. 38,50 +0. 10,78 Зенит. разст.* = 36. 25. 
2. 12. 48. 31,6. -в 1.580 БЫ. 24. 41,50 -+0. 7,89 Резракия =. 
Обратное положене' лимба. Допол. склон.* = 1. 35. 


3. 12.1. 268 + 3,24 338. 33. 3175 —0. 4,58 Дополн.широт. = 34. 50. 
4. 12. 53. 25,2 + 2,34 338. 33. 31525 — 0. 2,85 








Широта м5ста = 55. 9. 


№ 69. полярРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звЪздное время — — 0. 52,5. АВ* — 0. 59. 53,8. 
Состоян1е баромет. = 332,1 париж. лин. Темнература воздуха — -+ 17,0 Р. 
32 Тюня 1831. - 
1. 12. 56. 54,8 — 1.44 338. 33. 33,50 — 0. Зенит. разет.* — 36. 25. 37,47 
2. 12. 59. 21,2 — 0,36 338. 33. 31,15 — 0. Рефракшя =. 40,41 
Обратное положене лимба. Допол. склон.* = 1. 35. 48,27 


3. 13. 2. 5,2 + 0,09 51. 24. 50,00 0. Лополн. широт. = 34. 50. 29,61 
4. 13. 4.560 -- 0,91 51.24. 47,00 - 0. 





Широта мёста = 55. 9. 30,39 








07.97 13: 8. 8,0 '=198 о 51.24.:47;25 с 0. 2,85 Резракшя `” 


'Визиро: ; 


= Ве = 


№ и п 
, риведеше от- с 
‘Состояше хроно- ‚ Состояще Отщитызаня‘ на: щитьвания на Шо. ученный выводь 


а, ‘метра `Луи-Ъерту, °* “уровня. . ый ера 


№ 10. ПОЛЯРНАЯ: ЗВЪЗДА.. Не кульминац1я. 
ме : _ : / и В й и 
Поправка хроном. на. звЪздное., время — — 0. 52,5. АВ* — 0, 59. 53,8. 
Состояще ‚баромет. == 3321 париж. лин... Температура воздуха =. =. 16,9.Р, ь 


26 `Тюия" 1831. 


ь НИ а и =: 9^ 1 й ИЗ ` 
№. - 13:26: 2,40 1.80 51,24. 48:00 '-- 0. 1,46° Зенит. разст*` —= 36. 25. 39, 2 
= 40, 43 - 


05 Обратное положене ‘яймба, › Допол:. окон. * === 12735. 48,27 


16.87 ОЗ 460203363, 338..33..86,50 °—70.. 


6,3 
.4. с 13, 18. 524 — 1.08 338.88. .39, 525 —0..29,08} 


6,36. `Дополи: широт, = ‚1 50. 31, 38 
Ион Вена ть = 55 9. 28, 62 


№ тт. НОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя. ни 


Поправка хроном. на звБадное время = — 0. 52,0. АВ* ==10.2 59. `53,5; 
т баромет/ == 332,5. рые лин. ‚ Температура воздуха Ен! То ь. 


- р. Тюня 1831. 


‘Те 2122 58-30,0 = 0,90 ИЗ 19,75 4-13. 49,70 Зенит. ‘разст.* 8 ЗА, .5,18 
т 23. 0.44.8 --= 0,72: 341231. 46;00 13. 20’28: Рефракшя , 37.00 


сс .Обратное. положенше лимба. , Лопбл:.склон.* =: 1.135, 48,30 
12.37 0122052250 инн: 2,88, 48:.95..36:50 0-129..20,68-° А ние == ‘34 50. 30,48 


о. но = 2510. 48. .25..18;50 <—11..51,875 


Шнрота' мета — в 9. 29, 52 


№ 7. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя ‹кульминащя. 


- Поправка хроном» на в ЗБЕВлное время = — 0..52,0, АВ* — 0.59. . 58, 5. 
Состояне баромет., =, .332,5, париж.глин. `. Температура. воздуха 5+ 12, 5 Р. 


118 №юня 1831. 


11.16. 2123.0 9. 44,0. ‘= 3,06° 48..24.. 43,75 '-—. 27,46 Зенит. разст.* = 133; 14. 4,84 


19} 23. 1: 46,4 ‹1-н-0,90 48:24. 23525 0-1... 2,966 Разракшя 03 == 36,95 


‹'Фбратное положене лимба.. ° Дошол. скаон:* == 1.35; 48,39 


4 28. М. 320 + 1,35 341.35. 16:25 0419..56;08) 


34 093195. 18,0 0721 За. `З4. 45.25 +10. 21,60 Дополн: широт. =34.150. 30,09 
Широта мвета — 55. 9. 29,91 


№13... ПоляРНАЯ ЗВЪЗЛА. Верхняя кульминашя. 


Поправка. ‚хроном. на звёздное время — — 0. 52,0. АВ» — 0. 559. 53,5. 
м _баромет,_ о 5 ‚париж. лин. ` Температура. воздуха == Е 12, 5. Р. 


т 28. ` Гюня 1831. 


1+ 223519. 51.6 де 1.62; ЗАЛ: 35. `36, 15 9. 29.97. Зенит. разог.*. — 33.14. 5,00 


2: 28. 22. 24.4 1,08 341, 36. .1.00 (+ 9.6.08, Резракщя = <. 3690 


'В брони положене лимба, Допол. склон.* —= 1, 35. 48,30 
= 3: 2. — 0,36 ‚ 2. 32,00 -— 8. 12,36 ‚ Дополн. пирог. = 34. :50. 30, 20 


95.9% 


т р. 29. за 6,90 48. 21. 7.15 та 4875 


ге с монии Шарона х мета — Ре 9. 29,80 
Е 40 







































































= за = 


№ и т а ао ро а0® и 

в т 0 бостояше хроное"“ ! „бобтбяше Отщитыващя‘ на: ыы Подлученных выводе 
3807 етра Луи Берт ЕЕ Динбои щитьваня на но а 
ван!л. ра-у рту. Уровни? Я мерижань. | 


| 
№ Чл ИОЛЯРНАЯ' ВВОЗА Верная, Чаи. к 
Поправка: ‘бройом) на зВЪадн/ ‘времи’= нее = 401952. 02° АВ, "59: 535 


Собтдище: баромет ==‘ 332,5 Зея. лини" емибратура о №29} 5 че 
288 оная. 1881. 


с `ебааь 19 сет Оо 48 20^ ато =21. 29,662 Зенит. разак® = 33:14. 5,61 

ни 53, 33. 18.0. вн 0,72 | 482 20. 30,25 г—17. 1095 Рерракшя 03 = 2! 36,86 

-с Обратное ела, линбаг . . Дополн. склон.” =. 1:35. ‚48,30 

Зе 0:23, 36. 45.2 нА г 3445 88. 28,50 (4-96. 88,3055 ‚дожа широт 5184 ро, 30,97 
4. ^ 23. 39. 160 +. т 'З4Ё 88. 50,25 счоб, 44.8 ВОт — а 

<. 26 @ а сии воза ВТ тт Широта мвета — а. 9. 59, 03 


№15... и ЗНаЗлАн Нижняя кулвминая? И 
Поправка хроном.(на- ‚- энеди. ‚время -—- ИА 0.. 51.5... АВ* == 0..59..53,8 
Состояне_ баромет,; = ==. 3324 Арии: лин, `емпералура воздуха. Е: 46, 8 
„тет опа 1831. ` 
Г. 10% Т.- 36,Во се 95905: ‚ 66. 22. 11,50 ==. 28,031 Зови фразе. 5 =86525. 31,47 
2 12. 9.-58,0 10,90. ` 66: 22. 24,00 м лазан сРежракшя 2.11=) 16 40,43 
БЕ Орви положен!е. димба!. : Ловолн, склон: 1. +354 54 ‚ЗВ 


. ‚12.513. 28:4 п т5116566,1 ‚358: 85. ‚16,00 12-4. 57,28: ии 345 $0. ‚28,57 
|. 12. 16. о т + 4,05 `3532 ‚85. 11, 15 0=21.. 44.06 есь 
оо к дточы Широта ие = — 9. 30, 43 


№. бл "ИЮЛЯРНАЯ ЭВЪЗЛИ: ЗИижния“ О еитонны 
_ Поправка ромом на звЪзди: ‘время == -2210:15155.'' А * == 05958214 иной 
Состояне 'баромеёти я пир. “лил Тенература ‘воздуха ар. 16}8 ор? - 
ей Гюня 1831. р 
8. НЕВЕ _30, Вс 4 23.5 358.34. 50:00 2 <. . 33,67. З@вий. -разсй.* 1 == 36.525. 39, и 
564 №: 50: 50,4 ав Зач 353: 34... 44.50 с г. 24,36 Рефраюня 1.01 52 02 
_ 62, Обратное положенте лимба.. „Лонолн, оклон.*== 185% 48. 33 
2.3% .0219,528. 564 ли--н 0308, 66:.28..30;25 сас1.. 1 ‚06: 5: те чпирот; == 345550. = 23 
4. ‚12. ‚26. 558. — 0:44 66:.23..4150 сай. с929Е сс 05 ИЕ 
еее. Ри И .: И бта иБета — 55. 9.. ‘аут 


о В < ‚ПОЛЯРНАЯ "ава и 


обл, 21197802 дбзеа лФ5 68 98. в 600. 48, 102 з&. р п: 21865. 88 
08.5; 12. 39: 42.8 вщичИЯф Я 66}.53.. 58,50 Он 0. -Ч1, ‚ЗЕ РОбракаи 1.5 55 5% 6.51 
0, Обратное положен аби езбяи. еклежой 23518,33 
05.85 21236 78-21000", 358: *33..55315 09.3%. 51,88 дб, > 8450. 36, 36 
о 1; 88. ие — 0,00 358; 88.-16575 5157 0..96,58 - 


— =: ши той Широта иъста — 55 9. ны 





№ т : 
. риведеше от- \ з 
Визиро= Состояше хроно- —^ Состояше ОтитаАНЫ на : теланы на) - Полученный вывод Ве 


ваны. “ Метра Туи- Берту, ° "уровня. зим а 


№. 4 18. ПОЛЯРНАЯ с Нежная ани 
 Цоврлк хроном.. на. звфздное время —= —. в. 51, 5, АВ* — ‚0. .59, 53 8. 
Состояне баромет. — 332, 3 париж, лин. ‚Температура НОЗдУЖА то =. 16, 5. р. 
[7 Тюня 1831. 


1; ° 2190840132. -+- 0/18.5353:.38: 43,50 5—0. 22,18- Зенит. разст.* = 36: 25. 39.10 
Ю2 12. 42. 4,0 зи 0,18, 353. .38. 41,25 —10. 18,372: Резракшя 215=5. 40,52 


(Обратное положеще -лимба... Допол. склон.* =: 1.25: 48,33 


3. 012: 44. 45:5 .—:2,40.7 665.24. 29,50 23-20. 18,46. Дополн. широт, = 34:50. 31,29 
4. т =. 52.0 ‚ — 1 98 66::.24. 32,50 500. 10,16 О. Е 


В Е О т ОЗС НЫ ОНЮИЫ 


Широта мёела — 55. 9. 28,71 


№, Он ‘полярнАЯ ЗВЪЗЛА.  Нажная кульминаця, 
Поправка хроном/) на: звёздное время = — 0..51,5. АВ». =, 0,.59., 58,84 
Состоянйе баромет.: == 332,3: париж. ‘лин. ‚Температура воздуха == 16,0..Р. 
5. а 1831. 


5 №, - 42. 49. 38. 8 р 1,98 - 66. 2. Г, 15 9. с6,49., Зенит. разст.* . = 36..25. 39,00 
пы. ‘12. 52. 6.8 — 126. ‚ 66. 24 39, 25 +10. "3,98 Резракшя =. 0 40, 62 
Обратное положенше лимба. вы склон.* ко 1. 25, 48,33. 


3. 212. 55. 30,4, = 048. 353; 33 45,50 —10. 15455. ‚=.84 50. 329 
4. 12.51. 420 ‚= 68. `358% '33. 545 1.0. 0,49 


оне вет вЕ 


Широта все = ВБ. '9. 28,71 


, № 80. _ полльнАя ЗВЪЗЛА. Нижняя ‚кульминашя. | 
Поправка хроном, на звёздное. время — — 0. 5 5.., АВ" = 0. 7% ‚53,8. 
Соестояне баромет. =. 382 3. ‚париж. ‘Лин. `Телбература. ‚воздуха ==. КЁ. ‚15,6 Р.. 
Ва Тоня 1881. ки 
И 12, 59. 38,4 ‚= 0,365 358, 33. 24,00 ‚.—0. ; 0,06... Зенит. разет.* =.36; 25. 39,54 
в 13. № -39,2 иПИ 0.00 ‚ 358. ‚83. 22-15 ть 0. =0.С `Резракщя а 40, 69 
а —_  Дощод: сдожлонои лин 838 
и 3. т ге. 45,2. в: 45. 6 24. 42,25 +0. ‹ 0,84. Доподи: широт. 134.150. 31,90. 
о 18. 6. 52" р ’ 66. 54. 40,75 с+.0. 51,96, _ 
.. ' и Широта ‘иъста 55. 9. 28,10 


у № 81. ‚ ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА.: Нижная | пудьминаюя: 
Поправка ‚хроном. на звфедное. время = — — 0. 51,5... АВ* — 0. 59, 53,8. о 
Состояние; т 98% 3 мавни „лин. ‚ Температура, воздуха ЕН 15, 3. Ь 
ры она 1881. - 
‚1. ЗЫ. 2,0. — 0,005 66, 24. 37, 25. | ==. 0. 5,56. Зенит. разст.*. = 36...25. 39,72 
19, ^ 13. 13. 44. — 0,00 66; 24. 8315 ск 0.0799; Резракщя , : =. 40,75 
‚> Обратное: положению, лимба. Лопол.. склон.* —. т ‚35. 48,33 
РЫЗЕ 023, 15. 53,6..— 0,00, `358: 33. 35,15 ‚00. 12,06, ДЛополн. иирет. — 34.50. 32,14 
а _18. 19. 19.2 +0, 536 ^358 33. 39,15 20. 18,18, т га о 
ее п Широта | мета — 55. 9. 27,86 
а ` ! ы ь ре : г 40* ; 
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№. у Ав ноте той -то оон п ве ева ота и? эрНкотаоО охото Г $9 
Визиро- © (обтояне' хроно" ‘’Состояме ^ ОЕ ‘па а Що: длуче Нм и ВВ. д т" 


вая. метра Луи-Берту. уровня. : лимс ‚мериданъ.. 


№ 82: “полярнай ЗВЪЗДА. ` Ныжиая | прбиани, ф 


25 01 


Поправка” бо ‘на звЪздное премя = 09. БОНТАВ® 20. 59. 53, оби 


Состояние баромет: '—2 "332,3" париж. ‘лин: и дара тео ся 
"Сай №юня 1831. 


оТЬд сазоезеосяь 048-2358; 33. 44550 т разей.* Нов6й '25.` 40107 
22) 13. 2334,8 п4=10,36, (353533. 50,75 5610. 51,407 "Резракщя 0-1 ЭГ 40,30 


ое положене олимба? "_ . Лополи склон: = 1:35 48 33 
003. 013126. 40:8 эн: 05907. 66:.24. 08;25 4+0. 35,34 а и 4Е ‚50. 32554 
4. 13 28. от — 051. ° 66..24..10;54 9450. Е ‚9 
9 @ „50 и дтн Широта вета == = 55. .9. 27,16 


№. 8з. "ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. - Нижняя ` ‘кулвнанашя.. 
Поправка хроном. на звЪздное ‘время-—=#10.51,5.'АВ*: —10.^59./53,8 и 
Состояне баромет: (==‘332,25 а на ‘лин: Температура ‘воздуха вр 15.0Р.> 
- # коня 1881. — 
ое +9 54; 32: 14:42 6 54 ь. 66. 23. "19.5 е -.0. : 10° Зенит. разок: * ‚86 '25. 39.11 
2. 13. 34 1220 ' те бы” 66. 23. 41. Рехракмя о — 49, 18 
"Обратное положене 'лимба.  _ . Лонпол: ‘склон.* "== 1.351 48,33 
3. О1з: 37: 30357041079), .358. 34. 31575 О.С. 5 Дополн: широт. - 34. 50. 356 
4. › 13. 39. 52,0. — -.0,36) 358. 34. 42,75 ‘— 1. 20,33 мы е 
‚С я Широта мьста — 55. 9..28,44 


№ 84. "ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. ^ Нижняя. КУминаниы. Н 


Поправка’ '5роном. па звфздное. время == 0. 51.5: `АВ* = 0; 59253,82 
Состояше баромёт. = == = "332,25 париж. лин: Температура” воздуха == + 15; 0 ь 


т Боня” 1831. 


ее 6 13242 а оо 358.34. (63500 3 1.-26,63°6 заний. `разел:* "= 36; 25. 40,36 


2 


‘= 1. 55 
‚4% › 13. 50. 84, — 0,00 _ 66:22, 33.50. %05 


и 63. 26. 15,00 


ОР: 


О 1 45 41.6 118810700 1 358 85.0 2275. 22-11, 41.307 `Ревракшя | г бт 
` Обраное положевие” ’ лимба. — о Доне склон, = 4:13548,33 
4 ОЗ За ннояа 66.92. Чтоб 23° Дополи. ‘широт: —= 34. 50. 32,80 


ПЕирота иБста — 55. 9. 27,20. 


№ 85; * "ПОЛЯРНАЯ ЗВЗлА.. Верхняя узьмиащя, > 


я 


_ Поправка Хроно на. звфздное ‘время = "0.15039. ТАВ* = 0:59:51,2: 
о баромет. == —=9332.3' париж. ‘лин’ "Теншеранура Воздуха” = "НЕ И, ны 


- —_ ни 1831. ”. 
у р РНЕ 5; 8 = 6;54 356.30.`25;00 514. 37,16’ З&иит, разбт® =1183Е14. 6,51 _ 
9: 20. 56. 58,4 240.8 ^ 356; 80. 48,25 214. 9,91) Резракщя ^^ = 1 3716 
_ Обратное положен1е лимба. : Аошол: скяой: те 5448,36 
128. 1723.” 0. 14:87 "-7680’. 63;:56.:39575 С: абв 0 Дон иг широт = 134; 50. 39,03 


арона _ = 55. 9. 27,97 





Х ИВ й й то ар Приведеше ‹от- 
„ ВизироЗ ‚ Состолше:хроно- Состояне Отщитывашя. на, щитываня на 


р , Пол) ченнын выводъ ое 
и, метра Туи - Берту. уровня, димбЪ. мериданъ, : - т 


НИШЯ 


‘ 


№ 86. оПолярнАЯ’ ЗВВЗЛА. Е ие ме 
_ Поправки’ кройозь 'на- `звЪздное: время = — 0: 50,92 АВ о. 59: 542: 


` Сообиы баромег, == =='832{3! париж." ‘лин. "Чемиература“ воздуха = + 11,6 Р. 
‘7 ох 189, 


шо 2 о № ИХ а й 
п 253764 43.5784 540” 6355. 40.50 а 3027 Зоб разет.* — 33. 14. 
272. о 23. 7. 5950 — 1.80.63. 25. ‘0,75 Е 48, 66 _ Резраки/я —ы 


' Обратное положенте лимба, ги. и Допол. склон.* — 1. 35. 


32 53. 12. 15628.60’ ‘356. 34. 4715 `410.`5710 Дополн. широт. = 84. 50. 
в а Не 3,15..:356. 34. 47,25 #10. 17,76 
м И м м а и мъета — 59. 9. 


№ 87." "ПОЛЯРНАЯ 'ЗВЪЗДА. Нижняя пульминащя. 


Поправка’ х оном. на а звездное ‘время = — 0. 50,3. АВ: — 0. 59. 515. 
_ Состояне | аромет = — 332,8 париж. лин. "Температура" воздуха — + 155 Р. 


Я `` Боня 1831. 
И 
ое 12. 51. 41,6 7-2 018’_ 81. 31. 16) 500 = ``. 3. 93 а, > 
Обратное положен1е ‘лимба.. . Допол. склон. ые- 


‚30 092: 582 39; 28-045. 8739. 55:75 2270. 0,28; Дополн широт, 
4. ‚13. 0. 4556 — 012. 8. 39. -57,25 6:10. .0,00° 
3.25 ие вечны Широта мфета 


№ 88. «ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. "Нижняя кульминашя. 


Поправка хроном. на звЪздное время`== — — 0. 50,3. `АВ* = 0.59. 54,5. 
Состоян1е' баромет. = 332,8° париж. лин. Температура воздуха == + 15,5 — 


8 Тюня ОВ 


№ 69306 4-50. 0 6682 В 39. 57,00 210. 00,89 Зенит, разет.* == 36. 55. 
2: 13. 8. 13,2 и-- 0,54 _ 8. .39. 2,50 `— 0.. 2,94 Резракшя — 


в Обратное положен1е; лимба: ДЛополг. склон.*:== ‘1:35: 
28 ОЗС: 38,41 05001 81.. 31. 10.00 ‘== 0.. 6,24 Дополн:- широт; =:34: 50. 
-4. 13. 14 5,2 — 0,36. 81: ‚31. 8, 00 -- 0..1 9,36 - 
Ге @ < — а оби : Пирота места — 55. 9. 
№ 89. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. Нижняя ан 
Поправка. хроном.)на-звфздное время-— — 20..49,12*АВ*;—=:0..59. 55:3: 
Состоян1е-баромет. == 333,3. мариж. лин; Температура воздуха === 11;0-Р. 


- 27” Гоня: 1831. . 
ТЕ 09 40.83 е-= 0.99 8/42. 57.75 = 3.. 2.66 Зе разет. * = 136, 125. 


9 12. 3.572 вы=0,51 8;:42. 45:50 ‘— 2. 491 Резракшя ОЕ == 
Обратное положенЯв лимба. Лополе. склон.* == ‘1.13540 
99.92 0421: 7. 204нне 0,56, 811.28. 43575 == 2..29.28 Допол. Ве = 34. 50. 
4. 12. 9. 28,0 — 0,54 81...28. 57:50 <= 2. 17.85 се 





рота мета =—55,. 9: 
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№ 
Зизиро-* ; 
ваня. 


‚бостояше: хроно-., 


„Состолше 
‚ метра Луи -Берту. ‘ 


` Отщитьнаныена: 1 
урбвнл. живи ое 


Приведеше от- - 
щитьвания" на 
нии меридлань.” 


Ц; оду че налы вые то дъ, 


№,:90... полярная: ЗВ ВЗДА: {Нижния кульминаця, ^77 


ь 1 о Я \ 
Поправках `ухроном.. уна. звфвиное: че ат 0. 


Состояшетбаромет, ‚=: ЗАВ париж, лин. ; 


‚12. 1. 38,0 = 0, 54. ‚ 81. 29, 9, 75 
ров а РЕ 19.25 
‚_Обрадное положено, "лимба. о 
Вс 2. 28—04 8. 
а 19: Совы > 


| :а. 


41. 38,00 
8- 41. 27, 25 


: ВТОт 


‚№ т. ‚ ПОДЯРНАЯ. ЗВЪЗДА... 
. а хропом.. ‘на `звфадное. ‚время : 


‚ль 


ие / 
АВА, бб 65 Знай 


Е воздуха. эре Ш :0. 
, 9 о юня, аа 


‚6,48 Зенит. разст.*. , = ой 
. 56,02. ‚ Рехракшя $ 


_ Допол,, склон.* ы 


“Широта мета ты. 


ИЯ кульминаш я, Й 
49,0. АВ* =, 0. 59 из 


гы 
пы 


у 


4 


29.6 55 
Т.Е 12. 35. 34.8 
1 Юбрашное полбжене› лимба! - 


4 о 


Е № 
_ 


55.35 05124548. 


9.5 0 2 — ме совы о. . Прироле мета = — 65. 


Состоян1е баромет. == 333, 25° ‚париж. „дин. 


ВУ 


о. ‚воздуха, , 
. т а. авт ' 

212. 23._23,6... ола 0,72. 8, 41. (6,50 оз 13.25 =. 
А -38, Чт ‚0,36 Во 40. 257,15 о. 14.72) 
Обратное положение, лныба ] : 
#92 012:29. 116 0,00. `В 30. 25,25 5-0. 51,97 
12. ЭГ. 16,0 — 0, 5. ` 81. 30. '31,50 =н.0. 45, 66 

: Е а . Широта ста — 56. 


Зенит, разст,* с 42,25 
Резжракшя (11—20 0: 40,56 
`Допол.склон. =; 1.35. 148,46 _ 
34. 50. 34,35 


} 
ь 


= 36; 125. 


Дапойньширохе = 
9. 25,65. 


№ о. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА.: Нижняя кульминавая. 


0..49,0.,АК* —,0..59. 55.2... 
Темпералура. воздуха. Е: 166 в. 


НЯ. 


Поправка. хроном.. на. звфвдно ля. 
Состояше баромет. — ВВ ‚25, ‚париж, ли; 


. 722 Июня: 


81...30. .34,50 6 


== 0;54.5 0 
816.30. 92.00 650. `88, 28 


в а 0.90, Е 


:125133+-: 29,2. 


Звних. разет.* 2 = 386; (25. 38,74 
Регранвя 5.11 ` 40,61 
Допол:. склон.*"=2 31354 48,46 
пи Е = 134 150. 30 ‚89. 


55. 


8 40. 25.00 
8: 40. 18,50 


37 012 38. 10,4 лиг: 0:90, 


— 688. 


02-00..26,782 
(20. 51,792 


а ста — 9. 29 11 


№ 93... полярная сзвъзлА: и Нави вуенинайи. И 
= —&0549, бо АВ 0.59. 055,Заа т 


`'Поправкахроном. ‘на- О. время-= 


Состоявше! баромет: › Теиперура о ==-56, ри 


. 2 Тюня. 1831. 


8: 40. 16,25 
8. 40. 11,50 


01833525; жариж, лини 


2425143 Эс 0090. 
12. 45. 19,6 „==.0,90 


‚Фбрагное положен!е, лимба.. 


11. 6; и: 2,07. у 


2-10. 15,72 


Зени® разсв. : 36; 25. 38,45 


Режраки1я <. = 1 49-70 
Допол. склон,* №535. 148, .46 


ры зшорок = Ее. 34 50. 30, 69 
-0550. 5,113 о-Ве 


4. 12, 50. 19,2 Г 81: З1..12,15 


‘9. 29, 31 


Ра 





— 0 = 


о я 

р 16$ ; т: .: НЕ Приведеше.от=.. : а , 

Визиро-^ Гы ра и 'Состояше отита, а На Полученный выводъ,.. 

Г и-Берту. овня. имб, 1 : Е В . 
ваня. Пр СУ рту Ур димоъ, а. 


№. 94... полярная ЗВЪЗДА. Нижняя Кудьминащ я? 
у \ в >В м . й и. | й й 
_Юоправкас хреном. на звздное время —--—3:0.149:0.: АВ* == 0; 59; 55,3: 


Сосбоян6 баромет:==(833,25 париж.Глини. Температура воздуха о==”-= 162р. 
. . 92 юня: 1831. 


о И И о, / И . \ / //. ©. 10 й 
2<1. 11252. 482 5-= 162.2 ЗЕ1З1, 1475 560: 3,385 Зеййк: разок” |—365.25. 40,31 
122; ^ 12. 55, 0.4 2221562. ЗАЗ. 16,00 =50. 4738 Ревракщя (= 2х 4010 
(| Обратное положен!» лимба?. . Допольг. склон.* = 4:35. 48,46 
10.8 .0212.558. Вии 5621, 8:.49..55,15 6720..0,388%° Добпойн. широт: = 84850. 32,55 
4. 13. 0. 38,8 — 1,44 82.89..69500 2500.:10,008 55.0 — В 97 56 и 
Ооо ав сосны Широта мБета = 55. 9. 27,45 


№. 95. „полярнля зВЪЗДА. "Нажняя. Фульнииащя.. 
_ Поправка. хроном; на ЗБ дное врбия-———= 10.4950. АВ” == 0;595 55, Знаиало 
Состояние 1баромет.:==388,2 париж. лин. 1 Хемпералура ‘воздуха: о== + 1658. Ра 


о 3? юня 1831: 

01. 110356 32 53:6 ‹л= Л54Фе  8:.39..58575 `—00..10,58° Зенит. разск 5 == 36. 25. 38,94 
95 13. 548,4 ине .8094  8..40..20;5 ‹—10. 11,358 Рверакмя 601=55 0С 407 
\ Обратное полбженте; лимбах, Лопол:. склон = 1.854 48,46 

20.35 ОЗ 85 Бобиньниду5 1 8 .З1..14500 04-10:.28,56* Лопойн- широт. =34::50. 31,25 

4. 13. 1. 28,8 — 1,98 о 815.31..10:55 5550.66.09 00.3 к 60.06 255 55 } 
$. 10.0 56 = вши воде - Широта мБста = 55. 9. 28,15 


ка" 
` 


_ №96. полярная звъздА. ЗНанай ‘Аульнинещия. 
Поправка хроном. на’ звЪздное  врёмя-—=——#10.44959.1.А8% == 0:59505,Зи оно 1 


Состояше :баромет:: = 338; 2ипарияе лин». Кенперавура воздуха ‘е 9-2 5531. у 
— 29 Люня ‘1831. о . 
1. 1113:13- 13.6535 15625 8.81..78;75 04-70..08,24° ЗеНи® разов.Т=1365:25. 39,54 
50.25 — 13. 5-И,6 в=44801 81:34..04,75 <-50. 10,99: Рефракийя 25 = 40,86 
`В Обрабное положенте? лимба: , Дополт. склон. == 12:85 48,46 
232 .0а3119- 19608-19980). 85.40. 15575 2220. 11,50? Дойолииширот. =1315550. 31,94 
19. 2. 92 1,80. —81.40..18550 =0,.91,99 310 —. 090 ? 
@ 66 = отек стон" Широта мьета = 55. 9. 28,06 
№ 97. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхная кульминашя. , - 
Поправка хроном. на зв5здное время == — 0. 48.50. АВ* — 0. 59. 55.7. 
_Состояше баромег. = 332,85 париж. лин. , Температура воздуха» тот 94 
з т Тоня 1831. ` = т мы ы р - 
аи 2 1559198:0 71 401,352 932 815 22,5056. 9,09 “"Венит: работ" Е 33-14: 6,97 
2 22 53. 196 + 180 83. 30. 815 -М. 59,02. Резравия ‘(у пхос: 8085 





ау и пхзени т 
Обратное положене лимба.. — Попол. склон 1. 35. 48.49 
ази прыНиаЯ 489 боб ивояа р Яы. 7,36 ГЯбнолншарот о 34:50; 32,81 
ов 380 1 о 05 33. 200 533 о ола а 
р ро ЕО: 285." 9.7579 








и а = 


№ 
Визиро- : 
вашя, 


` п иведен!е‚ от- и. 
„бостояше хропо-, Состолше Отшитыьтвашя) наи к и - ато И онягу. че ниниы и, АСБЕТВ О д 


` ‘метра Луи= Берту» " урбвня: - а ы мерин. - Звоше ео 


№198. полярная звезда Вержиня кульмийци И 
{' | у и т ; . [4 / | о у }) 
` Поправка: <ройомо на: звЪздное время = —05 48,5: АВ» = Ого 5б ль м 


Сбетояне._баромет.: 25332,85 ‘париж; лин. /Гемпература Воздуха == 11,02 в 
- 2? Мюня 1831. 


ОИ 203052 Лось 210-2638. 5675. 2218.09 2. Зевни разок * 533.14. 625. 

12 23. 12. 12,0 ——0572° | 26.136. 40,50 9610; 5.60 Режракшя ГО 11 37.26 

о! Ображное положене” лимба:, ^ ` Дополл.склон.® = 354 48,49 

273. 093146. 4356-05367, 985.25..18,75 ёкад.. 24,96. Дбпойн-ширбк ==58й 150. 32, 00 
4 28. 18. 168 — - 0,36. 90.24. 50525 05500. а Г — 600 51 

А, в = в ото Широта мъета — 55. 9. 28,00 





№ 99... полярная звъзда. 1 `Вёрхняяй 'кульмййацщии, 
Поправка хроном> на звЪздное` время-— —. 0. ео 5 О == — ‹59. 55,7. 
Состояше баромет,: =:332,9.. париж.” 
, ‚ А Фюня аа. : . 
1.) 223.21. 20,055== 15620 932.24..26;75 ‹—09..13,14 Зенит. -разот.* 2 == 33:14. (7,02 
2. 23. 23: ый. 8 : ны 62. 93.24. 04,00 2-08. 53,00 Резракшя 121 =— 0! 37,14. 
| Ображное положеше р ЖнибЕ Допол:. склон.*: == 1.35: 48,49 


с%3: 1123.26. 42.4.0318. 26:38. .41,50 (== 8. 16,442 а ва = = 34.150. 32.65 
4. 23. 28. 56,0 -н 0,90 26.39. 02,25 сн7..58,55 р ТР | 
6.06.0 52 — вок отоцыИ : Широта мъета = 55. 9. 27.35 











№. 100... поляРнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя. цульминашая, 
Поправка. хроном. на зв5здное время-==—0.. 4855... АВ* = 0. 59. ме твой 
Состояне :баромет.: —=1382,9 париж. линь: ЕВЕ воздуха! =. 18. . 
. "2 Яюня 8ЗТ. ` о. 
1 2323 18,8 с-в 0,;90.5 26; 39. 28,80 с+7. 29,452 Зенит. разек | -=133:04. `7,45 
2. 23. 35. 2,0 --- 1357 262 40. 13,175 с! 6..58,31: Резракшя 9.11 = .0! 37.03 
‚ Обратное положенйе ›лимба.: ‚ Допол:.склон:* =: 1..35. 48,46 


‚3: 028.88. 1,2. .-н 0,36 93; 21. 38,15 2—6. 25,36 НЕ = 34: 50. 32, 94 
4. 23. 40. 26,0 — 0,72 93..21..17,50 (—56..03,46 — В 
} 2 ваза абонИЙ Широта Бета — 55. 6) 27.06 








ве -ы 15. оба во 
м по сти состоять изъ "блбдующихь Е о 
1) 25- наблюдений, Полярной Зврады въ Верхне, ея. _ кудьищищи, и.вЪ 


а Ач 


‘четырехь положения: ‘лимба. — 


- 2).30. ‚наблюдений. „Позярной Зазады ВЪ < „нижней ея. кульминации и.въ 


р <: $ #5 4244 ый * 
но ОО Де Е ода ва 55 


лрехъ, положеняхь лимба, 





` — 32 — 


3) б*наблюденй '&’Боотеса въ’ ‘одномъ положения ‘лимба. 
4) 2 наблюдения, В Меньшой МодвЪдицы ВЪ одномь положен лимба. 
5) 14 „наблюдений, # "Тельца при двухъ положешяхь лимба. 


6) 23 наблюдения, % _Ор1она при двухъ положеняхъ лимба, 


Пристущинь- теперь къ ‘разбору. сихъ наблюдений» ‘раздьливь ихь на от- 


НА АЕНОЕ О В АА ОЕ ИВ АО А 


дъленшн по различнымъ положенямъ лимба,. з ыы наблюденя, —. 


Полярной ЗЕЪЗДЫ ВЪ двухь ея `кульминацукь,” "отдъльно ‚а ыы прочихь 
23 0 в } 
Н оововупиоети- 
{ © $} С ы 


т. ль 





7. 
у Ч 


число № : отдфЛЬьНыЯ } разность квадратъ 
.  наблюд. ‹отд. наб. _ су. ‚ наблюдения: .„  _ отьередн. ` разности. 


тб обе. РВ УВВ 
р 29,41. 4 151 2,9801 
97,80. -— 016 0,0256 

69 ат 1 1.3689 

—96.80-—— 416 —3456 

97:94 0,02 0,0004 

о 26,66, ‚.- 130 — 1,6900 

29,06. 2+ 110... 62100 га 

97,40. 0,56 — 0,3136 

т 971.89 `^— 0:09 ‘0,0081 
98:05 ‘0,09 - 0,0081. 

582$ +027 10,0729 

93:04 0,08 - 10,0064 
КЕ КВ 


оС а Неее 


® 


м. о оатоб ТИ ВЕЛО А 





_ Откуда, = —- `0.612. и Е = 0,164. 


ом. 60. 52.055. 9. 29,6552 - 0,07 
в — Чи. вб.2е _ 29,5912 — 0,06 





























— 322 — 
№°` п чиело: Маг а сотдвльныя; оо равнеетв ‘т ‘ивадратъ’ 


отд: . “обид ‘от наб. наблюдения. отъ средн. — > разноети. 


й 


О о 9. 29, О м. 33 0 51089 _ 
гран ИФ @х И, "99, оо на "0.22 №. 0,0484 бо 


А он 
45. Средиее=55. -9. 99,58 Та 9604663 


Е 


Г. "Откуда . 5 021 и. Е о 103. В 


2. 85 55. 9. 9197. — 0,45. оба на 


56... Е. =. 0,95, ‚ 0,9025 


9. Среднее 55. о в. о в т: 


`` онуда т 0906 и в = 0,509. 
ве. т 9. о бы: О 00 
а о ‚ 198,00-° + 0,60 — 0,3600. 
99а 21,35” — 0,05 ° 0,0025 
- 100.0. 0° ‘97,06 `` — 0,34 — 0,1156 


0 Среднее = 55. 5. 21,40 Е — 0.5292 


` Откуда г — 0,281 и в = Е булат. 


Изъ вофхв четырехь! ‘отдьленйй получится стьдующй выводь: 


и ть 255. - 21.96 с еъ вфроятн. порьшност, 0,164 
сото Ч тео 2692 о 9009 
ооо ор 39 = 
9. 2846 — о = 0,07 


Среднее — —55. 
Полярная, Зетзаа. ‚ Нижняя кульминаяня. ? 

ое Соб 5509, ров 0,0961 

О 69. = Е и 30, 45° 1,6900 

а О т 

64.52.05 _ 98,5517 — 0, 0,3600 





— 328 — 


анн. № земиело № са отдБльныя р разность квадратъь ^ 
пе3ц отд. 2 наблюд. отд. наби `‘наблюдешя. то отьоередн. разности. 
р 


65. 55. 9.. 99,06. — 0,09 0,0081 
66. 99,45 + 0,30 — 0,0900 
бе. 28,60 `° — 0,55 — 0,3095 
68. ` 921,607’ — 148 — 9,1904 
69. И 014—156 
10. 28,62  — 0,53 0,2809 


Ерина ЕН 


неа 


ее онеал 


10. Среднее = 55. 9. 29.15 Е = 6,5700 


— Откуда Е — 0516 и Е 0182. — 
ее Ре 
. 16, о аи р. 0,24 0,0576. 
т С о 9. ам 
р 

о о ра то ба 

—80;— 152? 5280 — 220432 01849 

о о 21,86 — 067 0,4489 

Зое о 52216 = БИ 114 

83. - 98,44 — 0,09 0,0081 

8. 21,20 — — 1333 — 11689 


10. Среднее = 55. 9. 2853 = Е 8,5202 

‚ Откуда Е — 0,656 и Е = 0,208. 

30. 87. 55, —9. 9661  —140— 159600 
в 91,955  — 0,06° 0,0036 
`39—= Чн 1270 52864: сл: 0,63 — 0,3969 
0 28,54 3 .=-20;58`. `'0;2809` 
‘91.74 40025,65 — 9,36 5,5696 
92:06: _ 29,1101 ‘+ 110 1,2100 
озеро © 803 нонЕ №30 1,6900 


504. чо нзесо 27945 её: 0556 — 0,3186 - 
_ 41* 


















































о 
60.0 — 950:00552 94498750 110/9а — 0,5476 

| . 28,0655 + 0:05 10,0025 

10. _Средиое: 55. 9. 928, 01. Е Е = 11,9747. 


в: | Т9хе. 


ва} _Откуда. = 18 и Р— 0.246 
Изь, всьхь трехь, ОВО аюлучитея -ельдуюшуй выводь: 
55 ее -еъ- м 01482 
и. = о А > 0,503 
п. : в 11 м Это — ’. т, те а 0,246 


"Среднее = = о. ко 28; 56 р Вы . р 0,120 


- Веь 55 ты ЗвЪзды дають ‘елбдующий обиий выводъ: 
и ‘и тт 


> Ба. ‚9: 28}46 съ врроятн. т 07073 

В Ка ф 

Е нижи, от бе —— а в 6.120 
Среднее = 55, се 9: о 0 


9. 99,96” + 1,40 
28,35 — 0,08 


Е 113 
= 0,59 — 


6 
-б) _ 


т 0,26 | 
_ Е= 6,251 


) туд = 0, 1541 и Е = :20, ‚308. 
в Мрнишьй Мелёптниры. 3 ь588 — `.05 
0, 96 9— де 9. 29.180 + 0,34 01156 
+” ге —_ 29000 — 034 01156. 


0889. бредивана6ь5. 9. 99,4488 В - 0.289. 
25.0 откуда" 0,394 и Е —.0/299. | 





о 195 = 


зн $ $22. а . Пт 0% $23 34 1 
чиело ° № отдльныя ] разность квадратъ 
‚Сбнаблюд. отднаб) о наблюдешя. ' ють вред. разноети. 


5. 11.28.2655. 9. 98,99: — 0,07 0,0049 
1297.86. 29.80 - 0,81 0,6561 
18. ^ | 233226 — 0,67% 0,4499 
0: Зоврое 28.5508 — 0,44 — 0,1936 
88.0 21та8е 59,3418 -[ 0,35 0,1225 
215. @реднвё =55. 9. 98,99 Е = 1,4960 
—_ “Откуда # = 0,403 и Е = 0,180. 
о о бое 09. —0.036ь 
борта. 2971026 Е 0565 0.4295 
Збегре: 30,20: + 106 — 0,1236 
З6ее де 29,635: - 0,49 — 0,2401 
о сон. 00° 0300 
с бк = 255 09 00 
ор Зое ^^ 2952: — 062 0,384 
сео ^ Зре  `40ба 20 _ 21.55 = 69° 2,8561 
ны с — 98.69 — 0.52 0,2704 
не ^^ 9. Среднее 2255. 9.99" В =5,78 
Откуда Г = 0513 Ир = 0191. › 
По кос. вхыврнг. 50 аонокеой 
14. 155, 9.19593 +047 050” 
‘птиЗбаа 25 о2е 98,68 ‘55. 45050885 0,84640 
16. ее 98:39  инамбаано, 0,3969. 
11. — сое 98,08  Нодат 50104 
в 260 и ам. 
_ 19. 9118 96.55 . обо 5146419 - 





РВ. пренее 0. "9 МВ На 


т ре ое 
———=—. Откуда = 0:694и Е = ‘0955. 597 ПЧ 


сни . 




















— 39% 


№  чнело № 
отд. наблюд. отд.наб. 


ные. 226, = 


- 240 


ЕЕ 
о 


5 Вен. 


. Э5а6 ре 


34105 
З5 ета 


+ 4206.05 
4359.06 
44.0% 


45. ^ 
46; 


а 


сл: Среднее — =. 


=. г: 28531 - _ о 


96'19_— 
6298,65: 
т. 28,195 . 
Эва - 
‚29,10. 
^_^ 28,5т1е 
И 
29,68 — 
28.08 
-199;0728 
” 26,18еЕ 
_ 28,190 
98,99 
30,28 
26,95' 
28,53 ° 
ыы 


разность ^ 
отъ ра. 


2459 
—+.0,34 . 


+ 0548 


‚— 0;19 
+ 0, 19 
О 0;26 
26 05 — 
Вы 1,37 _ 
+ 0,62 
‚+ 0,76 я. 
== 158. 
ГЕ 0,48 


+ 1,97 
— 2,06 


2+ 9,22 
_— вы 


квадрать | 
разности, 


‚ 9,3104. 
0,1156 


_ 0,2304 
- 0,0361 _ 


0,6241 


- 0,0676 


0,2095 


= 18769. 


0,3844 


^ 0,5776 


2,3409 


0,2304. 


0,0004 
3,8809 
4,2436 
0,0484. 
6,0025 


и = 23,1127 








Откуда = = - 0,812 и. Е = Е 0, 97. 


Изъ веБхь 45 паблюдешй, различныхь сихь звЪздь, найдетея сльдующи 


обшй выводъ: 


п. 


о 


п. 


а и 4 
. набл: а Боотеса- 55. '9. 


—. 6 Мен. Медв. 


6 
р 
5.420 в Тельца 
о МЕ 
6 


Среднее =55. -— % 


98,46 


29,44 
28,99 
` 99,14 


91,16 


еъ въреяти. погрьшност. 


те внннНЕ 


0,308 
0,229 


0,180. 


0,191 
- 0,255 
0,197 


° 0,088 
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ВеБ 100. наблюдений представляють слвдуюпий общий выводъ: = 
`- Полярн. верхн, кульм. 553 9. 28146 еъ. вЪроятн. потрьишост 01073 
- нижн. — 28,56 о 0, 120 
Прочя ЗвЪады ——— —_ В 0 


` бредиее изъ 100 набл. и 55. 9. .28, 51 —Щ о и 10.05 
. Что и было. принято: за окончательную. широту. | 
о 152.. 
Наблюденя, для опредфленя Азимута 'Григонометрической точки Горы, 
произведенныя въ о году изъ. ть пирамиды, построенной въ Телятни- 


вовъ близъ. Витебска: -{ 


` Примбчануе: Е ВЪ 9 130 'относитея равномфрно.и къ поельдую- 


щи, наблюдешямь. о. 
Первыя четыре паблюдены учинены по звЪздь 6 Цехея и по тригономе- 
трической точкБ ВА: прочя же 68 наблюдений по В Меньшой МедвЪ- 


дищы и по знаку НИ для сего а 


у 


, о = _ Видторевадь В: В Пефел. 
Отсчитываняна Состоян!е Состоя- Отсчитываыя- Данныя ‘величины 
лимб для’ зем-  хронометра“” ‘ше на лимбЪ для : Выводы. 
наго предмета. Луи-Берту. уровня. о для вычислешя. 
№ ь 5 „= 1881. 
} . | / И о / [7 ы 
м | а ие я К == + 10. -0. 57,4 5; © =2.. 1..42,84. 
‘в / И) : Ь И и - и у * Е а Се сх ть 
38142: 122.15 12. 56.:26,8. 1 == Ре 36. ‚0. "44, '50 АВК*—= 21.26. 29,9 Нова — -= 7,69 
Е а д. = 64? 49. 1,3 « — 2. 41. 30,56 
„Азимуть Витебска. — 23. 43. 13,40 


№2. "6 № 1881. 
= к = 0-0. 574 С = 21.42. 58/19. 


у в О о ® 2 8 
38. 42. 18,25 ‘13: 4. т 6 — 4,3 36.42. 16,25 АВ" Е 
вы __ 2 = 69949. 13 -в =. 0 613 
. Азимутъ Витебска. — 23. 43. 4,52 
Ме. оное пед" 
\ $ | 
В » в к = 0. 0.57.4 С =22.17. 9,29 
А о о СЕ ра ОВ -- ‚ ый. 1 
38: 42218,25 13.1022 с 5,2 -8 6.9675 АКНЕ 6. —. 74556 


0 =-69?49. 1,3 « = 1.26. 6,06 
Азимутъ Витебска. —23. 43. 15,35 

































































= м — 


ам ‚Наблюденная “я ОНеден. 5. ртоларнетото а Е лен 
Отсчитыван!я на он Состоя- . Отсчитыван!я. `Дляныя величины 
лимб для‘ вем-го схронометра зоне о оназлимбь и 10 Ча ма: те 
наго предмета. — Луи-Берту. о. : для Ване вы, 


1. > г 1831. 


И ИЕН ВНЕСЯ 3 А ЧЫЫИ ан А 


Г о ‚57-1 тс. 2.41, ‘40, 08 


4а05.2 > 


.. ТВОЙ НИЕ ЖИ ое о ан = В 
38. 49. 20525 18.147584 — И 31.40. 46,5 "АВ 21.56.2000 ине 


9,73 


тат этана 69°49,` “Зи Ч 9.0: 43, 73 
СТ о Азимуть Витебска. — 23. 43. 23,81 


тт О ВЕ. 
№5 278 Фювя 83 чот 152Т 


Ы: = — 0.0.5800 :18:56. 


Е 
0,. 2, 41,6. Ех а. 346, ›3:51500)5 АВ: 14 Более ие 


“Чапай 


о 


9 = 7495. а = 85. .30. 18,55 
‚Авт эьты. = 9. . 6. ‚2535 


нанег норок двноочытов т 


а в и 1831. поборы аа и 
й р. ри е ь 7. ЗАСА 


о моамевжоно” ИНАЯ 
260. 33. 39,63 0. 6.396 —28 346.22 5175 АВ*— 14.51. 19,6 вые. 


й 


КО + 


Г №7. г ‚Тона 1831. 


ет 


и. 0. 0. 531. < = 7. 53,51 


ая р Е 


260: 33. 36375 4. 13.12 ‘ны ‚346. 81. 48,00 АВ 14. 51. 19,6 


ео бт о 


ил 
Я 


2,60 


. ь и 0,3 ый — 85. 48. 23 о 
`5 Г иона ЗИ —99. 26: 35, ый. 


Е й рЗАСНОХ 


9,58, 


00.9814 149 51.7 .0,3-° ` 86.18. 20:83 
‚Азимуть мёты. =99. 26. 14,34 


‚5. Моня 1831, 


< 


5 По Г 
200. ‚в 86, 75. 1 17.248”. = 4 `346, `ы, И -АВ*—= (14,51, 19,6 о 


1208.2 =: 


Ро 


= в 
5.8 


:$-; 2 Пюпя 188 


< : ь 
за Э ет < х = хъ Е. Та ‚а й у == Я . К Ее 0. 0. 53, т . С ЕЕ и. 38. 


15. 84. 7,13 __0. 32. 23,6 -—:1,6 363, 22, 23,15 АВ а 214. .51: 19,65 == й 
25% а бин ето. «О «Вы с ма НОЕ О“ ан 


Папе а й 


в 
к =— 0. 0.531 _ С = 12. 48. 22,70 


3,85 


515-98 Зы 0,3 = 86. 37: '57,65 
Азимутъ мьты. = 99, 26. 20, 35 


1,81 


ра 


в — вы, 03 а 48, 6 ‚18. 
_ Азимуть мыты. =99. 26. 16,99 
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Наблюденная * В Меньшаго Медетьдя.- ` 
Отсчитывашяна Состоян!е‘  Состоя-‘`Отсчитываня Данныя величины» 
лимбЪ ‘для зем-- хронометра не’ на лимбЪ для м 
наго предмета. Луи-Берту:` уровня. звЪзды. . для вычиеленя. 


№ 10. /=5 Боня 1831: 
* В й И 0 1 и 
и. ‚ и к = 0. 0531 С =Ш 1.5137 
275; 34. 7,13 0.36.38,4 — 9,0 363. 42.3550 АВ"=: 14.51: 19,6 из= 0—2 8,08 


о 1765. 03. >. =85. 82099 
Азимутъь мьты. =99. 26. 11,66 


№ 11:5 Пюпя 1831. 
. 3 | { . 
и оо т С =10. 52. 7,14 
0; 42. `1,6` -+13,3 364. 8. 14,25 АВ*=` 714. 51. 1956 ид ‘= 89 
и. м д —+74951. 03 а — 83. 34. 16,26 
Азимуть мёты. — 99. 26. 24,00 


№ 12. 5 Тюня 1831. 
т 
к =— 0. 0.531 С =10.33. 1546 
+ 3,0 364. 21.21,25 АВ" 14.51.1956 = + 2,67 


0 —=--74:51. 0,3 = = 88.53. 20,04 
Азимуть мфты. =—99. 26. 21,50 


№ 13. *? Шюня 1831. 
ы | . 
к = 0. 0.530 С = 9.1. 32,60, 
= 1,0 3390. 49. 3975 АВ*= 14.51.1956 ищз= = 0,88. 
_ 9 —+74951. 03 &« =90. 14. 50,63 
Азимуть мБты. = 99. 26. 23,23 


№ 14. “5 Поня 1831. 
: | : ь 
к — бо с — 8. 53. 25,91 
= 0,5 381. 7.49.75 АВ*=о 14.51:19,6 ити = == 0,44 
ое в © „33. 0,19 
Азимутъ мты. . 26. 26,10 


№ 15. 5 Пюня 1831. 
: Ь : : 
: К —=— 0. 0.53.0 ы ‚ 24. 
++ 9,0 - 381. 36. 40,00 АВ*= _ 14. 51.19,6 чи = г 8 
б —=74%56 03 х —91.. 2. 
Азимутъ мёты. ==99. 26. 
42 







































































‚ Отечитывашя на 
лимб для зем- 
наго предмета. 


_ 290; 34. 46,88 


305. 35. 18,13 


305, 35. 18,13 


305. 35. 18,38 


. 35. 18,38 


320. 36. 2,25 
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Набмоденная * В Меньшиего. Медведя... р 
Состоян1е . Состоя- Отечитывашя  Данныя величины 


хронометра не на лимбъ для В 
Луи-Берту. ‘уровня. звБзды. : для вычислевя., 


№ 16.- е Боня 1831. 
| / И и 
К о 0. 0. 53,0 с 8. 3. 


Татр. и 


9. = 7 5Е 0,9 со. — 91.25. 
Азимутъ мфты. — 99. 26. 


о Г 
1. 16. 41.6 ия. 381: 57 59:00 АВ*— 14. Ы. 19,6 а 


№ 17, 2 Шюня 1831: 

к = 0. 0.53;0 С = 6.44.37, 
1.32. 31.2. 5. = 10,6 398. 11.35 АВ. г 14, 5 19:6: п 
9 =+14?5. 0,3 а — 92. а. 
Азимуть мъты. = 99. 26. 


№° 18. 5’ Поня 1831. 


Ь \ 
и к = 0. 0.530 © = 6.21. 
г. 

1. 37. 14.0 1, 398. 40. 43, рб: АВ*— 14. 51. 19,6 3. — 


- в Сы. 03 © 5 
_Азимуть мты. = 99. 26, 


№ 15. $ е 1831. — 

Е оо бб 
1. 42. 59,6. + 91 399. 9.3175 АВ*= 14.51. 19,6 
9 '—=4174051. 0,3 х — 93.34. 

. ‚`Азимуть м5ты. = 99. 26. 


1а08— вл 


№ 20. 35 Шюня 1831. 
` р Ь: # 
к = 0. 0.530 С = 5.31. 
— 0,5 390. 30. 2050 АВ” 14. 51. 19,6 ира 


9 —170ы. 0,3 © 93.55. 
Азимуть иБты. — 99. 26. 


№ 21. :6 Поня 1831. — 
‚В 
к = 0. 0.519 С = 14. 14. 


в 4205,7 — 
о =-4740ы. 05 хх — 85. 12. 
Азимуть мьты. — 99, 26. 


Аз я Е 
_23, 58. 42,8 — 2,4 405. 48. 22,25 АВ М. 51.195 
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Наблюденноя * В Меньшиео Медведя. > ЗАЗ а 
Отечитываняна Состоянйе Состоя-  Отечитыван!я Ланныя зеличины 
лимбЪ для зем-  хронометра не о. на лимб для } 


: В ы в оды. 
наго предмета. «Луи-Берту. уровня. ° ^ звЪзды. — для вычиелешя. т з 


№ 22. 6 Шоня 1831. 


з Ь й и _ о й п 
но. к —=— 0. 0.519 С =13.58.. 4,05 
1 @ Й и / и и кА [3 1 И) # 
320; 36. 2,25 0. 2.15.2 —10,0 396. 4.39,25 0 АВ*Ы 14.51. 19,5 ис = 1-0 9,33 


оо. =-+ 74° 51. 0,5 «. —175. 28. 27,67 
— Азимутъ ивбты; =99. 26. 31,72 


№23. 26 Шюна 1831. 


ь 
май. к =— 0. 0.519 С = 13.338. 619 
_ 320; 35. 59,23 0; 7. 42,8 — 13,2 406. 29.1500 АВ*= 14. 51. 19,5 О 
В! . д =--74351. 0,5 -« =85. 53. 12,80 
_ Азимуть мьты. —99. 26. 18,99 


№ 24. 16 Шюня 1831.7 


| 
В .5Ь | к =— 0. 0.519 С. =13. 15. 44,18 
. . , : Е 
320.35. 59,23 — 0. 11. 29,2 —19,6 406. 46. 3950 АВ*—`. 14. 51.19,5 кз= о -— ^ 8,86 


0 — 7451 05 &х — 86. 10. 31,41 
Азимутъ мьты. = 99. 26. 15,59 


№°, 25. 2 Пюня 1831. 


—. ь 
зо ВЕ В. в к =- 0. 0.519 С =12. 0.55,32 
335, 36. 31,75. 0.27. 31,6 — 1,8 423. 1.50,00 АВ*— 14.51. 19,5 а —: №63 
у > 9. —=--74251. 05 « =87. 25. 16,62 
Азимутъ мъты. —99. 26. 12,00 


№ 26. 6 Шоня 1831, 


| 
Г. т к =— 0. 0.519 : — 11. 38. 25,88 
335: 36. 31,75 0. 32. 11,2 — 3,0 425. 24.28,00 АВ*— 14.51. 19,5 а 2,71 
а | 90 —=-7451. 05 ‘хх =87. 47. 53,54 
Азимуть мБты. = 99. 26. 19,42 


№ 27. *6 Пюня 1831. 


ра! к =— 0. 0.519 С =И. 2.2841 
385; 36. 3413 0.39.516 +10;0 424. 0.25,00 АВ*’= 14.51.1955 = = 896 
Ни 5 =41425: 05 & =88. 28. 59,83 


Азимутъь мьты. = 99. 26. 23,24 
42* 
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Наблюденная * В Меньшаео Медетьдя:т © 
Отсчитывашяна Состоян!е’:.Состоя-›`Отечитываня Ланныя величины. 8 а 
лимбЪ ‘для зем-’ хронометра не на лимбЪ ‘для. . зи р В-ы в:0о ды. 
наго предмета. Луи-Берту. `` уровня. -звЪзды. ' для вычиелешя. ‚ ; ОТии 


№ 28. 12 Шюня 1831. . 
ы -. 1 И о, ! и | 
о Ск =- 0. 0.519. © =10.42. 10,61 
о й и в, и О о Аи у : 
335. 36. 34,13 0. 44. 4,8 ‹-= 3,0 424. 20, 46,50 АВ*— 14. 51. 19,5 ей #2 268 
О - а 6 =745. 0,5 сх = 88. 44. 15,05 
Азимутъь м5ты. — 99. 26. 25.66 


ь ‚ № 29. 8 Тюня 183 
: . Ь | 
д и ) д - ы : К == — 0. 0. 51,9 С = 9. 5. 18,91 , 
_ 350. 37. 16,50 1, 4. 356.°—9,5 440; 58.33.50 АВ*=: 14, 51: 19,57 оё -=6 988 


1ап (о 
д =+145. 05 @ =90.21. 8,67 
Азимутъь мёты. — 99. 26. 27,58 











№° 30. "2 Поня. 1831. е 
| | 
ВК нае @ в —— 0. 0.519 С — 8.45.38,75 
350. 37.16,50 = -—13,4 441, 18.14.50. АВ*—= 14.51. 19,5 2 — Ш 
# : - ; я 9 = 74251. 0,5 сх =90. 40. 46,29 
Азимуть мбты. = 99, 26. 25.04 








№ 31. «6 бюня 1881. | 
ы | 
И. ме. к = 0. 0.519 С = 8. 15.59,30 
350. 37. 10,38 1.14. 6,0. 12,9 441. 47. 3,00 АВ*— 14. 51.19,5 дыдео = 11522 
а. >: а д — 74951. 05 & —=91.10, 3,34 
Азимутв мёты. — 99. 26. 2,64 


№ 32. =8 Поня 1831. - 

. И 
в. Е = 0050 С — 7.55. 35.02 
350. 37, 10,88  1.18.13,2 17-4 6,6 442. 7:36;25° АВ®— `` 14. 51: 19,5 = ый 59 
СС 5. д = 74.51. 0,5 а =91, 30. 31,99 
Азимуть мБты. = 99. 26. 9,11 











№. 33. 16: Воня- 1831. — 
Ва. 0 9 —— в —=— 0 05109 С — 6.14.5960 
а: 5. 37. 54,13 1.38.25;2;. = 9,8 98. 49.21575 АВ 14. 51.19,5- Е: 5 8,40 
28.08 58: @ ме -0° —=-174.51. 05. а. = 98: И. 19.22 
Азимуть мЪты. = 99. 26. 18,82 





Отечитываня на 


лимбЪ для: зем-‹ 


наго предмета. 


37: 54,88 
37. 54,88 
ке 
в 


‚20. 38. 29,38: 


— 338 — 


Наблюденная * В Меньшаго Медетьдя.` 


Состоянте 
хронометра 
Луи-Берту. ` 


| 4 ` 
1.43. 30,4 


1. 49. 4,8 


1.52, 59.2_ 


23. 56. 56,87 


0. 0. 26,8 


1 6,2 106. 20:40:00 АВ*—0. 114. 51. 19,5 


Состоя-::\` Отечитывашя Ланныя. величины 
не на лимбЪ для... в 
уровня: звЪады. для вычислевщя. 


в ы в. о д. ы, 
№ 34. +5 Попя 1831. 
: | | 7 И о / Й) 
— к =— 0. 0.519 С = 5.49. 27,29 
—11,6 99.14.50,00 `АВ*=`_ 14.51. 19,5 ныз= “= 19:91 
о 9 =--74251. 05 хх =93. 36. 45,96 
Азимутъь мБты. — 99. 26. 13,25 


№ 35. $ Тюня 1831. 
; | 
К =—_ 0. 0.51.9 С — 5.21. 23,68 
12 99. 42. 45,00 `АВ*— 14. 51. 19,5 РЕ 9,54 
оо фто ы. 05 2 94. 4. 59,66 
Азимутъь мфты, =99. 26. 23,34 


№ 36. 6 Шоня 1831. 
м Ь р 
- к = 0. 0.5195 С -—5. 1. 40,84 
+ 5,0 - 100. 2. 32,00 АВ*— 14. 51. 19,5 апр — = 4,25 
9. —-74251. 0,5 а 94. 24. 41.37 
Азимутъ мфты. = 99. 26. 22,21 


№° 37:7 Шоня 1831. 
| 
0 - к = 0. 0.508 - С = М. 22. 3,05 
2511,8 105. 42.46;75 `АВ*—= 1451: 19.5. вы: = -+01608 


9 15 0. с 5х 22,08 
Азимутъь мьты. = 99. 26. 25,13 


№38. =” Поня 1831. 
. 
к —_ 0058 © = 
— 155 105. 58. 47,25 АК” 14.51 19,5 = 
я 9 = 74.51. 0,7 с 
Азимуть мъты. 


№ 39: 37 Пюня 1831. 
к т 
к = 0 0508 С —13 


а т 
9 =--740541. 0,7 в = 85. 
Азимуть мъты. = 99. 











Отсчитыван!я на 
лимбь для  зем- 
наго предмета. 


20:38. 29,38 


35.39. 4,25 


.35. 39. 4,25 


35. 39. 4,00 


"35, 39: 4,00 


50. 39. 47,13 


< 384 — 


Наблющенная * В Меньшаго Медетдя: 


Состоянуе 
хронометра. 
Луи-Берту: 


0. 25, и 


_ 0.30. 50,0. - 


0. 37. 30,4 


0. 58. 11,27. 


Состоя- Отечитывайя и< анны о т 
не на лимбЪ. для В а Ге: 
уровня. звфзды. ^^ ^< для вычиеленя. ''.` 
№. 40. =” Поня 1831: 

Ь И И г ‘6 / и! у 
к —= — 0. 0. 50,8 С — 13. 46. 20,33 _ 

= 14,6 106. 38. 40,00. АВ”: 14.514 19.551 ИЗ 
59 =-+740 51. 0,7 «’ — 85. 59. 57,11 

_ Азимуть мъты. = 99. 26. 17,44 

№ 41, 37 Поня 1831. ] 

к —— 0. 0.50.8 не 9. 14,63 

=. 05 122. 56. 3,00 АВ ‚ 14. 51. 19,5 > м 0,45 
: д — 749 51. `0,7 с. — 87. 16. 59,20 
Азимутъ мфты. = 99. 26. 13,83. 


№ 42. =7 Тоня 1831.. 
ва НО а ой Ь ] 
к —=— 0. 0.508 С — 1.45. 13,41 


‚ {205.2 


д. о, 07° &« = 87.41. 4,34 
Азимуть мфты. — 99. 26. 17, 75 


с 
= - 4,6 123. 20.1215. АВ" ^ 14.51.1905 = 416 


№ 43. 57 Шоня 1831. 
р ? ь : 
к =— 0. 0.50.58 С =11. 13. 31,97 
. Е _ ? с 
—=13,0_ 125. 51. 46,50 АВ*—= | 14. 51. 19,5 ара == 167. 
< - 9: = 14951. 0,7 ` & = 88, 12. 54,17 
Азимутъ ифты, — 99. 26. 26,14 


_№ 44. 37 Тоня 1831. 
о в 

к = 0. 0.508 © =10.5.2ъы 

— ` 6,0 124. 14. 15, 75. АВ*— 14. 51.195 = — 5,36 


1205.2 , 
0 =-74951. 07 хх = 88.35. 6,39 
Азимутъ м5ты. — 99. 26. 27,90 
№ 45. М Шюня 1831. 
К =— 0. 0.50,8 С — 9.33. 53,20 


ЕЁ х 
19 140. 32. 21,75. АВ*— 14.51.1955 = — 167 


1апе.7 


д- = 743.51. 0,7 & =89. 52. 32,95 
Азимутъ мфты. = 99. 26. 26,15 





Отсечитыван!я на 
лимб для зем- 
наго предмета. 


50; 39. 47,13 


150. (39. 43,88 


‚ 39. 43.88 


5. 40, 22,50. 


. 40. 22,50 


265. 40. 27,65. 
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Наблющенная`* В Меньшаго Медетдяь 


Состоянте 
хронометра . 
Луи-Берту: 


В а. 
1. 1.54.0 


Соетоя-_ Отсчитываня „Яанныя величины 
ше на лимбЬ’ для. 
уровня. звфзды. для вычиелен. 


№ 46. *7 Тюня 1881. 


Выводы 


| й И ‘ © й и 
к =— 0. 0.508 С = 9.15. 46,97 


{202.2 ——_ 


— 657 140,50.32,00. АВ*—= 14.51. 19,5 


б = 74951. 0,7 « —=90. 10. 38,99 
Азимутъ м5ты. — 99. 26. 25,96 


№ 47. 3) Шона 1831. 


—_ 
СК =- 0. 0.508 С -— 8.39. 39,66 
` Ё К 
0—2, 141.26. 23,25 АВ*—= 14.51.1195 —= — 


{а05.2 


2,36 


9. =-- 174951. 07 &. = 90. 46. 37,01 


Азимутъ мёты. = 99. 26. 


№ 48.37 Шоня 1831. 


16,67 


. _ 
к =— 0. 0.508 С —= 8.18. 1,90 


1208.2 


` —12,0 141. 47.58,25 АВ*= 14.51.1955 = 
" 90814551... 0:7 в —99. 8. 
= - Азимутъ мёты. = 99. 26. 15,83. 


№° 49. 7 Поня 1831. 
и 
Е обоз О — бл 
2,93 


Е 
‚ = 3,4 158; 10. 18,75 АВ*—= 14.51. 19,5 = 


1. 34. 56,4 


1. 41..21,6 


1208.2 ^_ 


НО 07 р 020 


10,44 
3,93 


53,32 


Азимуть мьты. —99. 26. 10.03 


№ 50. +1 Шона 1831. - 
В. | 
к — 0 0.5053. С — 632 
— 9,4 158. 34. 26,75 АВ*= 14.51. 19,5 о — 
- со ог 
-`Азимутъь иъты. = 99. 26 


№51. Июня 1831 


и, = 
Тайб. 2 


—=1,2 159: 6. 30,50 АВ*—=  14.51.19,5 


Азимуть мьты. — 99. 26 


. 19,82 

8,07 
. 56,18 
. 16,00 


|1 : 
& =—0. 0.508 © = 60. 


б = 74:5. 0,7 # = 93.26. 
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Наблющенная * В Меньшаго Медетьдя. анти. В И 
Отсчитывашяна Состоян!е ` Соетоя-  Отечитываня " Данныя величины: о’) 
лимбь для: зем-’ хронометра не на лимбЪ для“ › 


оби Вы воды, 
наго предмета. Луи-Берту.' уровня, звезды. и ` для вычиеленя. 


№ 52. = Пюня 1831. 


ии и И 
и ‹ р $ Е е К — ат 0. 0. 50,8 | т — 5. 39. 28,16 

О и. | ОИ АМ и 91. + Ч а а Е За 
65. 40,. 27,63 1.45. 28,4. —. 7,2 159. 27.29.00 АВ*= 14.51. 19,5 ада = — 6,15 
и о д = 74951. 0,7 « =93. 46. 55,22 
- Азимуть мёты. = 99. 26. 23,38 


- -№ 53. =? Шюня 1831. _ 

ь а : Ь и . 
ве. © 9 Е = — 0.0.4840 © =. 13.1574 
23.58. 50,8 + 2,5 ° 165. 54. 19,50 АВ*= 14.51. 19,4 ира = 2,34 
ве 5 —=4+745. 10 & =85.13. 6,09 
Азимутъ мбты. — 99. 26. 21,83 


№ 54. 3? Боня 1831. | 
т - 
КЕ 0. 0.48;:4.: -© = 13; 55, 23.29 


0. 2.46.81. 5;2 16.12.2475 АВ” №.51.19.4 ыы 4,35 
| вк, ата 2 —4174951. 10 & == 85. 31. 45 
Азимутъ мБты. ==99. 26. 27,44 


‚ № 55. =? Шюоня 1831. 
Е 50; 048,4 "р —=13. 27.42;40 
0. 8. 49,6 — 0,2 166. 39. 41,50 АВ*= 14.51.19,4 1. = о — 0/19 
9 =-174ы. 10 = = 85. 58. 3256 
Азимуть мьты. 299. 26. 14,96 





№ 56. то Тоня 1831. 

. | : 
. а. бо 
0. 15; 42.4 — 6,3 167. 11. 3450 АВ*= 14.51. 19,4 вы —= 5,79 
о. 9 —474951. 10 & =86. 30. 19.96 
Азимуть ибты. = 99. 26. 15,26 





№57. 32 оня 183 — 
ы 
в ‚ эмо. - к = 0. 0.484 С =1. 54. 51,02 
] . . Ё 
; 42,38 0.28.4522 2,6 188.13.16;000 АВ*Е <> 14: 51.194 ес И! 2,85 
— о ве д —574°5. 1.0 а =87. 31. 20,77 
Азимуть мёты. =—99. 26. 11,79 








3 = 


Соестоянте Фостоя- 
хронометра те 
Луи-Берту. > уровня, 


Отечитыван1я на 
лимоЪь ‘для’ зем-й 
наго предмета, 


№58. 


‚94. 42.88 — 


кой Ё м 
с Е 9. ва ме, у 


те ВЕ — у 9.0 
„95. о _ 
За:0Г 8-го 

ЭВ.6Т 9 


№ 60. 


воза = и 
.95. 41. и. 
о Е и ОЕ м т 


`10. а. 8. 


чб = 


О.Т 


№061. в 


СВЕ ИВ 0 тео 8Ь 0.0. фай 


190 42125,63. 


ой № @.- 


№2562. 11 


7.6 -200 3225925 Е АВ#—8. 


В 8951 НЕ 


№3563. 1 


8 .0..0 — 


№10; —_ м. —_ 


Г. ат - 


{ 
:0 
Аж №5 ие > пла ау &А 


Наблюденная * В Меньшаго Медетдя.“\". мА & 
Отечитывантя я: 

на лимбь; для. ви‘ 
звфады. дао ос 


6732; о, Ее: т е 188; 29: $4. 001 т АВ —, 
7, 45 5 2 18 .56, и 25. ‚АВ 


= 60 184.12, 35,50. 


ЕО 2- -200.. 15 442571 ы АВ*— 3 


о 2 20 и ы г -200. 54. 25500: АВ*—Г. 


ч 


ть еличйныо ‚ птишвама ето 
Е зигтомоа В- Е в ©. ой НИ 
для`вычиеленя. 1. не озвя 


22 юная: 198: 


Ь Й И! д 
к —=-— 0. 0.484 С — 11. 38. 8,49 
Ё 
34. 56 19,4: аира. 0 и 517 
9 74951. 1.0 « — 97. 48. 9,95 


Азимуть мты. — 99. 26. 18,41 


Е Гоаня. 1831. 
р 
к о 
5 214. 51, ‚1954 о мара ‚ ЧЕ 1688 
о 474951. 10 с — 88. 14.3113 
Азимутъь мьты. — 99. 26. 27,09 


у =. 1. 55,96 


_ т? Тюня 1831., 


к фо: © 
‚ АВ". 14. 51. 19,4 с 
Вер 1.0” — 88. 30. 
` Азимуть мты. —99. 26. 


—= 10. 55. 


Аня. 1831. 


ке 0" 0. 48,4 
$14; 51119,46 2 6586 
д +749. 10 & = 89. 32. 42,26 

Азимуть мьты. == —=99. 26. 20,20 


С = 9. 53. 37,91 


91 Гбня: 1831. 


В , 
к —— 0. 0.484 С — 9.35. 


г 
О 


5 = +7495. 10 хх — 89.50. 
Азимуть мты. = 99. 26. 


19: Чюня 1831.7. 


Е 0: 0432 бе 1 ем 
14:58 19,6 СР 59 
о ыы 10 ди 59,66 
Азимутъ мьты. — 99. 26. 16,10 
43 


























Е в = 


ес Наблюденная * В Меньшаго `Медетьдяь- 1“. озох 

Отечитыван!яна .Состоянте:: Состоя-.  Отечитыхваня _ Даты я величиные Е 
лимбЪ для зем-” хронометра не на лимб. для ие Во во ды. 
наго предмета. Луи-Берту. `` уровня: оВВа. апааые для: вычиеленя: | . И Е 


№ баг Я "Попа 1831. о 
В Й И о - Й и 
}.8. 06.1 и - к =— 0. 0. 48,4 е — 8.57. 54,16 
‚© й и Пола аио Е . м ть 
ИО. 42: 20,25. 1 5. 30,8`- 16,6 201, ‚10; ‘54.25 `А®*—:. 14:5 19,4 а 6 14.54 
и о 9 = 74251. 10 а =90. 28. 19,46 
. `Азимутъ мъты. 99. 26. 13,62. 


№ 65. `` 39 поня' 1831. 
| к —= 0% 0. 48,4 о — _7. 33. 57,26 
т 22. 32.0 — - 20 _211. 35. 22,00' `АВ*—= 14.51.1944 Е = и. 


д.; =-+=74° 51. 10 «и —=91. 52. 16,52 
Азимутъ мъты. — 99. 26. 13,88 


№ 66. {? Шюня 1831. 


| 
а к ЕО. 0.4854 т. 
586 96. ет 1,8. И. 53.24.00 АВ*—^ 14.51. 194 ет. 


тапе.а — 
д. =-+745. 10 х =92. 10. 
; Азимуть мьты. =99. 26. 


№61. 072 "Боня 1881 
рр те за ) о 0. , К =— 0; 0. 48,4 р 2..0. 51. 28,65 
125, 43. - . — Зт. и +12 2184 17:50;75: 1 АВ*—0 14. 5% 19,4 Сывра РЕ НЫ тюот 
й о И 1891 д —+74°51. 10 = — 92, 34. 53.63 
Азимуть иъты. =99, 26. 22,28 


№68. 57 Шюня 183 

1 
гы о ра. к =- 0. 0.484 С = 6.34. 59,28 
125» 43, и. __ - ыы = нов -248. 34 26,25 САО. 14. 51.19.67 пех =.25-6! 412 
ее: а < в Е 74951. 10а "92, 51. 22,24 
Азимуть иъты. =99. 26. 21,52 — 


2; юня ТАЗ - . 

о о ь = 0484 @ — 6 ча 
м 43. 53, =. 41. рая : Г 1,5- -ЭЗАА Г 12;50 5 АВА 214.56 19,6 о = оны 1928 
; а д =--7451. 10 &«х =393. 58. 2015 

‚ Азимутъь мьты. `= 99. 26. 24,89. 
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а оли * В Меньшаго Медвтоудяь ы 
'Отечитывашяна. Состояние Состоя-  Отечитываня Данныя: величины. 
лимбЪ для зем-  хронометра нте на лимбЪ для 
наго предмета. = 'Луи-Берту.> уровня. › `ЗвЪзды: ; для вычиелешя. 
- №70; 32 юня 1831. 
Ь / и! $ [1 и 
'овтЕ ТО < к = 0. 0.484 С = 510. 31784 
140; 43. 53,63 1,51.10,4 = 35 084.59. 45,25 АВ с. 14. 51. 19.4 ео 
о. - д —=-74 51. . 1,0 « —94. 15. 54,60 
°  Авзимутъ мёты. 599. 26. 26,44 
№ 11. 2? Тюня 1831. 
и В ь ) 
и а к = — 0. 0. 48,4 С — 4.39. 9.82 
140. 43. 48,15 1, 57. 22,3 98 52 ‚235. 30. 47,50 АВ*— 14.51. 19,4 тбл — —= 4,41 
—. . О =-=749 51. 1,0 « —94. 47. 316 
Азимуть мфты. —99. 26. 12,98 
№72. 22 Тюни 1831. 
ы т 

о. ва — а к => 0. 0: 48,4 ю = 4.20. 1.19 
"140. 43. 48,75 2, 1. 956 — 1,7 235.50. 1,75 АВ*— ‚14. 51.194 ——_— — 1,44 


{215.2 


9 = 74951. 1,0 & —95. 6. 11,56 
_ ` Азимуть мбты. =99. 26. 12,75 


$ 153. 


Изъ  выопомьщенныхь 12 ‘наблюдени, 68 учинены по 6 Меньшой Мед- 
въдицы въ. шеети положен яхь лимба, отстоящихъ `бдно отъ другаго на 15 граду- 
совъ, и сльлетвенно предетавляють полный ряд наблюдений, кои, для над- 
лежащего `раземотрьня, только нужно раздфлить на отаваеня по принятому 
порядку. _ Первыя-же. Е наблюдения ‘учинены по в Цехея 'ВЪ одномъ 
положен лимба. ое — 


в Меньшой Медведица. 


№. число №. отдЬльныя `` разноеть `квадратъ 
отд.  наблюд. отд. наб. наблюденя, отъ сред. разноети. 


. 19.15 99.5%. 2835 +897 80,4609 
бое 2511 - 6,33 40,0689 
т.о: ` 14,3411 — 5,04 95,4016 
8 


Е, _ 90,350 4 0,97 — 0,9409 
43* 








ь 
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№ — чиело № отдБльнЫя озу С азот оч зьхавадрать 
отд. наблюд: \отд» набл. абон ( тоть Анох > Тавности т 
`` зфоюибиаон 99. 9691,58 пота 650'2`и6,2400=) 
_ 30.1685 зной = 0М [5,66 оыь — 
а 

и а НЗ2--°ЯА 25503 99 5 +-10.01.1105,4100 
ыы о о ось 

— 27,44 + 8,06 64,9636 

1496 — 442 19,5364 


15:26, ›— 412 _. 16,9744 


бель 0&. Сс -Е @ 


‚012; брёднее ='99. 26. 19,38_ Е. 





Откуда. Ё = 5,526° и Е; —и1,595. - 

1. 1420 0 9— $0. 96. 1699 — 255 6,5025 
ее о м Л 
нЕ 2400 + 446 19,8916 

12. 21,50 о - 139623, 8416' 
33. 9 в 18:89 ——0,19 — 0,5184 
гоне84, 29 „Ши Е отр 8:267 И :6, 29 0395641 
ик ато И. И ы й .229:84 т. аб :3, 80. Еф 4400. 
о р о Та —289 
Е 7,15. — 60, 0625, 
А аа" нате 1, о. к ее тои 
1 НЕ БВ. Е о 











— ое = = 99. 26. 19, а в == 306, 13а 
с 1 го ооЕа у 


— ‚ Откуда, = 3,562. ‚и. це —1 5028, 


а 


КОХ 























аа, 2 м 509. 26. 23,23. за. 14.5994 
Аве ьг - 26,10. _- 6,69 44,1561 
15.55.08 ‚ 9,362 —10,05 101,0095- 











= за -— 
№ числон _ № о ОТАВЛЬьНыЯ г разность _ 'квадратъ 
изаоиотя, о отд. но. 2 «побтодонис 10 отъ’ередн. `-. разности. 
` ое ` 99: 6. М8: о = 0441 0.1936 
вп. 95,137 45.19 39,1184 
3898 91,96" 3955 6,5025 
В ель" 2.66021 0.0156 
о 17,44" — 197 3,8809 
о 20,20” + 0,19 0,6241 
6 240 ра 91506 
ве 60 За 109561 
ан — — 519 33,5241 _ 


`В Среднее — 99. 6. Во то ЕТ, 3560 
‚о Откуда, Е _ = 3,387 и. Е= == 0, ‘918. ах 
оп ьм. № 5. _ 1,55 ` 2.4025 
р 16,91 -‹ — 4,05 16,4025 
190. — 30.050 - 9,09 82.6081 


о м са д 
а 13882 — 713 - 50,8860. 
но По. Вы 

бе 26,14... + 5,18 26,8324 
о о в 

о 

он 6,34 40.1956 

о р ны 

и. _ а 2152 — ы 66 0,3136 


ой 12._Среднее —99.—26. 20,96 Е — 3397877 





. Откуда РЕ 5749 и В 1052. - 
1 а 9% 55, 18 6,83 46,6489 
Е: О ы 
2 = 92 чат 1045369 





ВОО 


о. —. №9 2% 386 956 
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‚ чиело № ^ саг отдФЯьНыЯ И разность 


‘наблюд.., отд. 


24 


о 

ое 
о 
48. 
69. 
т 
т. 
та. 


наб, зо‚онаблюдешя. ›).:: -‹отъ ередн- 


... 99° 96» 1559 ‚ — 5716 


25,96. -Р 4,61 
О 4 
_15,88 ; `— 5,52 
24,89. 3,54 
96,44 + 5;09 
р р 


Откуда Е = 4419 и Е = ‚1,916. 
8: 195. 99. '96; 19,00 — 6,88 
о 


91." 
98. 
49. 
50. 
51. 
_ 59. 


23,24 °-| 4,36 
95,66‘ -Р 6,18 


16,00 — 2,88 
91,33 °С 2,45 
23,38 | 4,50 


_ 26,15: - 4,80_ 


12,15  — 8,60 ° 
12. бреднее —- 26. 91,35 


‚ 10,08^ — 8,85. 


квадратъ 
разности. 


33,1776 


23,0400 
21,2591 


_ 21,9024 


30,4704 
12,5316 
25,9081 | 
10,0569. 


_ 13,9600 
-Е = 4712,0545 


47,3344 
0,2916 
19,0096 
45,9684 
18,3995 

8,2944 
` 6,0025 
20,2500 


- 8. Среднее = 99. 26. 18,88 ° Е = 295,4134 . 


Откуда 


а = 3.828 и Е = 1,358. 


Бе шесть отдъленй дають елъдующй общей выводъ: 


т. 
п. 


ТУ. 


и 
У. 


_99. 96. 


19, 38 съ ввроятн. погрьши. 


о аня О 


19,41 


.20,96 


21,35 


_ 18,88 


Среднее — 9 26. 


19,92 
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Первыя четыре наблюден:я учиненныя“ по 6 Цефея, даютъ результатъ 
гораздо меньший, а именно: 99° 26: 17,5; еверхь же того они сдьланы въ од- 
номъ лишь, положения лимба, и азимуть' опредълень не знака на сей конецъь 
‚установленнаго, а тригонометрической точки Витебска; почему я оныя и не 
ввелъ въ обиай выводъ, а приняль за азимуть знака, вышенайденный выводъ 
99; 26. 19192; или, ечитая. по принятому правилу отъ Сфвера къ Востоку: 

Азимутъ знака’= 260° 33! 40108. 


Измъренные горизонтальные углы, между знакомъ и главными тригоно- 


‘метричеекими точками, суть сльдующие: 
А) Эз0лё;оЗнакв, — Бардины. 
о иены о разность квадрать 
соот. набд) о уголь. оть средн. | разности. 
‚1. 20.9 189. 227.0 54500 0.05 <©.0,0095 
20 2. 000 + - 58.2558 = 508 13064 
2 ФЕ 2606888 = 907 16259. 
асе 54,38 + 0,43 - 0,1849 
_——_ 53,50 = 0,45 — 0,2025 
5112 ° — 2,83 8,0089 
52,18 189 3,3194 
56,87 9,92 8,5964 
__ 56500 95 — 650% 
1 `` 56,38 + 2,48 5,9049 
и _ 5262  — 1,33 — 1;1689 
а 9 о 
о м а о 
о ма 0,0289. 
о 5488 + 0,98 0,8649 


'›’ бредиве:=189. 91.0535 В — 44,5528 
бткула Г =2'1,203 и Е = 0,311. 









































в): рик ирерачиь, = Витебеквио 


‚пизивреннытй’ 
, уголь: 


ми ’ 


АТС 
К р 


=85;84 5 


60.35 


2 38,63 
639,38 
: 31,50 


‚ Среднее = = 33. 41. 


ь, © бра 


$. ыы 


С) а : `Вифебсив ` Горы 


-_ 33,87 


_— “35,38 
‚31,00 
9 


р 9 292 
$6; ) 


м > 
1 ©“ 58 


=> 


Н с 
2х 


“736; т 
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> 


оо ан 
оды 


ит квадраты ту. 
разности. - 


'5.9929' 


разноеть ., 
отъ сред. 


зн 
а оЧивыг 
бобер фл? 
и о 02" 
286. 
‚— 28. 
= а, 3.39. 


р: 


# ое 


та" 


м 
.35, 95 


т ст 1% 
ом. 12 
101 тАаь, 


`` 35,00 1,4529 


о 


_ 38,25. 
`-40.88 
395 2 


4 0,52 - 0,2704. 
+ 2,65%» 1,0225 ` 
24 9,02 .1 4,0804. 
- 0,90. 0,8100 
|+ 1,65 > 2,1995 
— 0,23 .1 0,0529_ 


.9% 73 Е — ‚5, 5145. 


йе 


откуда Е - 14361 и Е = 0, 358. 


_ 0,0121 
_ 3,4596 
- `5,1076 
^ 19391 
11,3569 


-- 011 
Е 1,86 
— 9,26 
— 1,39 
- 3.31 
— 1501 ° 1,0201 
о вв 1,9044 _ 
533,88 ЕТ 8741 293.4969 
681515 1 ЮВ 0,0676. 


. 29, 95 
^ 30,62 





о 1504. а 
ов 4991 | 


РАСХ ее Ы 
в от мно КОЖА ы и 





— 9 — 


измфренный разность: оквадратъ 
. уголъ отъ средн. разности, 


23.1 3137 064 0,4096 
т 3200 © 0,01 (0.0001 
р ме 

` 30,97 114 19996 

` 31,38 `-= 0,68 0;3969 

386,62: == :4,6№ 91,2591” 


Среднее = 23. 1. 32,01 Е — 61,5552 
— Откуда # = 1,414 и Е = 0,365. 


_. 0) 92045: Горы - Знак. —_ о не 
о р 6 98 о 1 256 

58,38 + 196 — 3,8416 
58,38. о -- 1596... 3,8416 
51,25 + 0,33 — 0,6889 

в 51,5 0,83 ` 0,6889 

762,68 621’ Звба 
56,12  — 0,30 0,0900 
54,955 — —9171 4,1089 
56,13 — 0,29 — 0,0841 
5400 — 2,49 5,8564 
55,00 — — 1,42 2,0164. 
57,00 + 0,58 — 0,3364 
56,38  — 0,04 — 0,0016 _ 
54563 — 119 3204 

м. 51,00 — — 5,42 99,3764 


2 
4. 
6. 
Ч. 
8. 
9. 


мн 
о 


Среднее = 213. 48. ` 56,49 Е = 95,4311 
И Й) ) 
Откуда Ё.—= 1,761 и Е — 0,455. 
Сумма сихь четырехь угловъ должна быть — 360° почему получается для ^ 


нихъ сллующая поправка: — 
44 








— ме = 
измбренный уголъ. а погрьшность. исправленный уголъ: 
89. 97. 53955 —  — 0,03 89. 21. 53,92 
в а во оз и эт 
5, 1 эм — 009 23. 1. 31,99 
213. 48. 5649 — 03 2 48 569. 


360. 0. о 5 бт 360. 0; 0,00 — 
Изъ сего получатея азимуты‘ тригонометричеекихь точекь въ Бардинъ, 











Витебекъ и Горахъ. 
Измфренный Азимуть знака . а а 2607? 33: 40108 
Утоль А — 89. 97. 58,99 - 


Азимуть тригонометрической точки Бардины __ №. 34,00 


Уголь В 41.. 37,10 


Азимуть тригонометричеекой точки Витебекь . = 23. 43. 11510 
28.0 - _ Уголь С 23. 1. 31,99 














Азимуть тригонометричеекой точки Горы . . ‚46. 44. 43,69 

















-21. АСТРОНОМИЧЕСКЯ НАБЛЮДЕНГЯ 


УЧИНЕННЫЯ ВЪ ЗВАНАХЪ.. 


$ 154. 


Наблюденя для опредъленя широты, произведенныя въ 1831 году ‘съ 


‘центра пирамиды, выстроенной въ Званахь близъ Полоцка. 


Примьчане, помфщенное въ $ 198, относится равномрно и кь’еимъ на- 
блюденямъ. и .- __ > 
№ 


Визиро- 
вания. 


ь - . : . Приведеше от- : 
Состояше хроно- Состодше: Отщитываня` на Ая на Полученный выводъ, 


метра Луи- Берту. уровня. димбъ, ’ мериданъ, 


№ 1. полярндя ЗВЪЗДА. Нижняя кульминащя. 
о 1 И Ь 1 И 

Поправка хроном. на звфздное время = -+ 0: 26,4. АВ* = 1. 0. 23,2. 

Состолье` баромет. — 333,45 париж. лин. "Температура воздуха = -+- 17,5 Р.. 

зе Толя 1831. 

Би И | и. г г 
1. 14. 4. 35,6 -+ 2,34 35. 54. 27,25 -н 3. 38,40 Зенит. разст.* = 35. 57. 25,43 
2. 14. 6. 36,0 -+ 2,43 35. 54 16,50 -ы 3. 52,07 Резфракшя = 39.68 
Обратное положен1е лимба. - / Лонпол. склон.* = 1. 35. 45,48 


3. 14. 10. 52,8 — 135 324. 7. 43,50 — 4. 22,62 Лопол. широт. —= 34. 22. 19,63 
4. 14. 14. 12,0 — 2,43 324. 8. 1,15 — 4. 47,58 
Широта мьста = 55. 37. 40,37 


44* 





9 


№ я 5 з ь и Приведеше от- 2 
Состояве хроно- Состояне Отщитывашя на щитыван!я на ‚Полученный выводът. 
Визиро- метра Луи-Берту. уровня. лимбЪ. ‘мериданъ. 
ван!я. ) 


№2. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминаця. 


. и : ‚ В 
Поправка хроном. на звфздное время —= + 0.2656. АВ* — 1. 0. ‘23, о, 


Состояне баромет. —'333,45 Е лин. Температура воздуха = -н 175. р. 
а $ юля 1831. 


; Ь. и Е > " о Й) к. . о: ) 

1. М. 165. 5454 — 1.08 324. 8. 18, 0 ь 0,87 Зенит. разст.* — 35. 57. 
2. 14. 20. 37,6 1 ‚08 324.8. 58.00 — 5. 39,06 Рехфракшя — 
Обратное положен1е’ лимба. . 4) Щошол. еклон.* — 1. 35. 


3. 14.27. 504 +315 35. 51. 2825 +6, 4112 Дополи, широт. = 34. 29. 
4.14 3. Иа +095 3550. ‚ 48,00 +7. 22,57 —_ 
р : ее | ‚Широта мБста — 55. 37. 








*№ 3. ПОЛЯРНАЯ Е ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 


Поправка хроном. на звъздное время — -+ 0. 26,5. АВ* —= 1. 0. 23,2. 
Состоян1е баромет. = 333,45 париж. лин. Температура, воздуха = = 17. ‚0 


26 Тюля 1831. 


1... 14. 83 560 +209 3550 28,00. -+.7. 38,60 Зенит. разет.* = — 
2. 4. 35. 55, 2 +210 35, 50. 8, 25 7. 57, 94 Резракщя = 
Обратное! положен1е лимба: 2: 21171. Допол. склон.* Ив: 2.35.1 


3. 14. 38. 46,0 + 1,80 ‚324. и. 43, 50 — 8. 26, 30. Дополн. широт. — З4. 
4. 14. 40. 34,0 47 0,90 324. 12. 1,50 — 8. 44,65 . 





Широта мета — 55. : 


‚. № 4. полярная звЪЗдА. ве кульминашя. | 
_ Поправка хроном. на а звздное время — + 0. 26,5. АВ* = 1. 0. 23,2. г 
Состояше Ар. — 333,45 париж. лин. "Гемпература воздуха = 17,0 а 
`26 юля 1831. 
1. 14. 43. 2,8 -_ 0,90 324. 12. 55, 25 — 9. 10,43 Зенит. разст.* 
2. 14. 45. 188 + 0,54 324. Ънббы — 9. 3.51 „Реераьша 
Обратное положен1е лимба. ‚ *. . . Лопол. склон.* =” 1. 35. 


3. 14. 48. 8,8 + 1562 35. 48. 0,25 +10. 5,31 Дополн. широт. = 34. 22. 
т ии = 1 35. 47. 38, о 25:03 


35. 57. 





И арота Бета’ — 55. 37. 


№. 5.. ` ПОЛЯРНАЯ“ ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминашя 
Поправка хроном.. ца. зв5здное. время —-ь 0. 26,6. АВ* —= 1. 0.23.2... 
бои. баромет. '— 333, 45. - ‚лин. '"Гезшература воздуха — ==. № 5 
— _ #0 юля 1831. 
Эс 34.58. 52 ь 190. | Е 00 21: 11:20 Зенит: разст:* 
2. 14.57. 13,2 55,1580. ^ 35; 146: 11,75 И: -49) 02 Резракщя 
Обратное! положене. лимба. — ’  Дополесклон* 
28. 15. 50; 3,2. -ы 0,93. 324; 155 40,00. —12. 22,82 'Дополя. широт: = 
4. 15. 2. 25,6 — 0,90 324.16. 9,00 —12. 5200 5х. 9.51 
т о аа — Широта места = 




















= В. 


о ы й : : 

М Е : } Приведеше от- 
т хроно- полне  - итыватя па у 

Визиро- ОО тоНо Состоян 0тщ - . щитываня, на 


й Полученный выводъ, 
НИ метра Луи -Берту-. УНИИ димбЪ; меридант. 


№ 6.. «ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗЛА. НАНА кульминашя. 


— 


: 1 и | й И 
Поправка ‘хроном. на звфздное время = в 0. 26,7. АВ* — 1. 0.23.2. 


Состоян1е баромет, ==333:40 париж, ‘лини Тезпература воздуха = в 16,5. Р. 
28 фоля 1831. 


у | й и. И о 7 и / И \ ь о 
9 15.2. 40,8 :—; 0,00 ^-324; 16: 36,25 —13. 20,08 Зенит. разст.* ‘= 35. ! 
(120, 15. 6238,8 = 0:00 324.17. 0,25. — 18. 44:90 Резракшя г: 

Обратное положеше лимба. , , ` Яопол. ‘склон ЕЕ 1. 

80 15. 19, 28.81-35.35. 43. 44525 5114. 91,33  Дополн. широт. = 34. 

4. 15. |. 37,6 -+ 0,99 35. 43. 22500 +14. 49,40 
— обе ит Широта мета = 55. 


№. . ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 
Поправка ‘хроном. на звфздное время = +0. 0: 26,7: АВ* = 110; 23:2. х 
Состояще `баромет: ="333,40 париж. лин: Температура воздуха = + 16,4 Р. 
и 28 Тюля 1831. ` 
1. 15. 14. 32,8 ‘+= 1.26 35: 42. 39,50 #16. 28,28 Зенит! разст* == 135. 
2. . 15. 16. 22,4 эн 126 35. 42. 16,00 15. 52,92  Резракщя И 
Обратное положене‘ лимба. Лопол. склон.* = 1. 
(321 15. 9.226;41 2510,18, 32419. 53,50 -16. 82,79 'Лополн;: широт. = 34. 
4. 15. 22. 16,0 — 0,90 324: 20. 34,25 —1. 14,90 - еР. 
ОЕ а 0 вены Широта мфста — 55. 


№ 8. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗАА. Нижняя кульминашя. 
Поправка хроном.. на звЪздное время = + 0. 26,8. АВ* = 1..0: 23,2. 
Состояве: баромет. == 333.40 -париж; лин. `''Чемпература воздуха” = -+- 16,4 Р. 
. 26 Тюоля?1831.: 
1: .15.24. 21,2 10372. 324.21. 4,00 СЯ: 44,30’ "Зенит, разет.* — 35: 57. 
2. 15. 26. 14,8 —0,72 324.21. 30,50 —18. 11,50 Резракшя АЕ 
< Обратное положен1е` лимба. ‚ Допол. склон.* == 1. 35. 


3. 15.. 29. 1156 == 1508 35. 39. 15,50 +18. 54,50 ` Дополн. широт: = 34. 22. 
4. 15. 31. 15,6 -= 0,90 35. 38; 43,25 +419. 2510 . 
и : Широта мъста — 55. 87. 


№. 9. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминаця, 
Поправка хроном. ‘па звфздное время = + 0. '26;8. АВ* =1.20; 23.2; 
Состоян1е баромет. = 333,40 париж. лин’ "Гемпература воздуха == 16,0 Р. 
о 88 ел 1831. 

1. 15. 33. 80,4 -= 0,90 35. 38. 9,25 +19. 58,8  Зепит: разст.* = 35: 57. 
`2, ` 15, 35. 21,2 н- 0,90° 35. 37. 40,25 +20. 26,80 Резракшя ен. 
Обратное положеше лимба. - Допол. `склон.* = 1: 35; 
3. 15. 38. 20,4 `— 1,08 324. 24. 32,25 2212 19,65 ` Дополн.^широт, = 34; 22, 
4. 15. 40. 20,8 — 1,44 324. 25. 3,50 —21. 43,90 - ь 
ов и р г Широта места — 55. 37. 





№ 
Визиро- 
вашя. 


м - : Приведенще о ^ и 
Состояще` хроно- Состояше м: на - и тар ЕЯ ‚ Полученный вы водъ. 


метра Дуи- Берту. ` уровия. мериманъ. 


№ 10. полярРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминаця. 
| ` > р И) ) | НЙ 
Поправка хроном. на звфздное время — -+ 0. 26,9. АВ» — 1. 0. 23,2. 


Состоян1е баромет.. —= 333,4 париж. ‘лин. Температура воздуха = = 16,0 Р. 
. 28 Тюля 1831. 


Ь бое И о й и й . } . Г.) и. 
1. 15. 42. 156 — 108 324. 25. 32,00 -+22. 12,96 Зенит. разет* = 35. 37, 2672 
2. 15. 44. 14,8 — 1.26 324.26. 5,15 +22. 45,65 Резраквя Е `_ 39,49 
Обратное положен1е лимба. а `Допол. склон.* = 1. 35. 45,48 


3. 15. 49. 36,4 --0,54 35. 33. 59,00 -=24. 12,46  Дополи. широт, = 34. 22. 20,73 
4.. -15. 51. 48,4 + 0,18. 35. 33. 22,75 +24; 48,15 т 


Широта мёета = 55. 37. 39,27 


№ п. ПОЛЯРНАЯ ЭЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 
Поправка хроном. на звъздное: время.— + 0. 34,3. АВ* = 1. 0. 23,7. 
Состоян1е баромет. — 333,30. париж. . лин. Температура воздуха = -н 19:0_Р. 
_ 21 юля 1831. о 
1. 13. 1.152 — 162 50.58. 2450 --0. ОЛЕ Зенит. разст* = 35. 57. 23,84 
2. 13. 1. 180 — 1580 50.58. 24,50 +0. 0,64 Резракшя == 39,49. 
Обратное положене лимба. Допол, склон.* = 1. 35. 45,32 


3. 18. 91 344 — 4,32 339. 3. 4450 — 0. : Дополн. широт. =`34. 22. 18,01 
4. 13. 13: 19,2 — 0,36 389. 3. 4515 — 0. 











Широта м5ста — 55. 37. 41,99 


№ 12. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя ‘кульминашя. 
Поправка хроном. на звъздное время = — 0:.34,4. АВ* = 1. 0. 23,7. 
’ Состояне баромет.. = 333,3 париж. лин. Температура воздуха = -н 19,0 Р. 
21 Тюля. 1831. о 
1. 13. 15. 13,2 — 0,00 339. 3. 48,00 — 0. 12,46 Зенит. разет.* 35. 57. 23.96 
2.. 13. М. 6,8 — 0,00 339. 3. 48,00 — 0. 1571 ТРезгракшя 39,49 
Обратное положен1е лимба._ ДЛопол. склон.* 1. 35. 45,32 


3. 13.19. 56,0 -ь 3,78 50. 57. 57:00 --= 0: 21,75 Дополн. широт. 34. 22. 18,13 _ 
4. 13. 22. 26,4 + 1,26 50.51. 53,00 + 0. 26,87. 
Е. Широта иъста 55. 37. 41,87 


№ 13. . ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминан я. 

Поправка хроном. на звфздное время — -+ 0. 34,5... АВ* —= 1. 0. 28,7. . 

Состояще баромет. = 333,30 нариж, лин. Температура воздуха = + 18,8. Р. 
21 Толя 1831. | о — 
1. 13. 25. 44,8 — 0,36 50. 57. 4415 - 0. 35,30 Зенит. разст.* = 35. 67. 23,54. 
2. 13. 27. 544 — 0,36 50. 57. 40,00 -+ 0. 41,42 Резракшя =! 39,50. 
Обратное положение лимба.. | __ Лопол. склон.* = 1. 35. 45,32 
3.. 13. 41. 36,0 — 1,44 50. 56. 5125 -- 1. 31,52 Лополн. широт. = 34. 22. 17,12 
4. 13. 43. 464 — 1,44 50.56. 4200 1. 41.27. . 


1 





Широта мБота — 55. 37. 42,28. 





№ 


Визиро- 


зашя. 


ВЕ 
2 





Приведеше от- 


метра Луи -Берту, уровня. лимбф. мериданъ. 


№ 14. полярнАя ЗВЪЗЛА. Нижняя убаинной И, 
Поправка. хроном. на звбздное время = РЕ о. 34,65 АВ* = т. 0. 23,7. 
'Состояще баромет. == 333,3 и ое Температура ‘воздуха = += 18,8. Р. 
21 Тюля 1831. 


| И И. о Г И а : в 1 
13. 36. 28,4 + 14а 339. 4. 42,50 — 1. 10,49 Зенит. разст.* = 35. 57. 


13. 38. 38,8 + 1,44 339. 4. 5150 — 1. 19,07 Резракшя 


‚ Обратное положен!е: лимба. Лопол. склон.* — Т. 45. 


3. 
4. 


т. 
2. 


Обратное положеше лимба. ‚_ ‚ Допол. ‘склон:* = 1: 35: 
13; 55. 59,2 — 0;18° 339. 6, 20,00 — 2. 45,10. Дюополн. широт. = 34. 22. 


3. 
4. 


1. 
2. 


13. 41. 360 — 1.4450. 56. 51,25 +1. 3152 Дополн, широт. = 34. 22. 


13. 43. 46,4 — 1,44 50: 56. 42,00 ++ 1. 41.27 р 
Широта мъста — 55. 37. 


№ 15. полярнля ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 


Поправка хроном. на звфздное время = -+ 0. 34,6. АВ*— 1: 0: 23,7. 
Состояне баромет. = 333,3 париж. лин. Температура` воздуха —= -+ 18,8 Ру 


25 Поля 1831. _ 


13: 46. 48,0 — 144 50. 56. 28,50 +1. 55,66 Зенит. разст.* = 35: 57. 


13. 51. 57,6 — 1,08° 50.56. 3,50 +2. 22,36 Реъракщя =: 


13. 58. 2,0 -+ 0,18 339. 6. 30,00 — 2. 57,29 


№ 16. полярнлая ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминацшя,. 
Поправка хроном. на звфздное время = +`0. 34,7. АВ*—1. 0. 23.7. 
Состолнйе баромет, ==`'333,30 париж. лин. Температура воздуха ='-+. 18:3 ТР. 
21 юля 1831. 
13. 59. 59,6 -ы 1,26. 339. 6, 41,00 — 3; ‚ 9537 Зенит, разст.* == 55, 57. 
М. 2. 19,6 + 0,72 339. 6. 565 — 8. 2627 Резракщя 


Обратное. положенйе лимба. Лопол:`склон:* =. 1. 35. 


3. 
4, 


1. 
2. 


8. 


а. 


14. 6. 8,8 — 216 50.54. 35,5 3. 49,83 Дополнширот. =: 34. 22. 


14. 8. 37,2 — 198 50. 54. 18,50 %& .718 
о ° Широта мъета 55. 37. 


№ м. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нажняя кульминашя. 


Поправка хроном. на зв5здное время = +0; 34,85 АВ». —1. 0. `23.,7. 
Состоянйе баромет. = 833,25: париж. лин, Температура воздуха’ = -+ 18,0.Р. 
г. 2: Мюда 1831. 
14.21. 44,8 — 1.26 50. 52. 34,00 5. 49,31 Зенит. разст.* — 
14. 24. 14,8 — 1,80 50. 52. 13,50 -- 6. 10,95. Резракшя = 
Обратное. положене лииба. . Допол. склон.* = 1. 35. 


35. 57. 


14. 27. 13,6 -ы 0,72 339. 10. .7,25 — 6, 37,30 Дополн: широт. = 34. 22. 
14. 29. 53,6 -н 0,72 339, 10, 32,75 —7. 1.64 
Широта мета — 55. 37. 


Широта ифста = 55. 37. 


Состоян!е хроно-. ^ Состолше Отщитытвашя на щитыван!я на Похученный выводе. 


И 
23,96 
39,49 


45,32 
18,13 


41,87 


24,97 
39,46 
45,32, 
19,11 


40,89 


25,13 
39,53 


45,32 
19,34 


40,66 


25,60 
39,51 


45,32 
19,79 


40,21 





— 352 — 


` ‚ я 
№ к п } 
. ь иведеше от- На 
Визиро- Состолше. хроно- Состояще Отщитываня на и тв Полученны вы во дъ 
т метра Луи-Берту. УВоВНя ` лимоъ. | Е “ Не" 
ваня. мериданъ. У Л 


№ 1$. „ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Нажния аа 
Поправка хроном. на `заБадноё время = -н: 0: 34, 92АВ* = т 0: ВИ 


`Сосхояше баромета == —= 333,25 париж. лин; :Темпералура: ‘воздуха: = 17.8 р. 
3 юля 1831.. 


. | ы Й ! И о / 
ес 430. 124 + 0.72 339.10: 5415 = 2 28.32 а РГ. 
2. . 14. 34. 10,4 = 0,72 339. 11. 12,50 — 7. 42, 16 ’ Резракщя по 
Обратное положенше. лимба. ‚ . - Допол. склон.* = .. 1. 35. 45; 


3. 14..37. 0,4 — 2,88: 50. 50. 16,50 -н 8. 9, в ‚ Донбли.. широт. —134.22. 
4. 4. 39. 28, 4 — 0,72 50: 49. 47,25. сы 8, 3157 вь ФЕ 
р Широта. мета = 55. 37. 


№ 19; ПОЛЯРНАЯ ВЪЗДА. Нижняя кульминация. 


Поправка. хроном. на звЪздное время — -н 0.. 42,5. АВ» = 1. 0. 24,3. 
Состояше ‚баромет., = 333,10) Е лин. Температура. воздуха, —. + 19, зР.. 
$ Подя. 1831. 
т, 12.51. 18,8 — 1.35 . 50...58. т 50 --- 0. 3,69. - В разст.*—.35.; &57. 
2. 12. 53. 32,8 — 1,35 . 50. 58. 18,15 -- 0. И 99 ‚Резракщя о, 
Обратное положене лимба.. р. Допол.. СО 1. 35., 


3. 12. 16. 50,8 + 0,90 339. 3. 47,00 — 0. 15,45 Дополн. широт, —-34.. 22. 
4. 12. 36. 4.6 +216 339.. 4. 4615 — 0. 1,81. 

















Широта. иъета ‚= 55. 37. 


№ .90. х БООТЕСА. 

Поправка хроном, на а. зЕфедное время = = 0.. 59,5. `АВ* = 14. . 58, 1. 
Состоян1е баромет. — 394,0 париж. лин. ‚Температура. воздуха = ре 20,6. р. 

Г 5о Люля 1831. 
1 13. 50. 37,2 -н 0,90 50. 41. `58, 25 -— 1. 58,04. Зеняи разси”*. = 
2. 13. 52. 25,6 ск 0,72 50. 40; 15,25 — 6. 18,42 `Рефракшя 7. ==: 
’’ Обратное положене лимба. _ г. `Склонен!е* о ==:20: ва 
‘3.1. 13.55. 30,0. -= 1,62. 339: 24. 3,25 +53. 55:58 о Же 

4. 13. 57. 55,2 — 0,00 339.25. 30,50 2. 26, 77 х 


35.132. 


Широта мъела — 55. 37. 
№ 21. с БООТЕСА. — и 

Поправка хроном. на а звёадное время: = — + 0. 59,5. АВ*.—= 14: 7.581: 

Состоянйе баромет. == 334,0. ге лин: "Температура в = 20,6 р. 


_ © Толя 1831. .. 
т. 13. 59. 44,8 — -0, 27 339. 26. “5.5 -= 1. 33,55 Зенит. разст.* = 39:2. 59.04. 
2. 14.26 - 0, 18 339. 27. 20.75 - 0. 39, 26 - Резракшя а © 38, ТЕ 
`Обратное положен1е лимба. _ _ _Склбнен!е* 0 4. - 3572 
3. М. 65. 49.2 - 0,45 50, 33. 58,50 —0. 2,40 ти: о 
4. 14. 8. 416 — 0,00 50.34. 315 — 0. 5,28°> а 
- . о `Широта мета 55. 37. 41,47 - 








—. 35% — 


№ . . | я ее 
Визиро- Состояше хроно- Состоян Отщитышаня на, Вены о Полученный выводь 
ван. метра Луи - Берту. уровня. . лимб. неринт И Е 


№ 22. сх БООТЕСА. _ 
| С \ ’ й в _, и 
Поправка хроном.. на звфздное. время - = -н 0. 59,6. АВ» = 14. 7.-581; 


Состоян1е. баромет. / —0:834,0` париж. ‘линз’ Температура воздуха = + 20,6 р. 
. - 32 Толя 1831. 


Же ‚ Бен и > з © и и, И о 
О. 14.90. 36,3” — 0,00” 50°`34. 20,5 20, 28.70 Зенит, разек* '— 357 30 
16 14. 12. 49.2 06° 15035; 05 ШВ Ревраняя 
`'Обратное положен1е лимба. ``. Склонене* ^^ = 20. 4. 
3. 14. 18. 6,0 +0512 339.24: Лл5 +3; 4139 
‚4. 14. 19. 5552 + 0,54 339. 23. 200 +1 59763 __ 
а аи т Широта мъьста 55. 37. 


_ № 23. с БООТЕСА. | 
Поправка хроном. на звъздное время = + 0. 59,7. АВ» = 14. 7. 581. 

- Состоянте баромет. =”334,0` париж. лин, Температура воздуха — ++. 20,6 Р. 
о . 3% Мюля 1831. о 
1. 421: 55,972524 09° 3891.21; 21,75 6, 39.30 — Зейии. разст.* = 35. 32. 
9" 14 2345,2 3170.25> 330.10. 39.75 38 23000 Резравша ОА 

Обратное положен1е”лимба: ' Склонен1е*. Уи 


3. М. 26.540 - 0,27 10, 45. 46955 11 4875 
4, 14. 28. 552 — 0,00. 50. 48; 16.75 — 14. 1921 ее 
Г вы о Широта мьста — 55. 37. 


№ 24. с БоОТЕСА. 

Поправка хроном. на звъздное время = —- 0. 59,8. АВ* — 14. 7. 58.1. 
Состоян1е ‘баромет. == 334,0 париж. лин. Температура воздуха +. 20,6 Р. 

а М о | 
1. 14230. 48,8 42 0,18° 50.50. 50,50 —16. 53.30 Зенит. разст.* — 
2.” 14. 32. 30,4 + 0,36° 50. 53. 19,00 —19: 21.66 Рефракщя == 
_`Обратное ‘положен!е 'лимба. ‚ Склонен1е* ^^ =20. 4. 
_3. М. 35. 13,2 -- 0,36 339. 4. 22,550 +23. 40,10 — 
. 4. 14.37. 183,2 — 0,00 339. 0. 53,50 +27. 6,82 


`35. 32. 


Широта мета 


_№ 25. „ БоотЕсА. | - _ 
Поправка хроном. на звфздное время = + 1. 7,9. АВ* == 14. 7. 58.1. 
Состояще баромет. = 333,0 париж. лин. ’Температура-воздуха = + 20,5 Р. 
35 юля 1831. 
1. . 13.557. 12,8 с-в 2,10. 50. 36. 41,75 — 2. 45,68 Зенит. разет.* — 35. 32. 
``2.. 13. 58. 55,6 ‘+ 2,34 50. 35. 45,15 — 1. 51,97 Резракшя = 
_| Обратное ‘иоложен1е лимба. — Склонен1е* 553204 
3 14. 2. 1,6 — 0,90 339:27. 28,50 +0; 36,95 т 
4. 14. 4. 23,2 — 1,08, 339. 27. 52,00 -ь 0. 10,75 - } 
В 6 — мы ое : Широта мета = 55. 37. 
45 





= В = 


то 


Визиро-”`* 
заня. ы 


Состоян1е хроно-: 3 'Состояше ат Е =: к юм е нонави ща дао 
метра У. уровня. о ы ее и Е 


‚ № 96. „ БООТЕСА. 
ь 
Поправка. кронон: на звъадное ‘время: = == И АВ ‘аа. по '5Вь ви: 


Состоян!е баромет == 383, 0. Арни Дину Температура: воз здухаз ан 20; 5 Р.> 
, 55 юля. 4831. 


\ 


с аа. .6. 31,2. .— В 2339.28. 6,25 + 0. *0,18._ Зенит, и = 35” 32. 59:26 — 
г 14: ` 8: 24,0 °— я ‚339, | 127. 59,25 =. .0.. ..4,38- Резракщя м т, ы 38»61. 
. м положеше. ‚дииба,, Склонен!е*, „= .20.. 473 
3. 14. 1. 18,8 + 316 `. 50, .34. `35,75 се 35,90... В 
1 4 м, 0,0 о 50. 35. 31,175 09. Че шо са вы и 
| _ Широта мьета “= 45: мо 


и до Е 


№. 5. « БООТЕСА. вс } 
Поправка .хроном, на звфздное время —. == —. 8, 1. "АВ 1 дэ и. 
Состоя баромет, — = = 33350, ‚Ар лин. „Температура: ‘воздуха. ЕЕ 205 1 
- в 1831. 
ыы. 5. 56,8, ль 0,12... 50,.86. "2. 75 — 2. 28,61. Зенит» разет» 
: т. `18: .6.0’ ео 12 Г 50. ‚31. 45,25 — -3. 41.05... `Резракшя < 
) Обралнов. положене. с 


3. 14.2. 19,2 + 0,90 '339. 21. 44,25 
я м 10,0 И 339. 20». "375 





` Широта мета — 55. 87. 41515 


№ 98. « БООТЕСА. 
Поправка, хроном, на звфздное, время — -+. тв 2 2. АК — = а. тт, 58.1. 1 
Состояще ‘баромет., — Е - 338, о. арии ин, ‚Тезпература. воздуха, == 920, ы 
Поля 1831. 

о ва. -25. 10,4 — 0,36, Е 18. Сы +10. 0,71. Зенит. разст,*.,—035., 32. 58,09 

се р ке , 15. о ВЫТЬ ‘8.63, Рефракия | 0.—с. 1: 3894 

‚ Обратное. положеше `лимба, - _ Склонене”. ыы 4 #3573 
3. 14. 30. 20,8 = 0,81 50. 50. 24,75 —16. 25,86... г с о 

а Ш 2 + 0,81, 5009. 2425 де 25526. шо вы вы ось 
___ ШНирота мБета = 55. 87. 40,76 


и. 


№ 99, р , БООТЕСА. 


Поправка хроном, ‚на. звЪздное время — +. 1. 16, В. АВ — == - 14 т. № 1. 
Состояи1е. баромет. =. .332:25_ париж, лин. ИЕ ‚В зд - 
о. ов. 
2 13,285. 46-е 0, 90.—-56:.2. 28.00 ==28. 21. 66:2 `Зевих рав: ы Е 5. 32. 59:00 
а 13. 37, 87,6 -ы.0,90.°. 50: 59: 2 ‚25 =5.. 2, 50, Резракшя -: а: 61 391 
2 Фбратнаеположенйе: яимба» Склонене*:: =. 20. 4.108374 
3. 13 -42. 27,2 -- 117 339.210; 33,50 ЕЁ; 26:90: во 3. > ь 
4. _13. __ 36,8 р __ о В. ва, 00 5 29:26: р | 
РЗ 6 = итоане вто __ Широта ‘иъега — = 55. `З. 4Т. 85 


Е 
. 
% 








= в = 


№. а - 
ей Состояше хроно-.. ‹ „Состояне Отщитьвашя на" ^ Приведеше от. 


вания, метра Луи- Берту. уровня. ноя 


ь га я 
О Щитышанл нео «По, у ченный. вы, во дъ. и 


мериданъ.* Но 1 т м ВнВа 


№ 30. с воотесл. 
д { ` / И | и! - 
Поправка хроном.! на. зв53дное время = + 16,8... АВ*. = 14. зобеУь: - 


 Состоянйв баром {==.332,25; париж. `лин. ‹Кемпература “воздуха: == 20,0 Р. 


Августа. } 
в юля. 1831.: 


Ь. и о й й 1 Их о р 
1:18 313-46: ЗАЛ в 054513397 15. 5995 э12.`1 14 ^Зенит) разет.* =:35, 132. 
20 13. 48. 39, 2 0,99. 339.18, 22}75 += 9: 40, 90: Рефракмя о: 
Обратное: положене неба _ Склонен1е*....=.20, 4. 3; 
3. 13. 51: 50,8 -+ 1,26’ 50. 540; 32575 == 6, ЗЗИТ: ЗЕ ее 
4. ` ты 54. 20, ф 1 508. _ 50.538, 2875 — 4. 32,68:. О о 
в | гонг. Широта м5ста = 55. 37. 


` № Зи нне ВООТЕСА. р 


Поправка хроном на зв5здное. время — -=.1. 16, 9:5 АВ*, = = 4, 1.58, ь 
Состоя роже `==332,25. париж.’ лин, . Температура. воздуха, ен 19 и Р; 
2 ых” 1881. 
ЭОС 513.057 4)4ечн: 662.5 505-36 42,50. — 2: 45,35. | Зенить разст.*: = :095, `32. 
ос 183. 58. 44,0 -к 1,53. 150135: 49,50 — 1 58) 20 Рефракшя - — 
'Обратное положене; лимба: !. Склонене* == 20. 4 
ОЗ Ми 1: З9.Эны: 05960 2339; 21; 11,50 в 6% 45;35 Е — в 
4. о 3. ‚6, и — 0, в ‚339. "21, 49,25. зв: 6; 1619 с 


Широта мета —.55, 87. 


№ ‚32 ла. ВоОТЕСА: ЕЕ | | 
Поправка хромом. на- дно ‚время. + +. 11,0. АВА А, ра «в, 
Состоявше а 832,25. париж, лин.‹ 'Кемпература. воздуха ==`-н! 19, 5. р. 
г. ре 1831. 
Ее Ми 5 59:2: сн 0.72. 1339:::28. 1,75 26:0; 0,87 Зенит: разет;* —.35.:82. 
с ь 14, 8; 0,8 › 1, 44. `1339..28, 1,75. == 0. 3,16, Резракщя = 
| Юбралное положене. „лозибаь; 2 -Склонене*;: 0 ==:20.. 4,13} 
СТЗаГ 14-325 Ве ль 63°: `505 34. 41,25 ==.0. 42.316 : 
4. 14. 19. 382 —= 0,45 `50. "36, 25,00 += 1: 24:43: 50 — ие | 

ВЕ с Ы е Широта мета — 55. 37. 


№ 33. ня БООТЕСА. 


Поправка; хроном: на_звБзиное. время = +. Т. 171 ‚АВ — 4 а. 581, за зерной 
Состояше -баромет. ==›832,20. париж. линз „Температура воздуха. — -1- 3% 0. Р.. 
_ зы ей ^ 1881. 
214.515, 48; В -ь 0, 54. ‹ 50.36: 28,00. -= 22. 29,15. а разст.*: —-35. Г 57.48 
1% 4. 17-366 ва. 0, 63..{ 50:1 37; 29,50 = :8: 30, 33 Рефракщя : =) 38, 89 
} Обратное положен!е; лимба, 1 а Склонене* ‚= 20. а, в Е 
ОЗЕР. $4 21 ЛЬ: ан 050053 339; 2, 55:15 266. 17.42: а 
4 15а 0 о '339.: 20. 15,50 : 9. 5 5 07. 


о 


`45* 








е ие х 
р. 


\ 


-ыш 856 


№ 
Визиро- ‘ 
ван!я. 


* Собтояше Отщитывашя на” 


уровня. 


Состоян!е: хроно- 
метра Луи-Берту. 


№’34. сх БОоОТЕСА. 


ыы кк а. ) : ь 
Поправка! хроном: 'на`звфздное время-== 


Состоян!е баромет: =832,2 мариж. лин. 


; Августа’ 
а Тюля 


54 0:72:41339; 18. . 6125 
1,625 339.15. 36,50 


№. й И 
4.1952 2,80 
14. 27. 10,4 


} Обратное положен1е! лимба:' 


4, 


©: 
52, 


а 


о. 


© 


50.150; 43,25. 
50.753; 31,75 


3. М. 30. 5,2 + 0,36 


М. 32. 19,6 + 0,36 — 


ых 


Приведеще от- 
щитываня, на 


Ай та 
Полу ченныин ВБИ ВОД. 
мериданъ. и а . 


ь 


а : ) | . оо 
== 1 17,2. АВ*: = 147 58, [и 


п ’Бемиература ‘воздухалеечае 19,0 Р. с’ 
вы 


3-10; 51303 разст!* р 


==: — 'Резракыя 


Склонене оо 


‘35. с Ба 
23 3912 
дли 4 * | 10374 

2165 44} 60. Га 8 ё 
—19; 31, >63. а :| 
Широта мъста 55. 37. 39,10 


№ 35. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя Кульминаия. 


Поправка] хроном; на `звфздное. ‘время =: 
Состоянше ‘баремет (== о881, 9 париж: лин! 


Авгуета 


А 
48,00 
43,25 _ 


1.619516: 225 0336 342% а: 
1. 21. 308 5=2.0,00>`342. 14: 
‚Обравной: ‘положен1е! лимба: = 
5 а а о 
1. 26. 188 — 8,24 


47.47. 
47. 47. 


45,955. 
50,25 


== Е 4 АВ* =. 1. 0. 27,7 
'Гемиература: т = 85. +. 


‚1831. 


42.0: 2455) 
5.0: и. 


`Зенит.' разет:* 


182. 45. `56)78 
 Рефракшя 8 


Ежа 36;71. 
‚ оз АТ 
{==.34.'22. 11590 


у 


Допол: склон: 
= 0. 3551 
—=.0; 4216 


п Широ 


— 55. 37. 42.10 


Шар ота мБета 


№ 36. полярнАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя. Обины В. 
Поправка' хроном: 'на звфздное. время ы-н ЧА, 4 АА Вата 


Состоян1е! баромет:'='331,95' париж. лин: 
Августа 


т: 
° 56 оля 


‚2. 061.29826;0 525 ЗД5 7 47.741. 50,75 

235 1. 30.152 =12340.140148, 4.25 

‚Обратное положенте ‘лимба. ? 
аз а 


4. `_ 1. 35. 124 — 0,36 342/118. 58,50 


— 0,72 За: (45° 


‚. Теншералура: ‘воздуха == 85 р. , 
1831: 


— 0. 48,97 
— 0. 55,23} Рефракшмя 6.0 = 201. 


Лополутеклон: № 
‚| ПовФа. ое 


Зенит? разси*® =: :32,145.. 57465 
36,72 


и 1/35: 44.41 
34. 22. 18,78 


`Вров мъета = —_ `З7. АТ, 22 


Члена 


Н.Т. ый 5: 


№ 37. ПОЛЯРНАЯ ЗВЪЗДА. Верхняя ‘кульнинаня. 


Поправка! хроном; ‘на звЪздное: время == 


Собстояще--баромёж ==331,95 париж.” лин: 
Г Авпуста 


> т. `Гюля 


г 1:87, 59,6704 08-342. 118; 46,50 
.. 2. 1. 40. 30, 4 
10’братное" ‘положене: `аймба. 


3. 14544. 260 — 815 
те И. 568 — 360 


р м 


а ®. 5,55 
_47. 4 26,25 


20,09% 342: 18: 36, 00 _ 


ара брелка 1 Я 
-Гемиералура: ВоВ сене В; бор. 
1881. 


Ч №: 96:01 Зейит разст.* 
те 87: 45'3 Резракшя `8-1 


Лонол:! теклонй 


< 1. 56,75 одовойигширо?. т 
92.9, 15,46 


= сд. 45. 5662 
Е Е З. 


г 1735:144 АТ 
и 22. е 77 


ОЕ 


Перо ифета 5 `37. 4, 23 








— 3857 — 


№ : т сы т } 
Визиро>" * бостояше хроно- Состояне Отщитываня па’ < рЕВАдене От 
вашя, Метра Луи-Берту. уровня. 30мб$. НАИВ, 


Позученный выводъ 
мерид1анъ. у р 


2 


№ 38. полярнАЯ ЗВЪЗДА. ` Верхняя ‘КУльминашя. 
\ Я И Г Г) в, и 
Поправка 'хроном. на-звфадн. время = + 1..21,6. АВ = 01..0. 27,7. 


Состояне -баромет. ==) 331,95 париж; лин.: „Температура воздуха === 8,5 Ро 


Августа: . 
5 `Подя: 1831. 


—. | | И . и о р Й и . 5 Й) 

ЦР < 1.2505. 399... -—= 144.5 47. 49. 37,50 . 3 ‚Зенит; разст.*  — 32. 45. 56,24. 

12:5 1. 5429,2 — 1,80 > 47. 49; 58,25 — 2; `` Рефракшя ЕЕ : 36,77 

с Обратное положене: лимба, Дополн; 6клон.*— ‚1.35. 44,41 
3. 2. 1. 38,0 — 2,97 342.1. 3325 #2341 Леполн._ широт: =. 34. 22. 17,42 
4. 2. 4.344 — 2,52 342, И. 10,50 4. в 

О: 1 ое аа , Широта мёета — 55. 37. 42,58 


№ 39. „ БоОТЕСА. # СЪ И 
Поправка} хроном: на звЪздн. время = 126,3. АВ*.— 14.7. 58,1: 
Состояне баромет.  ==332,35 париж. лин, ‚. Температура воздуха = +. 21,0. Р. 
- о ВРы 1831. 
2 .13.49.-52,0: = 0:72 00 655143: 3,00 = 8. 16,067 Зенит разет* = 35.132. 
‘2. 13. 51: 41,6 — 0,0051 65; 41. 20,75 — 6: 33,44 Рехракшя = | 
г Обратное положене: лимба/ о | Склонен1е*.. с— 20.4. 
3 13.55. МА +07 Зы №5 о: ды 
_4. 13.57. 28,8  -- 0,72 354.26. 26,75 2, 26,55. 


Широта мета. — 55. 37. 


№ 40. сх БООТЕСА. ’ вочтооаь ЧЕ 
‚ Поправка`хроном. ‘на-звфзин.. время = + 21.:26,3. АВ*.—. 14. 7.581. | 
Состоянйе баромет; ==332,35 ‘париж. лин, `, Температура воздуха = + 21,0.Р., 
Вот 1881: — 
`1, 13159: 22,4” с 0,00% 354. 27. 20,00 ‘+1. 31,67 Зение разек* —135.` 82, 
2. 14. 1. 23,6 '—0,90° 354.28. 600 в 0. 47,23 Резракшя =. 
"Обратное `положен1е ‘лимба. Склонен!е* #120. 4: 
3. 14. 4. 30,4 — 0,54 65. 34. 57,25 — 0. 733 
4. 14. 6. 20,8 -ы 0,54 65. 34. 49,50 0. 0,06 о о, 
ВР 3.5 заза вто | Широта мета — 55. 37. 


№ 41. с БООТЕСА. вооон 
Поправка хроном. ' на- зв5здное время == +1. 26;4: АВ* =: 14.7258; 
Состояще `баромет. ==832,35 париже "лин. Температура‘ воздуха == +- 21,0 Р2 
— Сар вр 1831 — | 
ЕС 214.559; буёооав 0;54°^ 65: 35. 20550 10. 11590 Зенит. разок" ==135.1 82. 59:22 
012.5 М. 11 0,0 24-2018» © 65. 35: 2450 =——.0; 35:80 < Резракшя 132! .` 3846 
2 Обратное ‘положен е! лимба:” — | Склонен1е*: > ==..2021 4.1313 
3. 14. 13. 558 — 0572 354727. 1815 2 6 0 Г. 
4. 14. 16. 10,0 — 1,44 354.26. 5,15 42; аб о ва } 
СО.ОЬ 16,268 — пт дтоце В - Широта мёста = 55. 37. 41.43 


а. в 























— ВВ — 


х Е } ` Е а аа нанойе: Прив - : - ь и 
Визиро-* ^ Состояще хронот из Состояще: и О, На ; Полученный Ива дъ. а 
ван{я. М Чуи- Берту» Уровня, И меридант, а Им } 


№.42. ..БООТЕСА: 12а 
аи и п / Й) | / 
Поправка хреном. на звъздное .время!=-=-1:.26,5...АВ* — ажан: 
Состойнте_баромет! == оЗрВа париж; лин: Температура: воздуха" == уе 21. б-р. 


=: ие 
Е Толя! 1831. 


и а 7; 53, и Уте : 2} 6:2 3542 25 вх 06 Е. 8 50,8211: Зенит. рас же 35. 32 58, 28 
ие 14. 20:- 0, А ЕЕ 79; 10 354235 28,50’ =е.5х 24.8911 Резракшя =. 38,61 
‚ 'Юбратйое' положенте‘лимба», . т И _ 
3:: 14.124; 0.815 = :0,72, 65.143; 52,15. =.9. 620.1: УИ 2 Е 1 > х 
4. ты ‚25. т м — и _ 65:46. 3,75 - 1513. Зе = а 
аи атооыий  Пирола мьета = 55. `37. 40,64 


К 


_ №43. с БООТЕСА. ‚ото а я 
Поправка хроном.! на-зв$здноё время = -в № 26, 6.. А Е 758; 1: 
Собтояне баромет: ‚-=`332,35 париж. лини: Температура‘ Воздуха = 20; 5. р. 
‚ая 1881. 
21:7 `14. 128. 265415 :—0;36: > : 65: 49. .5,00: `—14. 16:72:53 Зенит: разст.* = 35. ‹32. 57.07 
22. 14. 30. 18,8 — -.0.00 1 65: 151: 34, — 16: 48,82  Резракшя ТЕ „БГ 38.99 
С Обратное: положен1е! лимб . а 9 аси 4.1375 
3. 14. 33. 24,8 — 0,18 354 ‘Ч. 25,50 52. 27,30. р 
4. 14. 35. 49, б — 0,54 954. 3; 25.15 25; 27,25: Жан т. ". 
у ви } | Широта м5ета — 55. 37. 39,81 
в 44. ‹ БоотвсА. — В 
Поправка! хроном. Гна-звздноб. время = -= 4..9, 2. АВ”. — = и иг 51, 8. 
Состоян!е баромет., == 71380; 1 париж: лин: ‚Ввицерав ря воздуха == +: 18, 8 в. 
ео ‚Августа 1881. — 
22 214,505: 2Ю.-в Ъ35. - 65:34, 51,50 -= 0: .3;46 сЗевитз разет.* ==035.:32. 58,72 
20 14. 1, 14.4 ге 1735 г. 65:35. 11,75 =. Ой 2. 306 - "Резракшя | $1 38,58 
Обратное ‘положеще: ‚лимба.’ . Склонен!е* 355.20... 4. 48 58 


3. 14. 9. 39,2. — 2,52 354.27. 58,25 261% 
4. 14. п. 564 ‚— 180. 9580 о: 58,25 = 1. 


ых Е 40.88 


№. 45. « БООТЕСА, 
Поправка хроном. на: зв5здное время: = -н; а. 9, о. АВ — 14. Ут ‚51, 8... 
Состояне баромет. = 330,1 париж. лин. Температура. воздуха - 48, 
©: Августа 1831. - 
с ОВЕ . 1413. 58:38.. = 2,162: 354.225. 49.25 ве 3. .5,03. 5 веййт разет.* ) —( —35 32. 51574- 
212 М. 15.524 в 185 ‘:354:224: 38.75 2Е. 4 20, 26:3 Резракщя 0. тт бр 39570 
‚ Обратное положен е: лимба» > а эова на. и 4109958 
3. 14. 18. 5450 — 3,96 654 39,25 ==. Дб 99 СЕ 50 — Ва 58 т .& 
4. 14. 20. 58,8 —10.00 65.43. 35.25 =. 46,68. О. га } 
ВЕТ 18 22 — воза пон а то = — 55, 37: 40, 02 








= 1000 
№ 


Зизиро-?_^ 


‚Состояще хроно-., .. „Состолые Отщитызаншя на | Приледеше Ао 
а метра Ре уровня. димбъ. } 


мериданъ. ^ 


№ 46. « БООТЕСА. — 
в 
Поправка’ хромом. сна: -эвфвдное. ‚время = =н.4и 59, ‚3: АВ: 14: Ч о5йЬВела: уно 


Состояние: баромет. -=/830,1- париже лини Температура: воздуха = 18.8 Р.. 
| в Анкуоди: 1881. _ 


у | / И 5 д ое И ` о 
ОШае 144.23. 119 -ь: 054.1 н 651 45: 51,00. =. 1041 Зенит? разст.* (— 35. 32. 
| 25 .114. 2525,6: -- 1,35. 65. 48; 17, 00, —15. 28,37: Реёракшя 
3 Обратное положен!е: лимбаь Склонен!е* ‚20.145; `3, 

‚3. . 14.21. 512. — 2,97 3546: 4875 се 1060; 00 — М 
4. 14. м _58: в. — 2 те. ‚ 354... 8, 48,25 -220. 10,70 0. 
Ол 2 он ‚Широта мета 
№ 41. ТЕЛЬЦА. 
Поправка? хроном, на. зв5здное время — 4 а, 9. АВ». = ль 26, 15, в 
Состояние ‘Фаромет.; 53296. париж:Тлин,: Температура” воздуха ==: И, 5.Р. 
_ 20: Августа: 1831: 

А: 124.220-82:8..—. 0,90. .2 69.529; 18500 =. 0; .:3564” Зенит) разет:* = 839.27. 
ОЕ 4. 22..38,8 0 8. |1 69. 29: 16,00 -=0. 0,667 Резракшя =. 
‚Обратное положене: НИ \ Склонене*н ети бо 9 


3. 4. 26. 7,6 — 5,94 3502034} 20,25 вв.0. 28;250 
4. 4. = 258 == $ 50 ты "38: 27,50 3в.1.: 955 Н-ь О 
С.Б Ь 236 06 — итие ато Широта мфста 


№ 48. . ТЕЛЬЦА. ИО 
Поправка” хроном; Гна-звёзиное. врешя — +. 4. 14, 0. АВ". — = а ‘26. 15, 1 цой 
Содоаь. баромето: ==: 329,6. париж; лин»: ‚ Темпералура: воздухаг=. += 115 р. 
5 Авкуста. 1831. 


2 054, 281. 16:0. :— 3,78 :350: -32, 24,50 -+=.2; 23,192 Зенит: разст.® = 39.297, 
гта. 4. 33. 21,2 Ыб 350; 31: 10,00 3Е.3» 85,04; Рефракшя 111= - 


‚ Обратно@ положене :аимба» '. - Склонене*: ео: 16..9,. 


3. 4. 56. 1,2 — 0,72 7001. 49,5 ==32. 2.20 
4. 4. и 20,0 — 0 ›36 70:5. 40,50 —36; 30,35). 510 — а 
о. 1 . Широта мъста 


№ 49. « ОРТОНА. 


Поправка хроном! на зв5здное время = 4. 14.2 2, АВ — 5. м 
Состояне баромех: (==0329.й париж ‘лин. "Температура воздуха а о 0 р. : 
22! Авгуёта: 1831. 
СНОВ 65:55 56.0729 0:00:22 78: 47: 5875 2331. 28680? Зейн ое — — 48. 4. 
`.“ 5. 8214,8 240,00” 78. 44 6, 75 —-27, 29,90 Резракшя = 1. 
Обратное ‘ибложен!в ийиба. ^ о Склонене® зон 7.22.1 
3. 5. 13. 0,8 — 2,34 341127: -6,75 5820. 16.15) 
‚4, -.5. 21. 45,6. о т о 8 .37. 31,25 4.9. 50,55 ` 


Широта мъста 





: ) ные В’ о а 
щитывашя на Ц охучен р НН ЯЪ а 


— 360 — 


Хх 


№ ) } аа 2 При Е от; : о 
Воваро т 2 ть Зы ода ОА ый м на Похученнын вы во дъ 
вания, ра. зум оерту. уровня. им0$. мериданъ. 0] : У. ВИО 


№ 50. сх ортонА. 
‘Поправка’ `зёроном: 'на-зв5здное время = + 4; 14,3; `АВ* = 5 46. В 2:2, 


Сосны баромет: 329,7 лпариж: лино' Гониератий воздуха =и-н 13} 0.Р. 
2” Августа 1831. 


` к т и : о и: И 
ЭТ `265.95' 32.4 — 2.34 341! 40! 5305 +6. 285971 Зенит. разек*® == 48, 14. 3640. 
29: 5. 27. 57,6 — 2.5%. 341) 42. 44,25 +4; 41,89 Резракшя 00 =. 1. 2,14 
'Обратное `положене! лимба: о ‚ Доноль склон: = 7202,26 
3. 5. 31. 31,6 — 0,00 7871. 1175 =. 35:37 с м юы. о 
. 4. 5. т. 263 `— и _ 188 14575 1 427135 №5 2. и 
Е — тЫ Широта мБста = 55. 37. 41,00 


_ №51. с БооТЕСА. 
Поправка! хроном. ' на зв$здное. время '— == 4217,0; `АВ*—=14:9. 57, Вы 
Состоян!е баромет; ‚==0:329,9 париж. лин.` Температура. воздуха ==! == 19, И р.’ 
22. Августа 1831: 


№! ЗИ. 44583:-=.0345.° 8:58. "1.25 30: 11;70`° Зенит: разек* ‚35. 33. 1718 
‘2. 13. 50. 50,4 —0,90%° 9.253. 46,25 4 54,80  Резракцщя не .. 38572 — 

Г Обратное положен!е лимба;: ° ; - - Склонене* о ==20/ 14 т 
3. 13. 54. 47,6 -+ 1,08 80. 37. 2,50 —2, 18,09 у. С о 
в 1858 + 1,44 80. 35. 53,00 1. 12,55. Ее. 
. и. Широта места  — 55. 37. 43,43 





№ 52. х БООТЕСА. _. 
Поправка 'хроном. на звЪздное’ время = +74. 17,1: АВ*:—= 14. 1: 57.8: 
Состоя е баромет. = = 329;9 париж. лин. '. Температура воздуха = + 19,0. р, 
2: ‘Августа’ 1831. 

1. . 13.59. 6:0 <-ы 1562 80.1 5. 18,5 5-0. 37,58 Зенит разск® '=135.132. 59}35 
2. 14. 1. 14.0 -= 180 80. 34. 47,25 —.0. 10,10 Резракия ©. = 2 38,51 
Обратное ‘положене лимба: .- - Склонен!е* 2:02:20. 74. 13,53 
3 М. 3.520 —0,72 928. 45 и Е Е 
4. 14. 5. УР 8 — 0,12. - 9. 28. 34,15 





Широта мета — 55. 37. 41,39. 


№ 53. ^« БООТЕСА. 


Поправка хроном. на звфздное время = -= 4. 17,2. АВ* = ==: 4: ыы тет. р 
Состоян1е баромет. = 329,9 париж. лин: "Температура воздуха” ЕЕ. 19,0 Р. 


>" Августа 1881. 
се 9. 68-92 Ве % 28. 4,15 -+ 0. 35,88. Зенит. разст,* . =-35.:32. 58,43. 
Е 14. 10.. . 4. 4 — 0, 90 9. 27. 30, 00 = 1. 13,24. Реъракщя ой 9855 
Обравное: положен1е в, лимба. Склонен1е", ‚= .20. 4, 3553 
3. — 14. 12. 47,6 — 1.44 80.37; 1.25 — на. 2851215 1 в] _— 
4. \. 14. 2564 — 000 50:35; 10. = 52929 го ее 
а т а РР 5: — Широта мъста 55. 37. 40,51 








— зб — 


№ 
Визиро- 
ваншя,. 


р хроно бостояще т на' Преон м Полученный вы водъ, 
т - : вия. : ь Е: 
метра Луи -Берту уровня жимоь меридгант.- 


№.54.. ‚м БФОТЕСА. 
я ` Е (и в, й 
Поправка! хроном. | на-зв&здное время == -+-.4.'17,2.. АВ». = 14:7. 57,8. 


Состоян1е- баромеёт, =='329,8 париж. лин. ‚.Температура“воздуха =. 18.8 р. 
_ 35. Августа 1831. 


| , й И и . й о й п / И © / и 

9 24. 16. 1,2 — 0,00 90. 39. 14,00 — 4. 32,46 Зенит. разст.* — 35.32. 59,47 
1% 1 М. И. 304 в 144 | 80, 40. 20,25 — 5. 41.55 Резракия = 38,70 
‚› Обратное; положене лииба. Склонен1е*  — 20. 4. 3,53 
34 < 4. (20. 33,2. ‚= 0,90; 9.20. 12,00 -+ 8. 28,84 

4. 14. 22. 20,4 -н 0,18 9.18. 19,50 10. 21,97 й 
т а : и о Широта мёста — 55. 37. 41,70 
№ 55. „ БоОТЕСА. | 

_ Поправка хроном., на_звъздное время — -+ 4; 17,3. АВ* — 14. 7. 57.8. 

Состояне баромет, = 329,85 париж, лин. Температура воздуха — + 1838 Р. 

2" Августа 1831; 
СО 21424. 922 -— 0,360 9216. 16550 +212. 28,41 Зенит. разет.* = 35; 32. 58,17 
12 14. 2. 58,4 сч-054: 9.13. 53,25 №. 46,83 Реъракшя = 38,99 
` Обратное! положен1е ‹лимба. > Склонон1е* = 20. 4.5 3,53 


3. 14. 31. 22.4 — 0,36 80:51. 24,25 6222. 45,60. 
4. 14. 33. 18,0 ++ 0,72 81. 0. 39575 2—26. 10,90 


Широта мъета — 55. 37. 40,69 


№ 56. „ТЕЛЬЦА. 
Поправка .хроном.) на: зв 58 дное время: = + 4. 30,6... АВ* = 4..26. 15,2. . 
Состояне -баромет.: ==826,0: париж. лин. Температура воздуха === 8,6.Р. 
31 Августа 1831. 
о. 1о 3. 44. 12,0. == 0,00° 85. 18. 22,25 (—38..59,65° Зенит. разет.* . —= 39. 27. 
Г 3. 45. 58,8 ‹— 0,00 85.4. 27,75 (35. 24,85 Рефракшя = 
Обратное положен1е! лимба.). Склонен1е* = 16. 9. 


3 4. 4.508 —210 5:96. 35,05 зы9. 51.34 
4. 4. 6.500 — 2,10 528. 1915 6. И55 о 
О Е ве — ео т Широта мфета — 55. 37. 


№ 51. 8 МЕНЬШАГО МЕДВЪДЯ. Нижняя кульминашя. 
` Поправка хроном. на звфздное время! = -+. 4. 48,0... АВ». = 14. 51. 14,7. 
Состбян1е баромет. = 326,9. париж. лин.. Температура воздуха — +. 6,0. Р. 
.#-Авкуста. 1831. 
1. 13.05. 58,8. ‹=.0;36. 94..29..32,50 1-- 2. 25,29 Зенит. разст.* = 49; 30. 8,43 
2: 3. 8. 25,2 ‚0,54 94. 28. 53,15 -- 3. 3,84 Резракшя = 1. 6,33 
‚ Обратное положене: лимба. - .Допол. склон.* = 15. 8..56,89 


3. 3. 12. 10,0 -+ 1,44 355: 35..49,00 3—4..11,84. Дополн; широт, = :34. 22. 17,87 

4. 3. 16. 21,2 -+ 2,34 355. 37..20,25 5. 40,43 я , 

Е ЖЬ 56 66. ен тон Широта м5ета — 55. 37. 42,13. 
46 





т 


ь Состолн!е! хромо-: - г бостоя Отщитыван1я 1 -  ШПриведене. оя- 
Е ` ВЫ ы ЕЕ и а щитыван!я на 


Полученный выводт. 
. ван!я. метра Луи- Берту. уровня. и } и Ве ва 
ыы 


№ 58. В МЕНЬШАГО МЕДВЪДЯ2Нажная с а 
Поправка: хроном 1 наз дноё .врефя- === 4: 48,02 ПАВ 14° 5 у 


° Собойшь баромеёт. ;-=01326,9- нариж. лин г. ’Ремператува” ‘воздухао’ = зы 60-2.) 
2 Авруба’ —- 


ПС 26348 БЧ сор 56 о358 38’ 2195 ‚ 40.18” Зе Ни разор* =749: 80. — 
ое 3. 20. 55,6 ро 355. 39. 11,50 — 5 32,39 `Ревракмя = ^ 1. 
Обратное положен! 'лимва.” о Допол. склон: № 15. ВН 

т 3. 24. 12,0 — 2,88 94. 92. $5: 5 №9 а Допол. ` Широт,. = 34, 2, 
4. „3.26. 28,2 0,54. 94. 31. 49.50 Е. ` 6,81 о 
аа а а ое < Широта мъета = 55. 37. 


№ 59. а ТЕЛЬЦА. зато @а 
Поправка `хроном. на ‚звБёднов, вреня = = К4. 48,3 АВ 54 26. 715, Ви 
Состояие баромет. =" 327;0 ‘париж. лин. "емнература воздуха "== р. 6,0 Р: 
3 Августа 1831: . 
№ 263748; ОТарска 1062? 5..4. 2415 530. 11,00 Зеник, разсг.* = 39: 27. 12,99. 
328 3. 50.28.0 оды м 5.1. 58,50 22926. 3810 Решраюия 1 22= 47,45 
.. Скаонен1 6 * оо 16. : 9: 42,22 
3. 3. 53. 448 1, 26 84:.50. 19:00 =2Т. 19,20- в -- Е! 
4. __3. 55. 488 + - 1562 _ 880 47. 14.25 2118. 16,202 © 


а ак вонь - Широта мета — 55. 37. 42,66 


№ 60. „тельца. - И 
Поправка хройбм. на ‚ з5Бедное время = == 4: 48,3. АВ = =:4:1265 45, Занасной 
Состбян!е баромет.^ ==0321:0 париж: лин. "Гемпералура( воздухас==о-н 16, о р. 
2 `Автустат 1831. 
1 153067. 332-207 ° 84. 44..54:50 с-15..53,22 Зений. разег.^ | = ; 139: 27. 
22} 3. 59. 20,0 ^ч50.07”. 84: 42. 40,00 `—13..36,78° Ревракшя ^^ == 
© Обратное положен елимба.) ‚ Скленен1е”-. 
3. 4 2.468 —135 50. 57.05. 628. 42,56 
4. 44304 —1562 526. 98:00 251. 6995 бе — оао 
'ТЕ.2Е 1 ©ё = моя втодай Широта мета = 55. 37. 


№6 с ЕЛЬНА. 
зе хроном. на еее время: = == 4 Е АВ == 4. 26. ть, 3... 
Состбяще: барояет, == 827;0‘париж. линг. Фемпература а. и-ы 6,3 Р. 
-5& Августа: 1831. 

с. 07 401 6; 30,0 = - заза 5; 28..24,00 03-6..13,75) Зенит. разет.*^ == 39 27. 
29. .! 4. 8. 3,6 4981 5. 29. 37,50 2-4. 59,90 Рефракмя = о 
‚7 ,0братн66 положенте лимба. Склоненте* ола №6.1: 9:74 
2.3: 55 ЖАТЬ: Зе с-е 696, 84: 30.1 0500 = 8..`0,88° 11. ба. ДЕ 5 
г 4. Е 4. 2. 48.8 = 2,16 ь 84. 31.5 6:00 се. 14.84 о, к ыы о а 
ОСЬ -©6. - рези стоны Широта иъета 55. 97. 
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№ ) п д . \ 
те Состоян{е хроно- Состояще Отщитываня на.‘ Виведене от. п 2 из 
о метра Луи-Берту. уровня. диыб$. . м а от. а 
о . ы 
№ 62. .„ ТЕЛЬЦА. . 
Поправка: хроном. на `эвйнано. время = -н 4. 48,4. АВ*. = в. 26, 1, Зи На 


Состоя: баромет., : ‚=:321,0. париж; лин» › Температура: пала ==А-Н: 6,6 р. 
13 Августа 1831. 


Зо 20босчн 934 84830. 22,25 51. 20,99° Зенит. разсг* —189: 07, 
ОВО 4. 16;- 9,6 :-+2;34 ‘ 84.29. 47.00 . 46,84 Рефракмя =. 
Обратное! пеложен!е лимба. ` 


3. 4.10. 20 — 252 5134. 51.25 
4. 420.540 — 135 584. 38515 


Склонен1е* 20-116, 9: 


т иъста 55. 37. 
` № 63. счелвнА. са 


Поправка хроном. ‘на звЪздное. время = 14. 48,5. АВ*®— м: 26.°15,3.' 
Состоян1е баромет, == 327,0 париж. ‘лин. `Темпералура воздуха == +2 '6,8›Р; 
2 Августа 1831. 
742 21 4.1232 босые 1.26 5:34. 3475 4-0. 4,58 Зений разет.* ‘=`39..27. 
``’. -^ 4. 24..56,4 1,62 5. 34. 18,00 +0. 20,44 Резракшя 0—2 
Обратное положен1е ‘лимба. 


3. 4. 21. 36,0 + 0,90 84. 80. (4.25 ны :3, 41° 
а = 51,6 ‚+ 80. 84. 30. 59:25 С 1, 58.5 


Склоненв ол 16; 9; 


Широта’ вст = 55. 37. 


№ 64. „ТЕЛЬЦА. — 
Поправка хроном: на и время = -н 4: 148;5.` АВ* == 47262 Ры 8+ 
Состояне' баромет: ==‘ 327,0 Е Аь лин; ‚ Температура воздуха ==? -в 7, 0. "р; 
3 сАвгуста: 1831. 
т ` 4.131. 39,6 -- 216, 84; 31. 54,50 —`2. 54,61: Зенит. о = 8% 27. 
2 4. 33. 36,4 ‚-+2,52 84. 33. 7,00 — 4. 7,45 Резракшя |. =. 
Обратное положен: лимба. ` Сьлонене"оаь 16. 9. 
3 4. 37. 18,4 — 1,35 5. 27..33,50 0-7. 0,6677. 
4 4. 39. 8,4 — и 5. 25..52,50 г-=: 8..43,33- а 
ро = ми | о Широта мбета — 55. 37. 
‚ № 65. _„ тельца. ие чо. 
‚ Поправка хроном: на звЪздное-время: = -ы:4, 48,6. АВ! = 4. ‘26. 15,3, 
Состояне ‹баромет. ==. 327,0. париж. лин. ПрмцолатраЕ воздуха, 55-7 ,2.Р.. 


2 `Августа 1831. 
Е тт 4. 41. 23;2..— 1:80. 5. 23. 4.25 --Н.. 4,40 Зенит. разет.*: —=-39, 27. 
-2. .: 4. 43. 5,6 — 1,80% 65. 21. 86;75 (513. 2,64: Регравия о: =. 
› Обратное положенше. лимба.. _ — Склонене*,... == 1659.> 
3. 4. 46. 15.6 +117 94.46.1725 0950.09.40 Ех аа 
4.. ` 4. 48. 144 + 2,07 84: 48. 57.00 9249. 5 Е ро с 
о ее вто вто Широта мфета = 55. 
__ 46* 
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р и 

№ х енай п ; и. 
й :- $ . Ра риведеще: от: т) 

Визиро- * Состоян!е хроно: Состояше Отщитываня а ЕЕ 


Е метра Дуи - Берту. НЕ ‘меридианъ, 


‚ № 66. с тельца. „накат о 09 И 
Поправка: хронбм.' на-звзднее:-время = а: ЧЕТА 94: М6 в Зиие 


Собтояне: баромети! =5:327,05 париж: лини? 'Гемпёратура` воздухасачат- 5 р. 
(28 Августа, 1831. 


пет о ‚50. 5. о ЕЕ 2. 70, 84: 51. 46,75 #209. 47. 05 Зенит: разст” ое = 39, 27. 9,99 
2 2. `4. 51. 56,8 „-+.2,34. 3; 84. 54. 44,50 #25. 49,23 > Режракшя 2.0 = .! 41.23 
‚ Обратное! положен1е, „лимба: > ` Склонене* дости ЕВ "9. ие 
3. 4. 54. 5556 — 0.45_ 5: 33. 87,25 свЗЁЬ 14,40 са ® 0х. Е. , 
а _ 4, 56. 49.6 - 0,18 4. 59. 58,15 =+34. 40,30 не а 
ВНАЕ Дб .0 лоне входа НЕ __ Широта о. — 5. 37. 3, 44 


№ бт. х ОРТОНА. а. РА 


Поправка: хроном. : на а звьздное время — =. 44 48, АВ. = 5, „абон Залы 
Состояне, баромет.. . = 327,1 .париж.`лине; Температура: ‘воздуха == мы 8:2 р. 
:; Августа, 1831. 
22 125455. 19,2..гт 018, 5356: 15. 51,25 2ЕЗ1, 21,85 Зенит. разет® ==:48: 14. 33,01 
02. 5. 1. 10,0 „=-018,1356- 18: 56,25 ‘+28. 19567 Резракшя |1 о6==е.: 1. 3,90 
‹ с ®братное: положен1е лимба: Склонен1е* =: Их 22» 3,05. 
3. 5. 10. 30,0 -+ 2,70 93: 39. 25,50 -—23. 04,682 бо е 
4. 5. 13. 468 В 93: 34. 45,25 —18. 25,80. 


о де Я пн 37. ет | 


№ 68. с ОРТОНА на | 
Поправка хроном: на звЪздное. время, = -н. 4.. 48.0. АВ* — = -5. 4б.. 23. 
Состояне баромет.. — 32%. париж: линь. Тенпература: воздуха теЗНЫ 8,8, Ь. } 
24 Августа: 1831: : 
1: .:- 5.45. 280: 5-4 3506; 983..32. .35;25 ‘16. .14,34” Зения. ‘разоь" ЕЕ 48: 14. 35,16 
1:2 5. 17. 4,4 ‹5=3;33 - 93:.30..36;75 —М. 16,92- Резракия 1.06 58 .Ё 1. .3.25 
с.Обратное положене:лимба? — Склонене ло т.=5 ‚аа (3,05 
3. 5. 19. 444 — 0,63 356).35..55:50 О--1а. 18,49 БЕ —^ Ба Е 
- 4. 5. 21. 24,4 -к 0,90 356..37..3415 -н9..37,50 тер Ве ь 
О. 56 06 — пы воде Широта места 55. 37. 41,46 


№ $9. « ФОРТОНА. ИатытЕ .5 у °# 

Поправка Хроном. на ан. время: =: в 4. 149;0." АВ” = == 5/46; Зал 

‚ Состояне рае 2321; 2’париж. линит Темпералура: повляаноЕ эн 9, о Р. 
12 Августа/ 1831. 

-1.1; 12 5.28. 5156 529-408. 356.. 39.. 54350 с-н 9..23,47 Зенит. -разбе.* 48 14. 33,68 _ 
Е. - 5, 25; 31,6 1135508: 356:.41..90.00. сз= 2$. 112,50 Резракщя 0 =. 1. .2,92 
с5.Юбратвов положенйе: лимба? Склоненте* сотые ‘7122: 03,05 

3. 5. 28. 16,0 -= 3,60 93. 20..57;00 52 4..17,08° Г 2 "9 1 

Ш 99 08 = 4,32. 33.. 19.. 24550 05 .. 24,982 бе ЗЫ = 1 
ЕЁ 6 66 > ати слои Широта мьста =: 55. 37. 39,65. 


ео 
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№ г п 
. } : ! риведеше от- 
Вивиро- Состоян!е хроно-; › г Состояше Отщитывашя на НИ 


а Полученный выводъ, 
вания, метра Луи -Берту. уровия. диноЪ мериданъ; , к 


№ 10. с ортона. 
Поправка. ‘хроном: на звЪздное время: = -= 4.14912 АВ* —= 5 46. 2,3. 
Собтоящебаромет, `== '327;2 париж, лин:. Температура Воздуха“ == 9,2 Ру) 
.2`Августа:1831. 
о 210." 98:18. 33:00 22121980 Зений. разов* = 48° 14° 35.06 
212; .1 5. 33. 22,0 ›-=22,70›. 93. 17. 53550 421. 30,84 Резракшя 0 = 21. 271 


`` Обратное положен1е, лимба.` Склонен1е* от 7.22.) 3,05 


Г 9. 5. 36. 10.4 -н 1,98 356: 46. 33,00 24-0. .37,52 
4. 5. 38. 7,2 2, 70 356.46. .59, 550 +00. -41,16 т = Г. 
Вы и фи в Широта места — 55. 37. 40,82 


№ 11. « ОРТОНА. 
Поправка. Хроном; на ЗвЪЗднбе' время: = == 4491." АВ = = 5. 46. 2,3112 
Состояше баромел ЕЕ 1327.2 те ‘лин: "Температура воздуха‘ = 9,6. Р. 
$ Августа 1831. 


Е т. 5: 41. 30,8 -н- 3, 06° 356. 47. 14. 50 -- 0.0.13 Зенит. разет.* == 48, 14. 34,44 
| 2. 5. 43. 34,0 т 1.98’ 356, 47. 6, 50 = 0.° зп Реъраквя 1. 2,57 
` Обратное положен1е лииба, Склонен1е* = 7.722. 3,05 
в. 5. 46. 21,6 -+ 1,98 93; 17.2850 ‘=0. 38,92 о о С 

4. 5. 48. 11,2 сн 2,70... 93. ых 84° 25 — 1. 11,49" м Е 
р ме и Широта мьста = 55. 37. 40,06 


т . ОРТОНА. 


Поправка: хроном. на ‚ звфздное время = = т 4. ЧО" АВ РБ 4бот а, За" 
_ Состоянйе баромет. = 327,2 париж. лин. Температура” воздуха = -н то; 0 р 
— 28 Автуста’ 181. — . 
В 550 2 О 98: 18. 16:50 — 1.51.74 Зёних. разет,* — 48, 14. 36,40 
2. 5. 51. 54,0 -+ 0,54 ‘93; 19. 15: 50 —2.` 47, 96° Рёзракшя “’ = 1. 2,58 
``’ `Обратное положен!е‘лишба.) . ‚  Склоненте* "отв 55 3,05 


9 5. 55. 30,0 -+ 4,68 356. 42. мБ ый `.0,15` 
т. 5. 57. 41,2 ‚+ 0,90, 356. 40. 35.00 -= 56. ‘38,97 


Широта мБета = 55. 37. 42,03 


№ 13. „ ортонА. 
Поправка. хроном. на звфздное время = Е 4; 49.2. ТАВ* 22 5, 46; 2,3. 
Состояне ‘баромет. = 327,25'‘париж. лин. ‘Температура воздуха = -+ 10,2 Р. 
.2& Августа: 1831. 
6.42 258 655 0. 4.0 .0,90,5; 3562 38. .30,00 с 8. 42,53 Зенит. разет,* | = 48: 14. 33,88 
05.2: в. 2. 11, бе-ы 0,36 356.. :86. `29; 25 210. 46,85; Рефракщя = 111, 2,88 
22.Фбратное: положен1е лимба: } Склонен!6* л:01=2 7.122. 3,05 
.3 6. 7. 10,0 -н 3,42 98: 32. .46,25. 0==16..28,851 Оба -н- 5.01 065 
4 6, 9. 11:2 -= 2,70 93:.45..3000 03519..18,10% зорко а 
1 атзёю втоаы И . Широта мъета 55. 37. 39,81 
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№ ой Е а ивед. г й : 
Визиро- Состоян!е` хроно- Состояше О на о т Чо ченнаий вы во д, 
и метра Луи-Берту. уровня. лимб. мерина" ) 5% С $21 } 


№ 14. « ортонА. 
Поправка: хроном. на ‘38здное время: — 514514925: АВ* = > 4652, 3. аа 


Состояние ‹баромет. . 5039725 париже лин.. „Гемнература воздуха‘ == ых 10:5) р. 
2% Августа: {831. - 


\ 2В, Г и и ° Е Гомо | 
92 116.10; 55565-62007 93. 87. 53,15 (+421, 35,00 Зенит. разс*® = = 48: 14. 3406 
2; .1 6. 13. 258 „--.3,24 93. 41, .1,50 324, 45,40 Резракиа 1—0 1. 2,15 
` Обратное положене.лимба. > Склонен!6* = 14104 03,05 
'3. 6. 16. 7,2 -в 1,80 356: 17. 26,75 +529. 44.407: ОР к Ё 
4. с 18. 16, 4 2, 70 356. 13. 45, ›00 ‹-33. 29,90.) 


Широта мета — 55. 37. 39,86 


№ 15. « БООТЕСА. „ноте И 
Поправка хрояфм, на звфздное время: ===. 52,3, АВ» = == 14. 7..57,8: 
Состояние: аромете. 321.7. ри ЛИН "Температура: ‘воздуха === 16.5 5оР. 

$ Августа, 1831. . 
1.. . 13. 32. 312 — 3,96 |924. 50. 18, 00 ат. 41 ›55 Зенит, разел.* * с =85. 33. 
Е Г ‚е 0,81.. 21.58. 8.15 219. 4540 Рожракшия ве д 9 
`Обратное положеше линба. : Склонен1е* 25.20. .4.5 
3. 13. 40. 9,2 -+ 4,55 95. 49. 33,50 (715. 38,28, а. 
4. 13. 42. 424 + 1598 95, 46. 19.25 к 12. 4560 пер на 
а Широта м5ста — 55. 37., 
о 2 
№ 16, « БООТЕСА. и 
Поправка хроном.. на звздное время ти 52, 4. Ав = 14. 2% ‚57, а 
Сосхояие баромет. — =. 327, т НИ «лиц. ‚Телдература. ‚воздуха, и в 16,5 Р, 
а берусда 1831. 


д. № „18.44 296 ЗА. 95. г. 20,00 71. 19,75. Зенит. разет.* —.35; 32. 

с 113. 46, 18:8 ве 252 С 95 42. РБ 2:8. 22,88, Резракшя Не @ 

я Обратное положене. дииба., Склонене* == 20. Я 
3. 13. 50. 46,8 + 414 24, 23. 28,00 „+4. 31:00... 

4. 13. 52. 464 +144 24. 24. 54575 (4.8. 10, ие 


в 


№ тт. р БоОТЕСА. 
Е: хроном. на звёздное. время, — -+- 4. в, АВ* — == и 7. | 57,8. 
Состояние. баромет, = ‚32157. рить лин,, ` Тезшералура. Возлуь от „==. 16,6 ь 
5 Августа 1831. 
224. 113254 48.0 --- 608.° 24: 2в.. 23:25 502. .22,935:; Звнит. `разот.* = 35: 32. 
2. . 13. 56; 31,2 з--0;90;° 24. ‚26. 44,15 < 1. 49,22 Рефракшя (= 
Обратное положенше ‹лимба. Склонене® зоо 20:14. 3, 
3. ° 13. 59. 49,2 -н 0,90 95. 34..21.50 0. 19,120 : -+-. Е = 
4. 14. 1. 37,6 -+ 1562 - 95: 34..18:00. 55-00. .58,88° бк ©. 
12. ИЕ 21% 06 —. вое мов _ Широта мъета. 











` Шир рота 1 ‘мфета — 
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М о г: . вап п . 
К Зоетоян! оно- } с нае риведенше от-. 
Визиро$ Состояне‘хроно. Состолше Отщитывашя на. НИЙ 


Полученный эвлыиво дъ. 
Е метра т. рр уровня. меридант. : . : 


№ 18. « БООТЕСА. 
Поправка. ‘хроном.! йа -звё8иное\ ‘время == === 4. 55235... АВ*:— 14 7. 57, 85. 


Состбяше баромет:: =: 3277 т лини. Температура воздуха“ 5+: 16,8 Ро 
у > Автуста 1881. 


‹ | И И / Ч | о 1 
о 0455320. сн №б2с 96 4650 220; Ио Зови разорм =: 85' 33. 0559 
г125 14. 5.164 ‚51,80. 95: 34. 1.25 == 00. 8,55 Резракшя 3—0 38,66 
: с Обратное: положене лимба:) Склонен1е*.. . =. 20. 4, _ 3.36 
3. 14: 7. 34,8 - 180 24297. 25,00 -+.0. 36,12 Г эе 
4. М. 9.19.2 + 2,10 24: 98. 5100 чл. 95 пе | а. 
в на Широта мета = 55. 37. 42,61 
№ 19. „ БООТЕСА. 
Поправка хроном, на звбздное: время; = + 4. 52, 6. АВ" = 14. 1., 57,8. 
Состоян1е, баромет. == 321,1 париж: лин. ‚ Темшерахура воздуха —.-н 16,9. Р. 
‚ 2$ Августа’ 1831. 
5-1. СЛ 30,0... — 0,00. ° 24. 25. 58,25 --2. (6,662. Зенит. разст.*, = 35. 32. 57,93 , 
2. 14. 13. 5,6 нь. 0,36. _` 24.25. (6,50 -- 2, 59,14 Регракщя = 38,72 
Обратное: положен1еглимба. Склонен1е* —.20. 4.. 3.36 


3. 14. 165, 53,2 — 1,08 952.88..54,75 3=04. 52,97° 
_ 4. _ м4. 17. 48 — . 0,36. 95: 40. т 2-16. .26,97._ 


Широта иъета — 58, 37. 40,01 


№ 80. с БоотТЕСА. 


Поправка хроном. | на; зв дное время — -+ 4. БТ. АВ» = 14.1, 57, 8. 
Состояще барометь ==. 32757 париж: лин. Чемпература воздуха — + 17.0. Р. 


35 Августа: 1831. 
< 244. 23. 24,0. -— 0;579° 95:.46..19,50 ‘—12, 16,63° Зенит. разст.* = 35; 32. 58,19 
2, 14. 24. 59,6 —:0,18 1-95. 48. 17,50 ‹—14. 16,21 Рефракшя ©) =. © _ 39,00 
Обратное. положен1е‘лимба.? ‚ Склонене*., ‚= 20, .4,. 3,36 
3 42.456 — 000 24..29..55;00 +18. 28,00 КЕ 
4. 14. 30. 3.2 - а. 245.56. .31525. -+-21..35,00. о. 
С ь ив Широта мфста = 55. 37. 40,55 ь 


№ $1. с БоОТЕСА. 


- Поправка ‘хроном: на 3В5зднбе: время-— = 4 52) 1. АВ = 14. 7..57,8. 
Состояше ‘баромет. ==5327.1: м лин.: "Температура воздуха. == -н 16,0. Р. 
ё Августа, 1831. 
2№ 44:32, 3,2... — 0,172.. 3. 12,15 (+24. 52,83. Зенит, разст.*. = 35. 32. 56,52 
232: 14. 33. 44,4 „--. 1,80, 24" 50. 15, ‚50 +27. 50,50. Резракщя = 39.51 
‚Обратное: положеще.  лимба.> Склонене* _ ==. 20. 4.. 3,36 
3. 1. 35. 516 — 417 96: 15. 47,75 (= 1. 47,10. т. — 
4. 14. 37. 520 — 309 96% .9. 49, 15 :‹—385. 46, ‚20 ее га т 
в >: ем втечи Широта мъста = 55. 37. 39,39 


асе: 





= 888 = 


№ 
Визиро- 
вая. 


Призедеше от-. : я 
щитываня на ‘” Пожу ченны вывод №... 


Состолн!е`хроно- Состояще Отщитыван!я на : 
лимб. “ ее : 
: ин мериданъ. 


метра Луи- Берту. уровия. 


№ 82. п БООТЕСА. зозтооа. °И 
у { * 4 и Ь 1 1! 
Поправка хроном, (на-звёздн. время == + 5, 2,0. АВ. — ›14.7.157,8. лозций 


Состояве баромет; =: 327, париж: лин’. Температура воздуха’ =. 17,2 Р.› 
_ 8% Авкуета 1831. - 
у вом , | и : о, / 7) О : С и 
1) 13281. 20,846 2.52 23. 58. 81,75 -+29. 30,80 Зенит. разст.* = 35. 32. 58,99 
2.’ 13. 33. 41,6 ‘+1562 - 24. 2. 46,50 +25. 23,60 Реъракшя = 39,13 
” Обратное положенше лимба. Склонен!е* =1.29, 54173: 31 
3. 13. 36. 18,8 -+ 0,36 95.55.6715 —21.. 160 11 ы 
4 13 38. 20,0 + 2,43 95:52. 13,00 ШИ. 58,205 0. ге 
т ео ый Широта мьста` —= 55. 37. 41,43 
№ 83. „ БООТЕСА. Ато а 
Поправка хронои. на звЪздн:) время. ==пн баз АВ == М 7.57.8. 
Состоян1е баромет. = 327,7 ‘париж. лин.. Температура воздуха‘ =: + 17,0 Р.. 
_ 1 Автуета 1831. 
СТ‘ 13. 40- 6,0°°4е 2.883 95. 49. 33,50 —15. (25,70 Зенит. разет.* == 35. 33. 0,32 
`` 13. 41. 39,6 2422,70 95.4%. 3015 ‘—13. 27,08 Резракмя ‘=. о 38,84 
Обратное положен1е лимба. Склонен1е* 1120; (‘41 3,31 
-3. 13. 48. 564 — 135 2422. 1950 355. 4081 201! ее ПГ. 8 
4. — 13. 50. 340 — 2,70 24. 23. 37,25 с 4.3327 о - В И 
вом 1 `  _ Широта мъета. = 55. 37. 42,47 











_ № 84. с БООТЕСА. оатоея <. 
Поправка хроном. на звЪздн. ‘время = +5. 2,2. АВ* —114. 7. 57,8. 
Состояне ‘баромет. ‘= 327,7 париж. лин’. Температура. воздуха = -- 16,8 Р. 
28 )Авгуета 1831. 

1.’ 13. 52. 28,6 — 1.08° 24. 2. 48,00 -ы 3. 18,47 Зенит. разет/” ` — 35, 32. 59,59 
2. 13. 54. 9,2 ®— 1,80 24. 25. 51,25 == 12. 17,13 Рефракщя 0—0 11 38,69 
8 Обратное положене‘лимба. Склонен1е* ==: 20; 4473,31 
3. — 13. 56. 444 -— 0,00 95. 35. 14,00 —1.. 8,51 } Ио 
`_4. _ 13. 58. 30,0 — 0,72 95.84..41,25 —10. 35,085 





Широта мъета = 55. 37. 42,59 


№ 85. с БООТЕСА. узтоса | 
Поправка хроном. на звфадное ‘время: = +15: 2,2. АВ == 14.757, спой 
Состояне ‘баромет.'/=='327,7. париж. лин. '.Температура ‘воздуха = -- 16,6. Р;) 
и 38 Анруста! 1831. : 

т, 14. 0.104 = 0,90% 95. 34. 20,00 —`0. 13,51° Зенит. разот.* — 35. 33. 0,58 
2 14. 1488 2000" 95:34. 950 00. 1220 Ревракшя (= (| 3868 
Обратное положен1е ‘лимба. _ Склонен!6* отн 20:4. ` 3,31 
3. 14. 3.556 — 234 21.28.1500 9. мов 


: га ==. <. 
4. 14. 5. 42.8 — 2.34 24.21.5450 30. 13,90. 


® 
. 
Рут 


Широта мьста = 55. 37. 42,57 





№ 
Визиро- 
вашя. 


Состоян1е 
уровня. 


Состоян!е хроно-. 
метра Луи-Берту. 


№ $86. 


/ и! Ь / и 
Поправка хроном. на звБздное время —585. 2.3: АВ* = 14.07. 57.8. 


Состоян1е баромет. — 327,7 париж, лин. 


\. | 7 1! 7 
1. 14. 7. 28,0 — 2,88. 
2. 14. 9. 22,8 — 0,72 
Обратное ‘положен1е лимба, 


3. м1 560 — 1508 
4. 14. 13. 28,8 — 3.15 





369 


Приведеше от- 
щитьвашя па 
мериданъ. 


Отщитьтван!я на 
лимбъ. 


х БООТЕСА. 


- 38 Августа 1831. 


24. 27, 30.00 


+ 0. 36,92 
24. 26. 50,00 


= 1. 14,58 


95. 36. 32,25 


— 2. 24,18 
95. 37. 26,25 


№ 87. с БООТЕСА. 


Поправка хройом; на зв5здное время — -+ 5. 
Состояше баромет. = 327,7 париж. лин. 


1. 14. 15. 16,0 — 0,90 
12... 14. 17. 12,4 _— 0,36 
Обратное положенйе лимба, 
_3. 14.20. 5,2 — 4/14 
4. 14.21. 520 — 3,78 


‚32$ Августа 1831. 
38. 35,00 — 4. 32,41 
40. `5,25 — 6. 4,61 


95. 
95, 


24.1 19. 20,75 +58. 46.14 


24.17. 28,15 +10. 40,61. 


№ 88. п БООТЕСА. 


- Поправка хроном.. на звфздное. время — + 5. 


Состоян!е барбмет. 


[а 214.203. 424: 270 
2. 14. 25-212 #1-4:50 
Обратное. положен1е `лимба: 


_3. 14.27, 524 — 2.88 
4. 14.29. 420 — 216 


№ 89. ›„ БООТЕСА. 


‚ 24. 15. 17,75 
` 24. 13. 12,00 


_ 95. 55. 20,25 


2,4. 


26 Августа 1831. 


—-12. 50,83 
4. 57,32 


95. 52. 35.175 
—21. 16,70 


Температура воздуха 


553. 19,30: 


—18. 29,30. 


Полученный выводъ. 


— + 164 Р. 


Зенит. разет.* 


35. 33, 0/51 
Резракщя Е 


38,76 
3,31 


Склонен1е* 


20. 4. 


Широта мета — 55. 37. 42,58 


2,3. АВ* — 14. 7. 57,3. 
Температура воздуха = -+ 16,2 Р. 


Зенит. разст.* 35. 32. 


Реъракця 


Склонен1е* 204. 


Широта иъста — 55. 37. 


АВ*. — 14. 7. 57.8. 


327,1 париж. лин. Температура воздуха == -н 16,0 


Зенит. разст.* 
Резракцля 


Склонен1е* 


Широта мета 


Поправка хроном. на звздное время — +: 5. 2,4. АК» — 14. 7. 57,8. 
Состояще баромет. = 327,7 париж. лин. ‘Температура воздуха = -+ 15,8 Р. 
2$ Августа 1831. 


95. 58. 7,25 —24. 3,60 
96. 1. 2250 —27. 20,50 


1. М. 31. 24,4 — 1,08 
2. — 14. 33. 18,0 — 2.34 
Обратное положеше лимба. 
3. 14.35. 47,6 — 6,12 
4, 14.38. 9,2 — 3,87 


Зенит. разст.* 
Рефракщя 

‚  Склонене* 
+81. 58,70 - 

—+36. 41,40 


23. 56. 13,75 

23. 51. 21,75 к 

= 55. 37. 
47 


Широта мета 








- 0% — 


о р | 

М к . у : Призедеше, от- 
у — : тщитьтван!я на а 

Визиро- Состояще: хроноз Состояше Отщ т "а щитьвашя на 


`тожуч енныи вывод х 
вания. метра Туи-Берту. уровня. ео . т м | ит СЕН ЧИ и 


№ 90. с БООТЕСА. 
Поправка хроном. на звъздное время? — 5. 20.7:7 АВ»: =! на 7 бт: 8 т 
Состояще баромет, = 332,3 -париж. ‘лин: Температура воздуха евчее 15; 3: 
`.2 8 Августа? 1831. 


3 ‘1389. 256 та 3901.38.50 +в. 58,89 ^ Зенит. разей* Зе 32.' 58128 
2.13. 41. 00 + 0,27, 39. 13. 40,25 +813. 58,65" Ребракия = 11 .39565 


Обратное. положенте; лимда, : Склонене*!: ›! 2120, 14.13, 

3. 13. 46. 7,56 -+ 0,36 110141. 3815 — 8, 5.85. т 0 ЕР 

4. 34. 476 — 1 ›08 110. 40. 54.50 306. 32750 Пе — 609 в 

ИН Широта мёста = 55. 37. 41,15 
№ 91. БООТЕСА. 

‚ Поправка. хроном, :на-звёздное, ‘время :— -=.5: 20, т. АВ 14:07. тт. 

Сор баромет.=55382,3': ее лин: Температура“ воздуха: 15, 8 р. 


3 Августа 1831. 


1:2 513.249. 30.85 ‹в5 ВОО: за. а. 00 +25. 7.0ЕС Зейию разок® —35. 32. 58}64 
а 18 51 140 052." 110.087. 26,25 253. БЫТИЕ“ Рефракщя ВЕ 11. г 


Обратное ‘положене ‘лимба. > Склонен!е*:07:0=5720014: 11332 
3 13 53 384 — 306. 30128 2850 са 26155 НЕ м Ио 
4. 13. 58. 56 = 1, 44 39098. 50.00 220. 30635 „бе об) :1 

50. 2 22 — иаи атоднН Широта м5ста — 55. 37. 41,31 


№ 92. ›„ БООТЕСА. 


Поправка хроном. 1 на: 388 дное ‘время = -:5. 20,8% АВ: = 14.07. о 
Состояние. баромет.; == 38248: Е лин: ‚ Температура воздухате=-н‘ 16, о) р. ? 
5. Августа. 1831: 
а сай 22.. 24,4.) —= 018.& 392 ол. 37.50 221. .0,07- Зенит: разеё.*1=.55. 32. 
ое 14. 4 14.0 == т, 08.9 - 3921, 28,15 с=:0. 54,69: Резжракия 51:—5 ‚81 
‚ Обратное: положене: ‚лимба.? Склоненю* тона 
3. 14. 6. 38,4 --н 0,36 110:34. .0; 50 22 29000 385 — 1 
4. 14. — 2. — _ 6,00 110. 34. 29,75 22.0% 54900 20° — 0.0. 
ти Е Широта мета $ 97. 


№ 93. с БООТЕСА. 
Поправка хродом. | на- зв5здное ‘время: 4 5: 20,8. ЗАВ“. = =: пы о 5, Ти 
Состоян{е! баромех. ==83253. ея эдин. "Кенпералура. ноздуха = == 716. 
28 Августа: АВ 
14. 10. 356..25 0,27. 119 ‚35. 11,25 -= 1. 39,192 Зенит, разст.* == 135.133. 
Те ТЬ. —44,8 аа ‚0,00, 2110; : 36. `-0,50 -— 2; 29,20, Решракцйя ‹ бы 


та 

72 52% : 

Г 05 братное: положенйе, лимба: Скдонен!е*.._-6=2:20.) 4193 
: 14. 13. 56,0 — 3,60 39 ‚23, 43,25 = В. 49.132 ‘юра. 


14. 15. 44,8 УЕ 2.16 39» ‚2, 26,50 се. ЗЕ Ук ые 
16 Са — сте воды Широта мета — 








= В — 


№. 
Визиро- 
ван!я. 


ь . а х Приведеше от- ь 
Состояще хроно- Состояше ОИ на И т 7 Нохт)ученный выводъ 
метра Луи - Берту. уровня. чи, мернданъ. 


№ 94. сх БоОТЕСА. 
у 1 и | у 
Поправка хроном: на звздное время: = -+ 5. 20,9... АВ*. = 14:07 а 


_ Состеяще баромет, = .332,3 париж. лин... Температура воздуха = 1630 Р. 
‹ 28 Августа 1831. 


. | и , й о` й и й. И . > он й 

ВВГ 04417-20 оны 130856 З9 0 1.50 ДО ЗЫ40С Зейак разст.* 85° 32. 
2. 14. 19. 240 = 2,10. 39. 19. 14,00 4-8. 23,43 > Резракмя =. 

Обратное положеше“лимба. Склонен1е* 190; “4: 


3 114101. 40;41:=-13.18°1 110.744. 17,25 2210; 43.69 
4. 14.22. 344 — 0,54 110. 46; 3250 618. 8.92 \ ь 6 
08 = Ва Широта мета — 55. 37. 


№95. и БоотЕСА.. 
Поправка. хроном. на: звЪёдное время: == "5. 20,9.` АИ» = 1407957 14 
Состонще-баромет: = 332,3 париж. лин. 'Температура воздуха = 1+ 16:0 Р. 
. . 28 Августа 1831. 


ЕТ .44.525.-20,05 2 058. 21102 48. 55,15 15. 28,66 Зенит разст.® = 
2. 14. 27. 20,0 — 0,00. 110.51. 37,75 —18. 9,00 Регракия = 
Обратное положене лимба. | Склонен1е*: = 
3:: 14. 30. 15,2 = 1,26. 39. 14. 54,25 5292; 39,90: . 
4. 14. 32. 0,4 - 2,34 39. 1, 55,75 -Е25. 36,70. 

Широта мъста 


№96... х ТЕЛЬЦА. т 
Поправка хроном, ' на_ звфздное время: — =н 5: 82,4: АВ* —=14: 2615,4; 
Состояше. баромет, ‹==..331,4 ‘париж: ‘лин: Температура воздуха = 9,0. Р. 
_ Августа. 1831. 
оо: 13. 44. 15% в 180. 34.56. 32,50 -к36. 56.10 Зенит: разст.* —. 39,: 27. 
о. 2. 3. 45. 48,4 ‚-= 1,62. 34. 59. 44,50 +33. 45,40 Рефракшя = 
Обратное положеше лимба. о 
3. :.8. 49. 17,6, -- 2,88 - 114.55. 14,15 —27.. 23,50. 
4. 3. 50. 52,4 + 1580 114. 52. 36,25 —24. 43,30 


Склонен!е* — 1. 9. 


Пирота мБста — 55. 37. 


№ 97. полярная ЗВЪЗДА. Нижная кульманашая. 
Поправка хроном. на звБздное время — -+ 5. 35,7. АВ* = 1. 0. 44,3. 
Состолнйе баромет. —= 330,8 париж. лин. Температура воздуха — —= 15,8 Р. 
о о зе Августа 1831. 
144. 4: 11241,35 10:52; 23.75 33275. 25,07} `Зений разет.* 35. 57. 15,56 
2. 14. 16. 55,2 + 1,53 110. 51. 59,25 -ы5. 47,13 Резракшя ` 39,64 
Обратное положен:е лимба. Допол. склон.* 1. 35. 36,95 
3..5:14:20: 2152: 5:10:45: 39.1 9.. 38300: 221617;24 Лопол. широт. = 34. 22. 18,25 
4. 14. 23. 1,6 — 0,356 39. 9. 57,50 — 6. 41,02 
Ри вех а ИБирота мБета = 55. 37.41.75 
ое 





9 = 
№ 


ЗВизиро- 
ван!я. 


Состояе а. Состолые а на реет Е Полученный вызодь. 
метра Лун- Берту. уровня. ети `мериданъ. 
й : 


№ 98. полярРнАЯ ЗВЪЗДА. Нижняя кульминашя. 
= 725 4) | 4 й 
Поправка` хроном. на звфздное время = + 5. 35,7. АВ* = 1. 0, 44.3. 


Состоян!е баромет. = 330,8 париж. лин. Температура воздуха = тв 15,8-Р. 
32 Августа 1881. 


| И и о 1 и ! и К Ще |. / и 

1. 14. 27. 29,2. — 0,00 39. 10. 39,75 — 7. 22,25 ` Зенит. разст.* ‹ — 35. 57. 15,51 
2.. 14. 29. 43,2 — 0,00 39. 11. 3,75 — 7. 43,61 Резракшя Е 39,59 
Обратное. положеше лимба. : ДЛопол. склон.*. = 1. 35. 36,95 


13. 14. 32. 53,6 -н 1580 10. 49. 32.25 -н 8. 14,81 ДЛополн. широт. 34. 22. 18.15 
`4. 14. 34. 468 т в 49. 12,50 -+ 8. 33,82 ] 


ро иъета — 55. 37. 41,85 


№ 99. полярнАЯ ЗВЪЗЛА. Нижная кульминация. 
` Поправка хроном. на звфздное время. = -+ 5. 35,8. АВ* = 1. .0. 44,3. 
Состоян1е баромет.. = 330,8 чан, лин. "Температура воздуха = -= 15,8 Р. 
з Августа 1831. 


1. 14. 37. 756 о-н 210 ПО; 48. 50,00 -+ 8. 57,97 Зенит: разет.* = 
2. 14. 40. 15,52 + 2588 10. 48. 11,50 = 9. 30, 94 Реъракщя = 


Обратное положене лимба. Донол. склон.* == 1. 35, 


Э. 14. 42. 53.2 -н 1562 39. 13. 17,50 — 95. 59,45 ° Дополн: широт. — 34. 22. 
4. 14. 45. 3474 —= 1,62 39. 13. 47,25 —10. 29,18 





35. 57. 

















Широта иста — 55. 37. 


№ 100. `полярнля ЗВЪЗЛА. Нижняя кульминацщя. 
Поправка хроном. на звъздное время = -+- 5. 35,8. (АВ* — 1. ое 44.3. 
- Состояще. баремет.. —= 330,8 р лин. ‘Температура воздуха = -+ 15,8 
$ Августа 1831. 


1. 14. 47. 38.8 в 1,62 - 39. 1. 10,00 —10. 52,59 Зенит. разст.* — 35: 57. 
52. 14 54. 132 ‘42.88 39, 15. 2750 412, 950 Ревращя = 


Обратное положен!е лимба. - Допол. склон.* = 1. 


ЗЕ 14. 57. 92 -+ 2,34 110.45. 3,15 8. 4,12 Дополн. широт. Ва 
4. 14. 59. 8,0 -нв 3,06 10. 44. 39,50 -13. 9.59 


Широта места = 55. 


$ 155. 


Помщенныя выше сего наблюден!я не предетавляютъ такого системати- 


ческаго цьлаго, какъ наблюденя учиненныя на другихь точкахъ: по Полярной. 
_ ЭвЪздъ, въ верхней ея кульминаци, произведены 4 наблюден!я въ одномъ по- 
ложенши лимба; въ нижней ея кульминащи, 23 наблюденшя въ трехъ различ- 


- ныхь положеняхь лимба; по х Боотееа, 49 наблюденй при 5 различныхь 








— 318 — 


‚ положешяхь лимба; по х Тельца, 12 наблюдеши при трехъ положешяхь лим- 
ба; по х Орона, 10 наблюденй при двухь положен1яхь лимба и по 6 Мень- 
шой Медвъдицы, 2 наблюденя ВЪ одномъ положении. лимба. 

По сей причин раздБлене наблюдений по звЪздамь, не можеть здБеь` 
предетавить никакого удовлетворительнаго результата, и я предпочель раз- 
смострёть всЪ наблюденя въ совокупноети, раздфливъь ихъ на отдьленя по 


различнымъ положен1ямъ лимба. 


№ чиело № отдфльныя разноеть квадратъ 
отд. наблюд; отд. наб. наблюдения. отъ средн. разности. 


М. 1. 1. 55. 37. 4037  — 0,01 0,0001 
| 40,68 -{ 0,30 — 0,0900 
40,42 ° + 0,04 — 0,0016 
40,20 .— 0,18 — 0,0394 
40,45 [0,07 0,0049 
38,90  — 148 9.1904 
40,85 ° - 0,47 0,2209 
40,17 ° — 0,21 _ 0,0441 
40,87 0,49 — 0,2401 
39,57 — 1 1,9391 
96. 41,99`° + 1561 2,5991 


2. 
З7 
4. 
5: 
68 
т. 
8. 
9. 


а 
> 


11. Среднее—=55. 37. 40,38 ‚ Е= 6,6487 
Откуда Ё. — 0.550 и Е = 0,166. 

п. 98, 1. 55. 37. 419 077 0,5929 
19. 41,87 + 0,65 — 0,4225 

13. 42,28 -+ 1,06 1,1236 

14. 41,87 + 0,65 — 0,4295 

15. 40,391: — 033 0.1059 

16. 40,66  — 0,56 — 0,3136 

17, 40,21 — 1,01 1,0201 

18. 40,39 — 0,93 0,8649 














> ба = 
о те 
а в аи 2881714310 5,48 50а 
но и 
мае” Нор дон обоз $0000 
Е, ес ее О ня 
р ще о: 
‚90. Е ОЕ" 
и. 41,47 + 0,25 0,0695 
о о Ч ры 1.3699 
ЭЗТЕОЬ ‘тб 0040755 — №7 10,2209 
`9489.01 40,38 — 0,84 0,1056 
95.01 40,18 — 0,44 — 0,1936 
2600.61 41,60; + 0,38 — 01444. 
"Эно со 4152. 2| 0553 0,2809 
Эн - 4076. — 0,46 — 0,2116 
29... 41855 + 0,63 0,3969 
30110 ° 40592 — 0,70 0,4900 
а ооо 239560 66к 21556 
Зое 41.24. -+ 0,02 - 0,0004 
с 33. ий. 40.3120 — 0,91 0,8281 
504 


- 28. Среднее =55. ‹37.. 41,22 ‚5 В = 24,1294 








т Откуда г — 0,646 и ® = 0,122. — 





‚ зв. 302655, ‘37. зо4а: — 2 ° 1254 
Чолеаиее 41,0411 + 0,48 0,2304 
араб < лаЗае: 4- 097`— 0,1569. 
49.5. - 40,64* 4 0,08 0,0064 
43.0 ‚39,8121 — 0/15 0,5625 
44080 = 40.8807 0,32 01094 








— 85 — 
ев № «тчиело] м ви тотдьльныя ‘И разноеть °/И квадратъ 
ит отд, онаблюдхоотд, наб. 1 озхинаблюдешя. Зап .тлоотъсередн. тг разности. 
4550.1155.т837.5540,0228 — 0,54 0,2916 
ге.0 —- 46.20.50 41,2052. -- 0,64 0,4096 


} 


./ —— 


_. 8. Среднее — 55. 37. 40,56” 


Е = 3,6142 


Вы, ве Откуда. == 0,485 и Е = 05171. 

10<0. ИТУ. 10.9. 5120.55. ‘37. 434308 4165 2.1905 

аетеь 41,3900 — 0,39 0,1591 

5.16. @ 40,5110 — 197 1,6129 

. 41,1050 — 0,08 0,0064 

551.1 40,6983 `— 1,09 11881 

АТО, 43,6310 1,85 = 3,4295 

482. ть 41,047) — 0,14 0,5476 

49.1 1..6 42,59) -р 0,81 0,6561 

50.06.08 41,0072 — 0,18 — 0,6084 

оо Средне — 55. 37. 4118 ^ Е 10,9166 
со Откуда == 0,188 и Е — 9.263. 

15.30.0155. 317. 45,92,- + 3,57 - 12,7449 

о 41,325; — 0,33 0,1089 

< ще 41,80 + 0,15 — 0,0295 

_— 1Вавоь 42,61.; — 0,04 — 0,0016 

—9: ——40;01——— 5649, 6896 

а м ен т 

27. — Ян № Е 39,3951. (122 9,96 5,1076 

82.671 56 61.43.70 0:22 -0,0484 

За, 42,475 + 0,92 — 0,6194 

84. ЕТ. 49.59.00 0,94 — 0,3886 

ь Е 42,57.001 + 0,99 — 0,8464 

42,5856 + 0,93 0,8649 

40,65-16 1,00 `` 1,0000 





06 


а о о м ро 
8820.0155. 1637.2 41.02: = 0.58 0,3364 
89..- 42,02 Е 0,37 0,1369 
в а а 
“ "4213 Ч 0,48 0,2304 

2158. — Ч ис 48,03 В 9,28 541984 
бод 21 42,66 + 101 ^ 1,0201 
боделЕ 42,19 + 114 ‘1.9996 
61. 49,97 + 0,62 — 0,3844 
62.01. -49,18< - 0,53 0,2809 
63200. -— 41192 — 056 0,26 
базодь . 43,09 -+ 1,44 29,0736 _ 
6540.1 41,28 — 037 — 01369 

с бб 39,44 — 9,91 — 4,8841 
67. _ 39,962 — 1,69 — 2,8561 
6. Ш 00 00а 

39,65 —— 2,00 4,0000 

10.—= 1 2270 40,897 0,83 0,6889 
аа 2 40,06’ — 159 2,5981 
19. _ 49,03 ° + 0,38 — 0,1444 

- а еа - 39,81’ — 1.584 — 3,3856 
94. ‚^^ ' 39.867" — 119 — 3.901 














34. Среднее =55. 37. 4165 = Е = 13,0758 
Откуда Ё —= 1,004 и Ё = 0,172. | 

У. 10: — 97.1155. 37. 4лл5хо + 0,69 0,4761 

в 9 _ 41,85 + 0,19 0,6941 

99. 4114. + 0,68 — 0,4624 

>. 4156322 4 0557 — 0,3949 

90.286 _ 415. 4 0,09 0,0081 

_ 41,31 + 0,25 — 0,0625 














и Е 


№ число № ‚ отдБльныя ‘> ‹ разность оо. квадратъ. 
отд. — наблюд. отд. наб. ' наблюденя. ^- ‘07.’ отъ сред. разности. 


моб. 55. За, дбноь 0,601-5.0,3600.° 
98-169 кьой 1: ‘43305 +109 3.9601 
.94. 3860 20 60 


м 95. 71 39,06 — 3,00 `4,0000 
В ” А : $ я 
|” 10; Среднее =55. 37. 41,06’ Е — 16,3298 


‚ Откуда ты 0,909 и Е = 0,287. 


‚Изъ веёхь шести отдьлеши получится сльдующйй обпий выводь: 


ЕО з 40, 38 съ ролл погрьшн. 0,166 
о. __ а о И 0,192 
Пин ре о 
а `0,263 
о и | в. 
м. И ен О. 


Г.С 


еее — О о 


-02 ог было принято ‘за наетояшую широту точки. 


$ 156. 


Наблюден!я, для опрелфлен!л Азимута Тригонометрической точки Город- 


ка, произведенныя въ 1831 году, изъ центра пирамиды, построенной въ 


Званахъ близь Полоцка. 


| ин Ю помыщенное въ $ 130’’отновитея. равномьрно. и кь поелБлую- 


щЩимь, ‘ваблюдбшямъ. | т г 





в т. 


; 'Наблющенная * В Меньшаго Медведя. 
Отсчитыван на Состояны!е: `Состоя- _Отечитываня ° Данныя величины 
лимбЪ для зем-  хронометра не на лимб для . : 
наго предмета. Луи-Берту. уровня. `` звЪзды:. : для: вычисленя, 


`№ 1. 26 Поля 1881. 

20, ко 0. 0901 © 6.47.2139 
й о й 70 | й Е | й 
356.20. 416000 1.31.0568 —= 2,62(853, 12. 55, 0 АВ. 14.51. 16.9 нае! + 22 


705. 4.9 в. — 3. 7.43.23 
Азимуть мБты. — 3.39. 38.16 


№ 2. з5 Поля 1831. р 
те 301 С = 6.258. 14,61 
Е 
356. 20. 41,00 1. 34. 54,4 ‚+= 0,6 358. 32. 6,25 АВ*— 14.51.1695 —_— в 0,52 


{205.2 


9—7: 49° 0—2 48 34,23 
Азимуть мфты. = 3. 39.28.20 


ма оля 1881. 


и 0.30,2 ’С = 5.54.20,57 
Е 
а05.2 


356. 20. 43.13 ' т Ч. 36) 8 — 2 351. 5. 44.50 АВ 14.5. 16,9. = 6.26 
‚0 —— п м #745 49. а — 2, 14.52.37 
ь Азимутъ мёты. —= 3.39. 28,20 


№4, 26 юля 1881. > 
о 0. ` 030.2 ‚=. 5.35. 21,40 
ь е р 
356. 20, 43.13 1. 45. 21.6 -, 1.3 54. 24. 51, 25 АВ*—= 14. 51. 16,9 ——_— - 1 


{218.2 


59 = 751 4,9 «= 1.55, 50,75 
Азимутъ мьты. — 3. 39. 30,65 


№ 5. 26 Поля 1831. 
т | з 
к +0. 0. 30,3 С = 3.53. 6,98 
и | 
11. 21. 12,38° 2. 5.25.6. + 34 11. 1. 33,50 АВ" 14. 51. 16.9 ми + 2,92 
_. _ д. = 74251. 459 м = 0.13.35,96 
Г” Авимуть ты, — 3.39. 31,02 _ 
№ 6. 26 Поля 1831. югей зещоо отаноно 
. . 
- . Е 
Д.20.1253820 2. об ин 2.330. 27,25; АВ 14..51.16,9, БарасакстКт 198 
д —41745. 4,9 «0. 9. 16,85 


`АзимутЬ` ивы 8.39: 35.01 











р. Наблющенная * В Меньшаго Мездвтьдя. } 
Отсчитыванявна Состоян1е: Состоя- Отечитываня ^_ Данныя’ величины 


лимб для зем-' хронометра, не на лимбЪ для 


, : Выводы 
наго предмета. Луи-Берту. уровня. звёзды... для вычисленя. : 


№ 1: |2 Толя 1831. 
-: Ь 1 и о 1 [д 
‚бо К = 0. 0.304 © — 0742, 5.44 
о р Й й) о й й Г Ё 
11.21.15,50 2.42.3604 +04 14718:4450 АВ" 14.51.1695 оо + 8.03 
т 9 = 7425. 4,9 « — 2.57. 37.08 
Азимутъ мьты. — 3. 39. 42,47 


№’ 8. 25 Поля 1831. 
- 1 в 
е № = 0,:0.304 0“^— 0.15. 56,45 
- 15,50 2.47.408 — 5,0 14.44.61,00 АВ’= 14.51.169 =  — 427 


9 10 49 1 — 3.29 4123 
Азимуть мфты, — 3. 39. 37,68 


№9. >25 Поля 1831, 
` | 
_ К = 0. 0.3056 С = 0.47. 28,99 
2. 59.59,2. — 4,2 30, 49. 16,25 АВ*—= . 14.51. 16,9 вивя= | 3,59 
ОР ЭЕ 49 с — 4.27.. 753 
Азимуть мьты. = 3, 39. 38,54 


мт . 26 Голя 1831. 
\ в. : 
к +0. 0.30;6 С=ь 4,50 
26. 22. 3. 3.144 — 356 31.6. 300 АВ"= 14.51.1699 шие — 3,07 
| 50 9 = 7425. 4,9 « — 4.43. 54,80 
Азимуть мЬты. — 3. 39. 40,30 


№ 11. 26 Поля 1831. 
та 
| о к —=+ 0: 0.307 С — 1.32. 5.33 
3. 8.388 — 41 31.33. 4800 АВ*—= 14.51.16,9 из= — 3,50 
р. о 49 о _о 
Азимутъ ибты. = 3. 39. 34,04 


№ 12. 26 Рюдя 1831. 
Ь 
к = 0, 0.307 С = 1.50. 49,19 


о. 
-3. 12.172 — 6,2 81. 52.31.75. АВ*= 14. 51.169 ед= о — 5,30 
9 =-174.51. 459 &« = 5.30. 21,32 


Азимутъь мьты. = 3. 39, 32,13 
ь 48* 
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Наблющенная * В Меньшаго Мездетуя. а га 
Отечитываняна  Соестоян!е г Состоя- Отечитываня .: Ланныя’ величины ‹ 
лимбЪ для зем-  хронометра ше на лимбъ для ыИ } 
наго предмета. Луи-Берту. ``’ уровня. звБзды, 1: для вычисления, 


№° 13:28 Поля 1881. 
. Ь й д о 7 И 
. о и к = 0. 0.3058 — — 3.24. 46,96 
41: 22. 48,25 —_3.30.35,02 21 4,6 *М8, 27. 8,151 АВ" 1.11451. 16,9 би! 3,95 - 
р поь— 9 249, 49. `& —=Т 4.16.55 
Азимуть мьты. = 3. 39. 29,59 


№ 14:36 Поля 1881. 
с и ; Ь 
‚6.0 ит о к =+ 0. 0.309° С = 3.47.18 
741. 22. 48,25. 3.34.58,8 13,4 48; 49.43.25 АВ*—= 14: 51.16;9^ т 6162 
и $ —-- 74051. 49 ях = 7.26; 43,48 
_ Азимуть мёты. = 3. 39. 25,37 


№ 15. 56 Голя 1831. 
Ь 
к — #0. 0.309° С — 41020,51 
$ и Е а : И ов р ом 
`41. 22. 51,633. ` 41. 15,0 +650 49. 21: `36,75 АК*— 14. 51.16,9 = + 51 
т Е $ т 90 —4-14251. 4,9 « = 17.53. 50,29 


Азимуть мыты. — 3. 39. 29,48 


№ 16 38 Голя 1831. 
к = 0. 0.309 © — 489. 9,37 
_41. 22. 51,63 ^ 3.45. 8,0 = 5,0 49. ат. 29.00 АВ" 14.51. 16,9 | 4,32 
а ` о 9 —=7451. 49 м = 8.18. 41,69 
'Азимуть мёты. — 3. 39. 32,32 


№ 17.“'38 поля 1831: 
р : Ь , 
к +0. 0.310 С. -55. 40,55. 
56. 28; 4215 4: 0516 — 65 65- 59: 1025" АВ" 14.51.16.9° вые = =" 5,65 


9 =. 459 &« . 35. 22,85 
Азимуть мыты. . 39. 42,30 


___ № 18726 Бодя 83 
р х | | р 
Ши к. — 40-0910. С = 665. 323 
о Ё т. 
`56. _23 42, 215. 4; 4. ‚36 9,0 66. 18.45550° АВ"? М 51-169 зо -—^ 7,84 
Ст 2 — 1499. 49° = = 9.54.5491 
: ‚ Азимуть мьты, = 3. 39. 41,18 





Отечитываняна 
лимбь для зем-‹ 
наго предмета. 


‚56; 23. 40,50 


„28; 40,50 


2124. 94,25 


- 


. 2. 24,25 


|. 24. 31,38 


СЁ. 24: 31,38 >. 


Состоян1е ‘Состоя-!` Отсчитываня ‚ Данныя’ величины ` 
хронометра не на лимбЪ для з 
`Луи-Берту: т ‘уровня. звЪады. для вычисленя. 


`В я о ; й - о й Й 
4. 10.12,8 + 0,2 66.49.24.25 АВ 14.51. 16,9 


4. 34. 10,4 —14;4 83.49. 59.00 АВ*—= 14.51. 16,9 
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Наблющенная * В Меньшаго Медетдя. 


Выводы 


№ 19. =6 Толя 1831. 
| > Ь / И о / и 
К 0 Ол С — 6466555 
: 05.2 — Е 0,18 
9 = 7451. 4,9 а . 25. 43:93 
Азимутъ м5ты. . 39. 21,98 


№ 20. 26 юля 1831. 
| 
ко =-Оо. 0л С . 8. 25,01 
В ь Е 
4, 14.37,2 —,4,9 --67. 11. 37,25 АВ*= 14.51. 16,9 ие — .- 429 
с 9. = 7451. 4,9 а . 47.52.46 
Азимуть иБты. . 39. 27,45 


№ 21. 26 Голя 1831. 
|1 
Е ооо. @ 
4. 2940.4 — 2,3 83.27.3400 АВ" 14.51.1659 ие 
и 3:08 вадоа 287435 60% м = 
Азимутъ мфты. — 


№° 22. +26 Поля 1831. 
ь ` | 
т К =+ 0. 0.312 С = 


1215.2 == 
бе == 494951. 4.9. в 
Азимутъ мты. 


№23, _ 28 Голя 1831. 
5 г: ь 
К = 0. 0.31.2 с 
4.40. 24 — 1,2 84. 18.55,50 АВ*—= 14. 51. 16,9 
то а. осы 4 
Азимуть мфты, 


- №:24:.226 юля 1831. 
Ь 
- ь к = 0. 0.312 С — 09.32: 53.69 
4.43. 42,0 — 0,0 84. 37. `0,50° АВ*—'_ 14. 51. 16,9 парте Е 20500 
Е че 9 =+-14751. 49 « =13. 12. 29,12 
Азимуть иъты. — 3. 39. 35,43 
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Наблюденная * В Меньшаго Медетьдя. ‹ 
Отечитыванмяна Состоян1е  Состоя- Отечитывая Данныя величины. 
лимбЪ` для зем-  хронометра не на лимб для : ь 
наго предмета. Луи-Берту. ‘уровня, звЪзды. для вычиеленя.. 


№25. 21 юля 1881. 


Ь Й _ 
} К —-ь 0. 0.383 С 
о Г -и т р и и о И , . 
86. 20, 57.88 ‘1.17.3556 5,2 82. 6. 2,550 АВ*= 14.51. 16,8 пре = 
5 =4-174951. 49° @ = 
Азимутъ ибты. = 


№ 26. 21 Поля 1831. 

, 
ти К = 0. 0.38;3. с 
86. 20. 57,88 1.21.188 — 7,5 82.24.5475 АВ*= 14.51. 16,8 вора 
- а: ы 49 = 
Азимутъ м5ты. 
№ 27. 21 юля 1831. 
‚ 
Е. —. ож 54+ 0. 0.384 С = 
86, 20. 55,88 `1.27.16,8 +21 82. 54.28,25 АВ*= 14.51.1658 ира 

0 = 174Ы. 4,9 а 
т Азимуть мбты. = 


- № 28. 21 Тюдя 1831. . 
| г 
|. К = 0. 0.384 © = 
- 86. 20. 5588 1.31.26,0 — 0,2 83.15. 24,00 АВ= 14.51. 16,8 из = 
д. 9 —110ы 49 её 
Азимутъ мБты. = 


х 


№ 29. 11 юля 1881. 
г. - : ь : 
и к +0. 0.385 © = 
101. 21. 40,00 1.47. 464 +654 99. 38.4275 АВ" 14.51. 16,8 пы 
- 9 =--74351. 4,9 
` Азимуть мЬты. 


№ 30. 27 юля 1831. 
: : |1 
К = 0. 0.385 
тот. 21. 40,00 т 58. 51.6 те 6,4 100; 9. 49,00 АВ*— 14. 51. 16,8 
9 = 7451. 4,9 
Азимуть мЬты, 
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Наблющенная * В Менышаго Медетьдя. 
Отечитываняна Состоян!е Состоя-`Отсчитываюшя Ланныя величины 
‚ лимбЪ для зем-  хронометра не на лимбЪ. для Выводы, 
‚ наго предмета, «“Луи-Берту. ‘ ‘уровня. звфздьь. . `для вычиеленя, 


№° 31. 27 Тюимя 1831. 
Ь / и . о й д 
: ы К — +0. 0.385 < С = 4.23. 44.10 
о й отв ‘ И а о / и . 
101. 21. 49,25 1.59. 17,6 -+ 8,8 100. 37. 30,25 АВ*= 1.51. 16,8 чара — = 7.58 
и о д =--74251. 4,9 « — 0. 44. 11,42. 
Азимуть мёты. — 3. 39. 33,28 


№’ 32. 21 Поля 1881. 
Е х Ь 
ги к =+ 0. 0.386. С = 3.56. 2,90_ 
101. 21. 49,25 2.14. 42,8 + 0,5 101. 5.19575 АВ*— 14.51.1658 ‘аа = = 043 
в д0 =--74251. 4,9 хх = 0.16. 29,07 
Азимутъ мёты. — 3. 39. 33,83 


х 


№ 33. 21 Поля 1831. 
` | 
к =+ О. 0.386 С -— 2.45. 30,54 
116. 22. 41,50 ‚+ 10 17. 16. 38,25 АВ”= 14.51.1168 = + 0,86 
дб =-74951. 49. = -= 0.53. 57.86 
Азимуть мты. = 3. 39. 37,15 


{< 34. 27 Голя 1881. 
и в 
К =+ 0. 0.386 С 2. 19. 28,23 


116, 22; 41,50, 2.28. 32.0 — 6,3 1.42 5550 АИ*— 1451. ,8 ВВ а — 5,39 
5.08 ‚68. + 9 —-4-74951. 4,9 а 1.20. 8,11 
Азимутъь мты. 3. 39. 36,34 


№ 35: 21 Голя 1831. 
| 
к — О 0357 С — 
- 9.6. 22. 38,75 52.29% 32,4 —`6,8 118; 13.33;25 АВ*—=  4.5Е 16,8 мов == 
не ОВЕН 0. == 24556 49 с = 
Азимутъ мты. — 


№ 36. 21 Поля 183 
| 
ие Е к =-0. 0.387 С 
6. 22. 38,75 2. 33,348. — 3,5 №8: 34, 24,50. . АВ*= 14.51, 16,8 Е 
о. Е 9 —4940ы. 49 & 
Азимуть мЬты. 
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Наблюденная * В Меньшаго Медведя. ””. а и 
Отсчитываняна Состоян1е” Состоя-` Отечитыванята 'Данныявеличинье  .. : инета 
о лимбъ для зем- хронометра \^ вые на лимбь ДлЯ: НЕ м } и Выво де ы. 
наго предмета. — Луи-Берту. ‘уровня. звфзды. (1: для вычиелешя. 1 : й 


№37. ‚21 Поля 1831; 
ыы, ь и. као 0..38,8 — — 0: 6.48.14 
131: 23. 22,63 2.49.1883. — 5.4 134,56. 10515 АВ*= _ 14.51.16,8 ре Е 6 661 


бб =4-74 51. 4,9 &: — 3. 32. 43.51 
Азимутъ ифты. = 3. . 31,65 


№ 38. ? Поля 1831. 
| ь оо 0. 38,8 С — 0. 13. 54,78 
} Я + 
131. 23. 22,63 258. 20,0 —13,5 135.16. 53,15 . АВ*= 14. 51. 16,8 › мира = 11,52` 


9 =--7451. 459 чм = 3. 53. 19,60 
Азимутъ мьты. — 3.39. 24,82 


ей 


№ 39. ее Голя р 
о к =+0. 0.389 С = 
131. 23. 26, 88__ `2. .59. ры —- 2,9 185. 4. 2 00 АВ*— — 14. 51. 16,8 Папа — 
ео и И. 
я _Азимутъ мёты. — 


№40... 21 Поля! 1831. 


а го 0. 3839 С 
Ё 


131. 23. 26,88 3. 4. ва г .-Е 12,0. 136. 12. 15; 50. АВ*—. 14,51. 16,8- Чара 9% 
о + и д —=--74° 5. 4,9 И == 
Азимуть мфты, — 


№--41. 21 Поля 183 Е 
ВЕ ей - К о 0. 390 С = 
146. 24; 27,38—- 3.18. м -=: 7,8 152..29. 56,50: `АВ*= 2 214. 51. 16,8: Сар =" 
би 92:1 НЕ 6 = 14:51. 4,9 м = 
`Азимутъ мъты. 





№ 42/21 Поля 1831. 
Г Ь 
-й Е 1000 С 


# О. в 
1205.2 


146. 24. 27,38 =.23. 22. 588 - 1 `6, 7 152.-50. 8,00 АВ 5.14551: 16:88 —— 
Е . в. д =-74251. 49 ха 
Азимутъь мты. 








146. 24. 25.13 


146. 24. 2518 


161. 25. 6,00 


161. 25. 6,00 


161. 25. 12,75 


161.25. 12,75 


Наблюденнал. * В. Меньшаго Медетьдя. 
. Отечитыванйя на Состоян!е 
. лимб ддя зем- 
наго предмета. 


хронометра не 
Луи-Берту. 


"3. 33. ов 


ь3. 49.92 +56 110. 


у 3. 54. 11.2 


4. 4. 84 


— 885 — 


Отечитыван я 
на лимб для 
° звфзды. 


Состоя- 
уровня. 


№ 43. 21 Поля 1831. 


`Е Е 0.39.0 © — 
3:29: 21,6 = 0,2 158; 23. 7525 АВ*— 





Данныя величины 


для вычиеленя. 


3: 19. 13,39 
= 0,17 


Е 
ап — 


14. 51. 16,8 


д == 743 51. 4,9 « — 6.58. 42,29 


№° 41. 


`— 1,5 153. 44. 15,00 АВ*—= 


№° 45: т Голя 1331. 


К ео .0. 39,2 


4. 48, 50 АВ*— 


№ 46. 21 юля 1831. 


к о 0. 39,2 


— 4,8 170. 30. 30,50 АВ” 


№ 47. 21 юля 1831. 


К о 0. 39,2 


4, 0. 4,0 + 4,3 171. .0. 27,25 АВ*—. 
д. =-+ 74951. 4.9 


№° 48. = аа 1831. 


В 
К = 0. 0. 39,2 


— 1,6 171.21. 8,00 АВ*—= 


0 —110ы 49 д 


21 Толя 1831. 
К 7 |: 
К ЕО. 0.391 С = 3.40. 17,96 


9 —174551, 4,9 
` Азимутъ мьты, — 3. 39. 30,62 


9 —=-74:51. 4,9 


д = 7495. 459 


Азимуть мъты. — 3. 39. 28,90 


В : 
14: 51. 168 ва — 129 


&. = 7. 19. 48,58 


С = 5. 0. 20,61 
штви  —Н 4,85 
& — 8. 39. 47,35 
Азимутъ мЪты. — 3. 39. 26,74 


14. 51. 16,8 


С = 5.5. 55,59 
14. 51. 16,8 05: — 4,16 
® — 9. 6. 20.34 

Азимуть ифты. — 3. 39. 24.75 


с = 5.55. 44,08 
14. 51. 16,8 пы + 3,14 
д = 9.35. 18,24 

3. 39. 34,16 


Азимуть мБты. — 


С — 6.16. 19,88 
- 
14. 51. 16,8 о — 1,39 


— 9.55. 53,86 
Азимутъ мьты. = 3. 39. 33,98 
49 — о 











— 386 — 
фо — 
` ВеБ сш 48 паблюденй учинены по ад в 'Меньшой Медньдаць | и по 
знаку, нарочито для сего выставленному, и по сему не требують. никакого, 


другаго. разбору какъ только раздьлешя на отдъленя по различнымъ положе- 


мнЯЪ. димба, ‚› одно ‚оть. ‚другато. въ 15° отетоящимъ, 


№ число = № отдВльныя разность квадратъ 
‚‘потд. ^ наблюд. отд. наб. наблюдешя. отъ сред. `разноети. 


Е в Бе Зо | ЧТ 113890 

2. ‚40,38  -Р 6,39 40,8321 

3. 2 0 2820. — 5,19 < 38,5241. 

п 3065 — 34 пб 

о 34.91 + 0,22 0,0484. 

6. 7 40,35 + 6,36 40,4496 

1 № аа 

о 59 ое 
ране оо В 

Откуда 2. = 3,380 и Е —= 1, 195. 

По в 5. (3. 39. 31,09 - — 342 11,6964 

г ба 35:01. + 0,57. 0,3249 

г. 42.41 < + 8,03 64,4809. 

8. __ 31,68 „- 3,24 10,4976 

и _ 3245 — — 229 5,2441 

30. _ 3041 —— 4,33 18,7489 

Зы ко 3908 5—6, 1,3456 

в 333 ом 0 


8. Среднее —3. 39. 34,44 Е = 112,7105 
т Откуда Е = от и т = 0,957. __ 
‘9; 13. 39. 3854 841 12,0409 
ео "1030 ° +523 21,3599. 
то 340 5100-10009 








_ = 387 — 


№’ чиело. о: № отдфльныя и разность квадратъ 
‚отд. наблюд:. ‚отд. набл. ‚ наблюдевя. бои ил оотъ ередн разности. 


- 19.21.11 8:.089.53913. 16 — 9,94 18.6436 
Зо 37150 + 9,08 - 4,3964 
34. 36,34. ЗЕ 127 1,6129 

+ 358 211346 — 1,34. 58.9756. 
` 36 г. 34,31: — 0,16 — 0,5776 


8. Среднее — 3. 39; 357 = Е -= 109,4908 


18 28. Фткуда:# = 2,668. иЕ = 0,943. 

- 9 №3... 3.99. 2959 — 1 25991 
он 25,31 — 5,84 341056 
ь 29,48 — 112 _ 2,9584 

о эм т о 

п ` 31,65 + 0,45 — 0,2095 

188. птеочза ао 9489; 32 638 40,1044 

-——89. ——— 350 +3590 152100 
——0 — 446 11006 1012036. 


`` 8 Среднее = 3. 39. 31,20 Е = 198,2310 


-Фткула Г = 3,589 ик. = 1,269. — 
Уьо8. 17. — 3. 39. 4230 - 828 68,5584 
во а 16 бб 
м о 
о сы 
д О СЕ 98 60а 
м г 3240 
48. ^^ 2890 — 542 26,2144 


} 


м 800 - 30 160 


0.0 8. @реднее — 3. (39. 34,02 Е = 255,5399 
` Откуда: Г = 4,075 и Е = 1,441... 


49* 























— 388 — 


№ чиело № ги бтдвльныя ” разноеть: квадратъ 
нкотд. ‘наблюд. ‘отд.наб. 5 наблюдения. 7”. {готьередн.’ разности. 


ЗУ. 108 — 21.516 3,.080..5 3149.1 -- 1.02 1,0404 
е + ор сте _ 96,8722 — 8,53 19,4609 
= 2346  — 20Вы — 056 0,3136 
94.51. (35,43 - 5,08 25.3009 
4575г 267402 — 3,66 13,3956 
Е м 5-е. 
о р м 
218. — 9 и 830. 33,982; ср 3.58 12,8164 





в. Среднее - —- - 3. 39. 30,40: Е 1113819 
Откуда = — 2,691 и Е = - 0,951. 
Изъ вевхь шести отдьленй. получится сльдующий общий ВЫвОдЬ, для ази- 


мута, установленнаго, знака: 


ВОИ в. 39. 33,99 съ роль. погрыши. 15195 
не бе За о о 0,951 
ро ЗБ о а 0943 
ТУ. ен 31,20 — ь — — — = ее 1.969 
о о ам 
Ут. ао 80.40 ое ве 0,951 
‚Средвее —`3. -89. 38,19 —о 0,442 
Или считая отъ Съвера КЪ Востоку, Азимутъь знака будеть = — 356° 920! 26,81. 
Горизонтальный уголь, между тригонометричеекою точкою о и симь 
а измБрень сльдующимь ‚образомъ: 
№ —= - ибмфренный ность квадратъ 
набл. . уголь. ` отъ средн. — разности. 
т. 29.’ 49. 4188 42.43 5,9049 
9 403 0,68 0,4624 
=Зл _ 5022 089,68 — 5461048 ^ 0,0394 
4 > 239,50 + 0,05 — 0,0095. 











в о 


№ не: измренный - разность ` квадратъ 
уголъ. отъ сред. разности. 


5. 29. 49. 38,50 —— 0,955 — 0,9095 

6 3538 —— 357 191449 

Я 38138 — 139 11494 
В 4250 + 3,05 — 9,3095 
о 39,38  — 0,07 0,0049 
10. 41,50 + 2,05. 4,2095 
о. _ 4113 _ 4 168 2,8994 


12. 955 490 116400. 
Среднее = 29. 49. 39,45 Е = 55,7643 
Откуда Г = 1,519-и Е — 0,438. 


Сльдовательно: 


ре Й) 
Азимуть выставленнаго Знака ..` = 356. 26. 26,81 съ вЪр. погрьш. 0,442 


Уголъ: Городокъ-выетав. Знакъ. — 29. 49. 39,45 о 0.435 
Азимутъ Тригонометрической точ- — 
ки Городка...... -. — 856. 90. 4136 —- ом 





























© Г ЛА ВлЛЕ НТЕ 
 ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКАЯ | СЪЕМКА ТУБЕРНШ: С. ПЕТЕРБУРГСКОЙ, 
ПСКОВСКОЙ, ВИТЕБСКОЙ И ЧАСТИ НОВГОРОДСКОЙ; ПРОИЗВЕДЕННАЯ 
ГЕНЕРАЛЪ - ЛЕЙТЕНАНТОМЪ ШУБЕРТОМЪ а 


о оНОмМИЧЕ СКтЯ НАБЛЮ дДЕНТЯ. 


_ ОБШТЯ ЗАМЬЧАНИЯ. т 
. Стран. 
Правила выбора Астрономическихъ точекъ... 1 
. Наблюдатель 
. ‹ Описане `инструментовъ 
- Опредълен!е времени. _ : 
Формулы при: ономъ употребленныя 
Опредълен1е широты 
Формулы при ономъ употребленныя. 
Опредълен1е Азимута 
Формулы при семъ употребленныя 
. Обиля примъчаня къ С 
Погрьшности наблюденй .;. 


оч ьюь!| 


14. НАБЛЮДЕНИЯ вЪ — ПЕТЕРБУРГ: 
. `Опредьлеше широты. . 
Среднай выводъ 
Въроятная погрёшность` 
‚ Опредьлене Азимута ‘на 'Академической Обберватор1и 
. Раздьлен!е наблюден!й на ряды . 


. Опредълен!е Азимута съ Дудергоза. ... 

. Средн]й выводъь _ : а 
Уголъ шежду знакомъ и Тригонометрическою точкою 
Приведеше. на центръ и окончательный Азимуть 


_ 15. НАБЛЮДЕНЛЯ НА ГОХЛАНДЪ. 
Опредълен!е широты 


. Разборъ наблюденй 











ОпредБлеше Азимута 
Разборъ сихъ наблюденй 
Вспомогательная треангулящя 
Исчислене координать ... 


16. НАБАЮДЕНЫЕ ВЪ Г. псковъ.. 
. Опредълеше широты 
Разборъ наблюденй . сое не а. 
Опредфлене Азимута _ 
Разборъ. сихъ наблюдений: 


17. НАБЛЮДЕНЯ ВЪ НоВГОРОДЬ. _ 

. Опредьленя широты еее еее оао ен". 
Разборъ наблюдейй о. _ 
Опредьлеше Азимута и о о 


й 


. Разборъ сихъ наблюдений 


18. НАБЛЮДЕВТЯ ВЪ ТАРАСОВЪ, 
| Опредьлеме широты 
`Разборъ сихъ наблюдений : 
Опредъленя Азимута 
т сихъ наблюденй де 


19. НАБЛЮДЕНИЯ НА Поклонной ГОР. 


Опредьлешя широты . 


Разборъ сихъ наблюдешй . 
. `Опредълене Азимута 
Разборъ сихъ наблюдений, . 


20. т `ВЪ телятииов: 
Опредьлене широты оне 
Разборъ сихъ наблюденй . 

Опредьлеше Азимута’. 

Разборъ сихъ наблюдений ее 


21. НАБЛЮДЕНИЯ ВвЪ ЗВАНАХЪ. 
Опредъфлен1е широты. 
Разборъ сихъ наблюдеши 
Опредьлен!е Азимута . о. 
Разборъ сихь наблюдений , ..’. 





























